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Kainakondi en Musajeji te exploiteeren 14 


EAU, 


Ordre royal du Lion. —Promotion. |Koninklijke Orde van den Leeuw. — 
Bevordering. 


Rte: ‘is 


. s kr F, 


Par arrêté royal du 27 janvier 1928, | Bij koninklijk besluit van 27 Januari 
M. Evous, F. A., gouverneur général 1928, is de heer Fuous, F. A., eere alge- 
honoraire du Congo Belge, est promu au [een gouverneur van Belgisch-Congo, 
” grade . de Fer -offcier. 'bevorderd tot den graad van Puis 

Es 


Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat 
d'échange de terrains intervenu avec là « Compagnie du Congo pour le 
Commerce ét l’Industrie ». 


Ce projet fut examiné le samedi 19 novembre. Un des membres du conseil 
fit remarquer qu’à. s’en tenir strictement aux termes du contrat intervenu entre 
la Colonie et la société anonyme «Compagnie du Congo pour le Commerce et 
l'Industrie », celle-ci pourrait porter son choix sur des terrains quelconques, ct 
notamment sur des terrains à usage agricole dont la valeur de cession est minime. 
En échange de moins de 3 hectares aux environs de Matadi (les terrains y étant 
évalués à 10 frs le mêtre carré), elle pourrait ainsi se créer un domaine dépassant 
les 11.000 hectares à 25 francs, prix à l’hectare, si elle prenait des terres agricoles 
éloignées des voies de communication dans toute la Colonie, Katanga excopté. 

Cette observation fut prise en considération et l’examen du projet reporté à 
une séance ultérieure. Le 10 décembre, M. le Président, Ministre des Colonies, 
fit savoir au conseil que d’un échange de correspondance entre les intéressés, il 
résultait que la Société ne porterait son choix que sur des terrains situés dans des 
circonscriptions urbaines ot des centres commerciaux. Avec cette interprétation 
de la clause c, de l’article premier du décret, excluant l’aliénation par la Colonie 
de superficies qui ne resteraient pas dans l’ordre de grandeur des terrains cédés 
par la Compagnie, le projet fut approuvé à l’unanïimité, sans autre observation, 


M. Grenade avait excusé son absence. QUE) 
Bruxelles, le 14 janvier 1928. 


L'Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur, 
HALEWYOR DE HEUSCH. . BERTRAND. 


es CRTEse 


Terres. — Contrat d’échange conclu |Grondèn. — Ruilcontract gesloten den 


le 4 mai 1927 avec la « Compagnie 
du Congo pour le Commerce et 
l'Industrie ». — Approbation. 


ALBERT, Ror DES BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu l'avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 10 décembre 1927 ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons décrété et décrétons : 


ARTICLE PREMIER. 


Est approuvé le contrat d'échange du 
4 mai 1927, conclu entre le Gouverneur 
de la Province du Congo-Kasai et la 
Société anonyme « Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l'Industrie », com- 
portant les cessions eb concessions sui- 
vantes : 

a) Cession par la Société anonyme 
« Compagnie du Congo pour le Commerce 
et l'Industrie », au Congo Belge, d’une 
parcelle de terre située à Matadi (Kin- 
kanda), d’une superficie de 5 hectares 
98 ares 95 centiares, 77/100, faisant 
partie du terrain enregistré vol. VIIa, 
folio 68 : | H 

b) Crésion par le Congo belge à la 
Société anonyme « Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l'Industrie » : 


19 d’un terrain situé à Boma d’une 
superficie de 70 ares ; 


4% Mei 1927 met de « Compagnie 
du Congo pour le. Commerce et 
l'Industrie». — Goedkeuring. 


ALBERT, KoNING DER BELGEN, | _ 


Aan allen, tegenwoo‘digen en toe- 
komenden, Herr. 


Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 10 December 1927 ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren : 


ARTIKEL ÉÉN. 


Is goedgekeurd, het ruilcontract van 
4 Moi 1927, gesloten tusschen den Gou- 
verneur der Provincie Congo-Kasai en de 
Naamlooze Vennootschap «Compagnie 
du Congo pour le Commerce et l'Industrie» 
houdende de volgende afstanden en 
vergunningen : 


a) Afstand door de Naamlooze Ven- 
nootschap «Ccmpagnie du Congo pour 
le Commerce et l'Industrie » aan Belgisch- 
Congo, van een perceel grond, te Matadi 
(Kinkanda) gelegen, hebbende eene opper- 
vlakte van 5 hectaren 98 aren 95 cen- 
tiaren 77/100, makende deel uit van den 
grond geboekt boek VIIa, folio 68 ; ” 

b) Afstand door Belgisch-Congo aan 
de Naamlooze Vennootschap « Compagnie 


[du Congo pour le Commerce et l’Indus- 


trie » : 
19 van eenen grond te Boma gelegen, 
hebbende eene oppervlakte van 70 aren ; 
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20 d’un terrain situé à Léopoldville| 2° van eenen grond te Leopoldville 
(Kalina), d’une superficie de 1 hectare |(Kalina) gelegen, hebbende eene opper- 
74 ares 75:centiares 26/100 ; vlakte van 1 hectare 74 aren 75 centiarer 
26 /100 ; 

c) Concession par le Congo belge à la! c) Vergunning door Belgisch-Congo aan 
Société anonyme précitée, du droit dede voormelde Naamlooze Vennootschap 
choisir, dans les cinq ans qui suivent la van het recht binnen de vijf jaar volgende 
date du contrat, des terrains situés dans op den datum van het contract, 
les circonscriptions urbaines à concur- gronden gelegen in de stedelijke omschrij- 
rence d’une valeur de 284.250, 10 frs. vingen tot beloop eener waarde van 

.284.250, 10 fr. uit te’kiezen. 





ART. 2. \ PART, 2. 


Notre Premier Ministre, Ministre des) Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé de l’exécution du pré- | Koloniën, is belast met de uitvoering van 
sent décret. het tegenwoordig decreet. 





Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1928.| Gegeven te Brussel, den 132 Januari 
1928. 


ALBERT. 


Par le Roi : a Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Kolonien, 


HENRI J'ASPAR, 


Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret prorogeant les délais 
de la concession de recherches minières accordée à M. Delleur et à son 
groupe. 


En vertu d’une convention approuvée par décret du 22 février 1924, les con- 
cessionnaires, après avoir procédé à des recherches générales dans le Bassin Central 
du Congo, étaient autorisés à démarquer sept blocs de terrains d’une étendue 
de 500.000 hectares et à y poursuivre, sous le couvert d’un monopole, des investi- 
getions plus approfondies jusqu'au 31 décembre 1927. Ils avaient trois mois. 
soit jusqu’au 31 mars 1928, pour dénoncer aux autorités les gisements miniers 
qu'ils auraient découverts et la Colonie s’engageait à leur accorder le droit d’ex- 
ploitation dans le délai d’une année, soit jusqu’au 31 mars 1929. 


Diverses circonstances ont paralysé et retardé leur action, notamment la crise 


rpg se 


# 


des transports dans lo Bas-Congo ot l'absence de communications faciles dans la 


région du Sankuru: 


Le projet de décret a pour but de pro:oger de deux ans les délais primitifs. Un 


membre suggérait la limitation à un an. 


Mais on à fait observer que les travaux 


consécutifs à la rechorche générale sont ceux qui offrent le plus d'utilité et exigent 
le plus de temps. Faute de pouvoir s’y livrer, les concessionnaires seraient exposés 
à perdre le fruit de leurs sacrifices et de leurs peines, 


Le projet à été adopté à l'unanimité. 
M. Grenade, absent, s'était oxcusé. 


L'Auditeur, 


Hacewvyok DE HEUsou. 


Mines. — Prorogation de la Concession 
de la Sté Remina. 


ALBERT, Ror Des BELGES, 


LePax 
A tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu lavis émis par le Conseil Colonial 
on sa séance du 10 décembre 1927 : 


Sur la proposition de Notre Premier | 
Ministre, Ministre des Colonies, | 


Nous avons décrété et décrétons : 


ARTICLE UNIQUE. 


Est prorogée contormément aux dispo- 
sitions ci-après, Îà concession minière 
accordée par la convention du 8 septem- 
bre 1923, à M. Delleur et à son groupe, 
lesquels en ont fait apport à la Société 
belge de recherches minières en Afrique. 





Bruxelles, le 14 janvier 1928. 


Le Conseiller-Rapporteur, 
CH. MoRIssEAUx 


Mijnen. — Verlenging der vergunning 
van de « Société Remina ». 


ALBERT, KoONING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, HI. 


Glezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 10 December 1927 ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniëén, 


Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren : 


ÉENIG ARTIKEL. 


1s, overeenkomstig de hiernavolgende 
schikking, verlengd : de door overeen- 
komst van 8 September: 1923 aan den 


heer DELLEUR en aan dezer groep ver- 


lcende mijnvergunning, dewelke bij de 
«Société belge de recherches minières 
en Afrique » aangebracht werd, 


PRE UE 


: Le droit. exclusif de rechercher lesl: Het uitsluitend recht in de door den 
mines dans les blocs délimités par le|vergunninghouder afgebakende vakken, 
coricessionnaire est. prorogé jusqu’au 31|mijnen op te zoeken, wordt tot op 


décembre :1929.. 
:Les mines découvertes pourront être 


31 December 1929 verlengd. 
De ontdekte mijnen zullen tot op 


notifiées aux autorités jusqu’au 31 mars |31 Maart 1930 ter kennis der overheden 


1930. 
Le délai prévu pour l'octroi du droit 


|kunnen. gebracht worden. 


De voor het toekennen van het exploi- 


d'exploiter les mines découvertes est |tatierecht der ontdekte mijnen voorziene 


prorogé jusqu’au 31 mars 1931, 


Donné à Bruxelles le 1eT février 1928. 


termijn, wordt tot op 31 Maart 1931 
verlengd. 


Gegeven te Brussel, den en Februari 
1928. : 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI J'ASPAR. 


——————— 


Administration locale. — Personnel. 


Par arrêté royal du 19 mai 1927, est 

acceptée la démission de son grade et 
de ses fonctions, offerte par M. VAN DER 
KERKEN, J. J. P. C., commissaire de 
district de 1re classe. 


Par arrêté royal du 6 juillet 1927, | 


ilest mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. DE SLoover, A. J. M. L,. 
ingénieur provincial des Ponts et Chaus- 
sées. : 


. Par arrêté royal du 6 juillet 1927, il 
est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. Mamer, M., Major de la 
Force Publique. 





Plaatselijk beheer. — Personeel. 


Bij koninklijk besluit van 19 Mei 1927 
wordthet door den heer VAN DER KERKEN, 
J.J. P. C., districtcommissaris-1€ klasse, 
aangeboden ontslag, uit zijnen graad en 
uit zijn ambt, aanvaard. 


Bij koninklijk beslnit van 6 Juli 1927, 
wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer De Sloover, À. J. M. L., pro- 
vinciaal ingenieur der Bruggen en Wegen. 


Bij koninklijk besluit van 6 Juli 1927, 
wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer MAMET, M, Majoor der Land- 
macht, 
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Par arrêté royal du 12 juillet 1927,| Bij koninklijk besluit van 12 Juli 1927, 


est nommé Médecin Inspecteur, M. 
S'Hegeen, L. J. H., à La date du 1° juil. 
lot 1927. | 


7 Par arrêté royal du 15 juillet 1927, il 
est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. Eve, J. E. M. direc- 
teur d'administration. 


Par arrêté royal du 17 août 1927, sont 
promus à la date du 1er juillet 1927, au 
grade de Lieutenant-Colonel de la Force 
Publique : 

M. AnDRÉ, G. J. J.: 


au grade de Major de la Force Publique, 
à titre provisoire : 
M. Masy, L. J.J. P.; 

au grade de Major de la Force Publique: 
M. Doneux, RE. L. 


Par arrêté royal du 17 septembre 
1927, est acceptée la démission de son 
grade et de ses fonctions offerte par 
M. Haxox DE Louver, A. M. G. A., Major 
de la Force Publique, à titre provisoire. 


Par arrêté royal du 17 septembre 
1927, M. Decatres, À. F. D. A. Major de 
la Force Publique, est relevé de ses fonc- 
tions, pour raison de santé à dater du 
1er mars 1922. 


Par arrêté royal du 3 octobre 1927, 
ilest mis fin, sur sa demande, à la carrière 
colonisle de M. BLomMaAERT, U. J. L. M. 
directeur (service de l'Agriculture). 


Par arrêté royal du 7 octobre 1927, 
il est œis fin, sur sa demande, à la car- 


wordt, ter dagteekening van 1 Juli 1927, 
de heer S'HEerEn, L. J. H., tot genees- 
heer-Opzichter benoemd. 


Bij koninklijk besluit van 15 Juli 1927, 
wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer Evezy, J. E. M., bestuurder van 
het Beheer. 


Bij koninklijk beslt van 17 Augustus 
1927, worden, ter dagteekening van 
1 Juli 1927, bevorderd : tot den graad 
van Luitenant-Kolonel der Landmacht : 
de heer ANDRÉ, G. J. J.; 

tot den graad van Majoor der Land- 
macht, te voorloopigen titel : 
de heer Masy, L. J. J. P.; 

tot den graad van Majoor der Land- 
macht : : 
de‘heer DoxEux, R. L. 


Bij koninklijk besluit van 17 September 
1927, wordt aanvaard, het door den heer 
HANON DE LOUVET, A. M. G. AÀ., Majoor 
der Landmacht, te voorloopigen titel, 
uit zijnen graad en uit zijn ambt aan- 
geboden ontslag. 


Bij koninklijk besluit van 17 September 
1927, wordtde heer DELATTRE, A.F D.A. 
Majoor der Landmacht, om gezondheïids- 
reden, ter dagteekening van 1 Maart 
1922, uit zijn ambt ontheven. 


Bij koninklijk besluit van 3 October 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer BLOMMABRT, U. J. L. M., Be- 


Îstuurder (Dienst van den Landbouw). 


Bij koninklijk besluit van 7 October 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
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rière coloniale de M. LEEMANS,E, J. J. A. 
Major. de la Force Publique. | 


Par arrêté royal du 9 octobre 1927, | 
M. VAN Hoor, L. M. J. J., est nommé 
Médecin Provincial. 


Par ar'êté royal du 17 octobre 1927, ! 
il est mis fin, sur se demande, à la carrière ! 
coloniale de M. MAR£IER J. E. M., inspec- 
teur général (services des terres). 


Par arrêté royal du 28 novembre 1927, | 
il est mis fin, sur sa demande, à lacarrière 
coloniale de M. WrzLems, Emile, directeur | 
(service des Finances). 


gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer LREMAXS, E. J. J. A., majoor . 


| der. Landmacht. 


Bij koninklijk besluit van 9 October 
1927, wordt de heer VAN Hoop, L. M. 
J.J., tot Provincie-Geneesheer benoemd. 


Bij koninklijk besluit van 17 October 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 


| den heer MARLIER, J. E. M., Algemeen 


Opzichter (Dienst der Gronden). 


Bij koninklijk besluit van 28 November 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer WILLEMS, Emiel, bestuurder 
(Dienst der Financiën). 





Par arrêté royal du 28 novembre 1927, | 
il est mis fin, sur sa demande, à la carrière ! 
coloniale de M. VERONI, NICOLA, médecin | 
principal de 2€ classe. 
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Bij koninklijk besluit van 28 November 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer VERONI, Nicola, eerstaanwezend 
geneesheer-2e klasse. 


Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société du Haut-Uele et. 
du Nil». — Modifications aux statuts. 
— Approbation. 


Par arrêté royal du 13 janvier 1928, 
sont approuvées les modifications aux | 
statuts de la société congolaise à respon- 
sabilité limitée « Société du Haut-Uele | 
et du Nil » conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1). 





| 


(1) Voir annexe au présent numéro. 


l 
i 


Congoleesche vennootschap met be- 
_perkte verantwoordelijkheid « Société 
du Haut-Uele et du Nil». — Wijzi- 
gingen aan de standregelen. — Goed- 
keuring. 


Bij koninklijk besluit van 13 Januari 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor- 
delijkheid « Société du Haut-Uele et 
du Nil», overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1). 


(1) Zie bijlage aan dit nummer. 


# 


— ] 


Société congolaise à responsabilité 


limitée «Papageo» (Etablissements | 


Papazoglakis et Georghiou). — Sta- 
tuts. — Autorisation. 


Par arrêté royal du 13 janvier 1928, la 
société à responsabilité limitée « Papa-! 
geo»(Établissements Papazoglakis et Geor- 
ghiou), dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1), est autorisée ; elle 
constituera une individualité juridique | 
distincte de celle des associés. 





ses 

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Papa- 
geo» (Etablissements Papazoglakis 


et Georghiou). — Standregelen. — 
Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 13 Januari 
1928, is aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Papageo » 
(Etablissements Papazoglakis et Geor- 
ghiou), waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit behooren, machtiging ver- 
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 


| deelgenooten. 


x 


Société congolaise à responsabilité 


limitée «Compagnie Foncière du 


Katanga». — Modifications 
statuts. — Approbation. 


aux 


Par arrêté royal du 19 janvier 1928, 


Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com- 
pagnie Foncière du Katanga». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 


:  Goedkeuring. 


Bij koninklijk besluit van 19 Januari 


sont approuvées les modifications aux 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 


statuts de la société congolaise à respon- 
sabilité limitée « Compagnie Foncière du 
Katanga », conformément au texte ci- 
annexé (1). 


(1) Voir annexe au présent numéro. | 


aan de standregelegen van de congo- 
|leesche vennootschap met beperkte ver- 
janbwoordelijkheid «Compagnie Foncière 
du Katanga », overeenkomstig den bij 


gezegd besluit behoorenden tekst (1). 





(1) Zie bijlage aan dit nuromer. 


Ja 19 


x 


Société congolaise à 
Hhmitée « Compagnie de la Ruzizi ». 
— Statuts. — Autorisation. 


| 

Par arrêté royal du 28 janvier 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com. 
pagnie de l4 Ruzizi», dont les statuts 


| 
| 


sont annexés au dit arrêté (1), est autori- 
sée; elle constituera une individualité 
juridique distincte dé celle des associés. 


responsabilité? Congoleesche vennootschap met be- 


perkte verantwoordelijkheid « Com- 
pagnie de la Ruzizi». — Stand- 
regelen. — Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 28 Januari 
1928, is aan de vennootschap met 
boperkte  verantwoordelijkheid  « Com.- 
pagnie de la Ruzizi», waarvan de stand- 
regelen bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts- 
persoonlijkheid  uitmaken onderscheide- 





Société congolaise à responsabilité 
_ limitée « Compagnie Générale pour 
favoriser le Développement du Com- 
merce, de l’Industrie et des Mines ». 
— Statuts. — Autorisation. | 


Par arrêté royal du 1% février 1928, la 
société à responsabilité limitée «Com- 
pagnie Générale pour favoriser le Déve- 
“ loppement du Commerce, de l'Industrie 
et des Mines » dont les statuts sont an- 
nexés au dit arrêté (1), est autorisée : 
elle constituera une individualité juri- 
dique distincte de celle des associés. 


ijk van deze der deelgenooten. 


Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com- 
pagnie Générale‘ pour favoriser le 
Développement du Commerce, de 
l'Industrie et des Mines.” — Stand- 
regelen. — Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 1 Februari 
1928, aan de vénnootschap. met 
beperkte  verantwoordelijkheid  « Com- 
pegnie Générale pour favoriser le Déve- 


is 


loppement du Commerce, de l'Industrie 





et des Mines », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit behooren, machti- 
ging verleend ; zij zal eene rechtspersoon- 
tijkbeid uitmaken, onderscheidelijk van 
deze der deelgenooten. 











{1} Voir annexe au présent numéro. 


(1) Zie bijlage aan dit nummer. 
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Société congolaise à responsabilité Congoleesche vennootschap met be- 


limitée «Entreprises Générales au 
Kivu (E. G. K.).»—Statuts. — Auto- 
risation. 


perkte verantwoordelijkheid « Entre- 
prises Générales au Kivu (E.G.K.).»— 
Standregelen. — Machtiging. 


Par arrêté royal du 17 février 1928, la!  Bij koninklijk besluit van 1 Februari 


société à responsabilité limitée «ÆEntre- 
_ prises Générales au Kivu (E. G. K.)», 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1) est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés. 


Société congolaise à responsabilité 
limitée « Cominex » (Compagnie 
Congolaise d’Importation et d’Ex- 
portation). Modifications aux 
Statuts. — Approbation. 


Vu les décisions de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires en 
sa séance du 16 décembre 1927. 


Par arrêté royal du 1er février 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon- 
sabilité limitée « Cominex » (Compagnie 
Congolaise d’Importation et d'Exporta- 
tion) conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1). 


1928, is aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Entre- 
prises Générales au Kivu (E. GK)» 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitma- 
ken onderscheidelijk van deze der deel- 
genooten. 


Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Comi- 
nex » (Compagnie Congolaise d’Im- 
portation et d’Exportation). 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring. 


Gezien de besluiten van de buiten- 
gewone algemcene vergadering der aan- 
deelhouders in hare zitting van 16 


December 1927. 





Bij koninklijk besluit van 1 Februari 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan 
de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor- 
delijkheid «Cominex » (Compagnie Congo- 
laise d’'Importation et d’Exportation), 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 


behoorenden tekst (1). 





(E} Voir-annexe au présent numéro. 


| (2) Zie bijlage aan dit nummer. 
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est autorisée à exploiter les mines 
de Mulamba-Kamakondi et Musajeji. 


ALBERT, Ror DES BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1 août 1919, 
accordant une concession minière à 
M. GoLpscHMIDT et le décret du 1er 
février 1920; 
vention; 


approuvant cette con- 


Vu l’Arrêté Royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
«Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GoLDsCHMipT; 


Vu les demandes de la «Société Minière 
du. Luebo » en date du 29 septembre 
1925, ainsi que les rapports de prospec- 
tion et les cartes y annexées, 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


. Nous avons arrêté et nous arrêtons : 


ARTICLE PRÉMIER. 


La « Société Minière du Luebo » est 
autorisée à exploiter les mines de dia- 
mant situées dans les terrains compris 


dans les limites suivantes : 


Mines. = La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De « Société Minière du 


Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Kulambo-Kamakondi en Musajeji te 
exploiteeren. 


ALBERT, KONING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, Her, 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
tus 1919, waarbi] eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer GoLn- 
SOHMIDT. evenals het decreet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeu- 
ring dezer overeenkomst ; 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921. waarbij aan de 
« Scciété Minière du Luebo » rechtsper- 
soonlijkheid verleend en de door den heer 
GOLDSCHMIDT ten hare voordeele gedane 
afstand van mijnrechten goedgekeurd 
werd ; 


Gezien de op 29 September 1925 
gedagteekende aanvragen der « Société 
Minière du Luebo»,evenals de prospectie- 
verslagen en de daarbij behoorende 
kaarten ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minister, 
Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo » is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


à 
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Concession de la Mulamba-Kamakondi. | Vergunning van de Mulamba-Kamakondi. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la rivière Mulamba, affluent de droite de 
la Lueta, commence à 1.000 mètres en 
amont de l'intersection de l’axe de la 
vallée de la Lueta et de l’axe de la vallée 
de la Mulamba, et se prolonge jusqu'à la 
limite amont de la vallée de la Mulamba. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la rivière Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de ia 
rivière Kasese, distante de cet axe de 
50 mètres. 


_ Borne 2. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1, sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasese, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 220 mêtres | 


en amont de la borne 2, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasese 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 3, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasese, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 5.— Est située à 100 mètres 
de la borne 4, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasese. 


Eene strook geast door de as van 
bet dal der rivier Mulamba, rechtertoe- 
vloeïing der Lueta, begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de as 
van het dal der Lueta en van de as 
van het dal der Mulamba, en strekt 
zich tot aan de stroomopwaartsche grens 
van het dal der Mulamba. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssieen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der rivier 
Lueta evenwijdige lijn welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is. met eene 
met de as van het dal der rivier Kasese 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. -—-- Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen l, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasese evenwijdige lijn, welke op 50-m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eens met de as van het dal der rivier 
Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 4. —- Is gelegen op 360 m. 


[stroomopwaarts den grenssteen 3, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
éfstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 5. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 4, op eene met de as 
van het dal der rivier Kasese normale 


liju. j 


nt 


Borne 6. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 5, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasese, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


_[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 7. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 6, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasese, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Hst située à 190 mètres 
en amont de la borne 7, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la rivière Kasese G. 1, distante de cet 
axe de 50 mètres. 
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Borne 9. — Est située à 100 mètres 
de la borne 8, sur une normale à l'axe 
de la vallée de l’affluent de la rivière 
Kasese G. I. 


Borne 10. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 9, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Kasese G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


Borne 11. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 10, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasese, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 11, sur une paral- 
lèle à l’axe de l’affluent G. 2 de la rivière 
Kasese, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 13. — Est située à 100 mètres 
de la borne 12, sur une normale à l’axe 


Grenssieen 7. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 


eene met de as van het dal der rivier : 


Kasese evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
van de rivier Kasese G. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssieen 9, —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing van de 
rivier Kasese G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 10. -— Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
der Kasese G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. —— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eens met de as van het dal der rivier 
Kasese evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 
is. 

Grenssteen 12. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der toevloeïiing 
G, 2 van de rivier Kasese evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 


de la vallée de l’affluent de la rivière 
Kasese G. 2, et à 1.050 mètres de l’axe 
de la Lueta. 


Borne 14. — Est située à 1.300 mètres 
de la borne 13, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière la Lueta, dis- 
tante de cet axe de 1.050 mètres. 


Borne 15. —- Est située à 800 mètres 
de la borne 14, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de Ia rivière Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 16. — Est située à 110 mètres. 
en amont de la borne 15, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D. 8 
de la rivière Mulamba, distante de cet 
axe ce 50 mètres. | 


Borne 17. — Est située à 100 métres 
de la borne 16, sur une normale de l’axe 
de la vallée de l’affluent D. 3 de la 
rivière Mulamba. 


Borne 18. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 17, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D. 3 
de la rivière Mulamba, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 19. —— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamakondi, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 20, — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 19, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


as van het dal der toevloeiing van de 
lrivier Kasese G. 2 normale lijn, en op 
| 1.050 m. afstand van de as der Lueta. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 1.300 m. 
van den grenssteen 13,op eene met de as | 
van het dal der rivier Lueta evenwijdige 
lijn, welke op 1.050 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 15. —- Is gelegen op 800 m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der rivier Mulamba even- 
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssieen 16. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
D. 3 der rivier Mulamba evenwijdige lijn, 
| welke op 50 m. afstand van deze às 
gelegen is. 


Grenssieen 17. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing D. 3 van 
de rivier Mulamba normale lijn. 


Grenssteen 18. — - [s gelegen op 110 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
D. 3 van de rivier Mulamba evenwijdige 
[lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 17, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
2 
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Kamakondi, distante de cet axe de 50] Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 


Borne 21. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 20, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamakondi, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 22. — KHst située à 300 mètres 
en amont de la borne 21, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallee de l’affluent 
Kamakondi, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22. sur une normale à l’axe 
de l’affluent Kamakondi. 


Borne 24. — Est située à 280 mètres 
de la borne 23, en aval sur ure parallèle 
à’ l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 
kondi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 24, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kama- 
kondi, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 26. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 25, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée du sous-affiuent 
Kamakondi, G. 1. distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 27. — Est située à 100 mèôtres 
de la borne 26, sur une normale de l’axe 
de la vallée du sous-affluent Kamakondi 
G. 1. 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. -—- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. —- Ts gelegen op 300 m. 
sttoomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. -- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22. op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kama- 
kondi normale lijn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamakondi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. -- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der toe- 
Kamakondi ‘evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


vloeiing 


Grenssteen 26. -— Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeïing Kamakondi G. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der ondertoevloeiing Ka- 
makondi G. 1 normale lijn. 
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Borne 28. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 27, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamakondi G. 1, distante de cet axe de 
‘50 mètres. 


Borne 29. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 28, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 
kondi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 29, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 
kondi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Hst située à 650 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 32. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 31, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 

 Mulamba, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 33. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 32, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D. 2 
de la rivière Mulamba, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 100 mètres 
de la borne 33, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent D. 2 de la rivière 
Mulamba. 
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Borne 35. — Est située à 370 mètres 
dela borne 34, en aval, sur une parallèle 


Grenssteen 28. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiing Kamakondi G. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is, 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op: 
eene met de as van het dal der toevloei- 
ing Kamakondi evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. —- Ts gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der toevloei- 
ing Kamakondi evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. -— Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 
meter afstand van deze as gelegen is, 


Grensstéen 32. :— Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 
meter afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
D.:2 van de rivier Mulamba evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 34. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssieen 33, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing D. 2 van 
de rivier Mulamba normale lijn, 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 370 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
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à l'axe de la vallée de l’affluent D, 2 de 
la rivière Mulamba, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 36. —- Est située à 170 mètres 
de la borne 35, en amont, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 37. —— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 36, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 38. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 37, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 100 
mèôtres. 


Borne 39. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 38, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière Konshi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 
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Borne 40. — Est située à 
en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière Konshi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


630 mètres 


Borne 41. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent dela 
Mulamba, la rivière Konshi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. —— Est située à 400 mètres: 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
D.2 van derivier Mulamba evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 
meters afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. —. Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 
meters afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 38. —— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaaats den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 100 
meters afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelogen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
der Mulamba, de rivier Konshi, evénwij- 
dige lijn, welke op 75 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. --- Is gelegen op 630 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 
as gelegen ïs. 


Grenssteen 41. -—- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 400 m, 
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en amont de la borne 41, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière Konshi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de la borne 42, sur une normale à l’axe 
de l’affluent de la Mulamba, la rivière 
Kon:hi. | 


Borne 44. — Est située à 360 mètres 
de la borne 43, en aval, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière Konxhi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 45 — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 44, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière Konshi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 45, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47, -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
de la Mulamba, la rivière Konshi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing' 
van de Mujamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. | 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing van de 
Mulamba, de rivier Konshi, normale lijn. 


Grenssteen 44. Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op: 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 45.:--Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘44, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 46.-— Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, cp 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. -— ]s gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 46, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. : -- Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 49. — Est située à 100 mètres 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent de la Mulamba. 
la rivière Konshi G. 1. 


Borne 50. — Est située à 200 mètres 
de la borne 49, en aval, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière Konshi G. 1 distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 280 mètres 
de la borne 50, en aval, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière Konshi G. 1 dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 52. — Est située à 160 mètres 
de la borne 51, en aval, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière Konshi G. 1 distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 52, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de ja 
Mulamba, la rivière Konshi, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 54. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 53, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affiuent de la 
Mulamba, la rivière Konshi, ditante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 55. — Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Mu- 
lamba, distante de cet axe de 100 mètres. 
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Grenssteen 49. —- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing van de 
Mulamba, de rivier Konshi G@. 1, normale 
lijn. 

Grenssteen 50. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba. de rivier Konshi G. 1. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 50, op | 
eere met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi G. L. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Ts gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5l, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi G. 1, 
evenwijdijge lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. —- Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba. de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 54, —- Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier Konshi, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. -- Ts gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 54, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


, Borne 56. — Est située à 300 mètres | 
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Grenssteen 56. — Is gelegen op 300 m. 


en amont de la borne 55, sur une paral-[stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der tivier 
Mulamba, distante de cet axe de 100|Mulamba evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 


Borne 57. — Est située à 3#0 mètres 
en amont de la borne 56, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
de la rivière Mulamba D. 1, 
_ de cet axe de 50 mètres. 


distante 
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Borne 58. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 57, sur une normale à l’axe 
de laffluent de la rivière Mulamba, 
la rivière D. 1. 


Borne 59. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 58, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


-Mulamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 60. — Est située à 100 mètres 


en amont de la borne 59, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 
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Borne 61. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 60, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 62. — Est située à 100 mètres 
de la borne 61, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Mulamba. 


Borne 63. —— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 62, sur une paral- 


100 m. afstond van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — [Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der toevloeling 
van de Mulamba, de rivier D. 1, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelogen is. 


Grenssteen 58, —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing van de 
rivier Mulamba, de rivier D. 1, normale 
lijn. 


Grenssteen 59, --- Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den -grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. - - Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — [s gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 62. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 61, op eene met de 
as van het dal der rivier Mulamba nor- 
male lijn. 


Grenssteen 63. - - Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Mulamba, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 64. —— Est située à 180 mètres 
en avai de la borne 63, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 65. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 64, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 66. — Ekst située à 350 mètres 
en aval de la borne 65, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Mu- 
lamba, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 67. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 66, sur une paral- 
lèle à l’axe de ia vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 340 mètre: 
en amont de la borne 67, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
de la Mulamba, la rivière G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 100 mètres 
de la borne 68, sur une normale à l'axe 
de la vallée de l’affluent de la Mulamba, 
la rivière G. 1. 


Borne 70. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 69, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’afluent de 
la Mulambe, la rivière G. 1, distante de 


cet axe de 50 mètres. 






eens met de as van het nal der rivier 
Mulamba, evenwijdige lijn, welké op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. --- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene me de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lin, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 65. —- Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64. op 
eene met de as var het dal der rivier 
Mulamba ‘evenwijdige Ejn, welke op 
15 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. - - Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 


75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. --- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba. de rivier G. 1, evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, Op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier G. 1, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. -— Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 68, op eene met de 
as van het dal der rivier G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen T0. -— Is gelegen op 400 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
cene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier G. 1, evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Borne 71. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 70, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 71, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Mu- 
lamba, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 73. —— Est située à 470 mêtres 
en aval de la borne 72, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Mu- 
lamba, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne T4. — Et située à 260 mètres 
en amont de la borne 73, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 2, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
de la Mulamba, la rivière d. 1. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. —- Est'située à 100 mètres 
de ia borne 75, sur une normale du sous- 
affluent de la Mulamba, la rivière d. 1. 


Borne 77. — st située à 220 mètres 
de la borne 76, en aval, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
de la Mulamba, la rivière d. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 71. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de vivier G. 1, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de aa van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T4. -- [s gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73. Op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier G. 2, evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. -— Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74. op 
eene met de as van ket dal der ondertoe- 
vloeïing van de Mulamba, de rivier d. 1. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grenssteen 76. : - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75. op eene met de 
ondertoevloeïing van de Mulamba, de 
rivier d. 1. normale lijn. 


Grenssteen 77. --- Is gelegen op 220 m. 
den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing van de Mulamba, de rivier 


d. 1, evenwijdige lijn. welke op 50 m. 


stroomafwaarts 


afstand van deze as gelegen js. 


Borne 78. — Est située à 450 mètres 
de la borne 77, en amont, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affinent de 
la Mulamba, la rivière G. 2, distante de 
set axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 100 mètres 
de la borne 78, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent de la Mulamba, 
la rivière G. 2. 


Borne 80. — Ext située à 410 mètres 
de la borne 79, en aval, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba. la rivière G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 80, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière G. 2, distante de cet 
axe de 50 mètres. . 


4 


Borne 82. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 81, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba. distante de cet axe de 100 
mètres, 


Borne 83. -— Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 82. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mulamba, distante de cet axe de 100 


mètres. 


Borne 84. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 83, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 3. distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 78. -— Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier G. 2, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. :-- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 78. op eene met de 
as van ket dal der toevloeiing van de 
Mulamba, de rivier G. 2. normale lijn. 


Grenssteen 80. —-Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79. op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier (. 2, even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. -- Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eenc met de as var het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de 1ivier G. ?, even- 
wijdige lijn, welke op 50 im. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. --- Ts gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der rivier 
lijn, 


Mulamba evenwijdige welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. - -- ]s gelegen ap 790 m. 
82, Op 
eene met de as van her dal der rivier 


stroomafwarts den grenssteen 
Mulamba evenwijdige lijn welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


rrenssteen 84. - - {s gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van. het dal der toevloeïing 
van de Mulamba, de rivier G. 3, even- 
wijdige lijn, welke cp 75 m. afstand van 
deze as gelegen ïs. 
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Borne 85. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 84, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de. 


la Mulamba, la rivière G. 3, distante de 
cet axe de 75 mètre. 


” Borne 86. -- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 85, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 3, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 87. lst située à 150 mètres 
. de la borne 86, sur une normale à l’axelv 
de la vallée de l’affluent de la Mulambs, 


la rivière G. 3. 


Borne 88. — Est située à 320 mètres 
de la borne 87, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de l’affluent de la Mulamba, 
la rivière G.3. distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 89. -— Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 88, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière G. 3, distante de cet 
axe de 75 mètres. 


Borne 90. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 89, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 3. distante de 
cet axe de 75 môtres. 


Borne 91. -— Æst située à 270 mètres 
en aval de la borne 90, sur une parallèle 
à l'axe de la vuilée de l’affluent de la 
rivière Mulamba, distante de cet axe de 


100 mètres. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier G. 3, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Crenssteen 86.--Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van hat dal der toevloeiing 
van de \Mulamba, de rivier G. 3, even- 
wijdige lijn, welke op 76 m. afstand 


van deze as gelegen js. 


‘Grenssteen 87. --- Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 86, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing van de 


Mulamba, de rivier G. 3, normale lijn. 


Grenssteen 88. —- Is gelegen op 320 m. 
van den grenssteen 87, op eene met de 
as var het dal der toevlociing van de 
Mulamba, de rivier G. 3, evenwijdige 
lijn, welke op 75m. afrtand van deze 
as gelegen is. | 


Grenssteen 89. --— Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba. de rivier G. 3, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 90.--- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der toevloeting 
van de Mulamba, de rivier G. 3, even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. --- Is gelegen op 270 m. 
den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


stroomaf waarts 


welke op 
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Borne 92. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 91, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent de 
la Mulamba, la rivière G. 4, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. — Kat située à 100 mètres 
de la borne 92, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent de la Mulamba, 
la rivière G. 4. 


Borne 94. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 93, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent de la 
Mulamba, la rivière G. 4. distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 94. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Mulamba. 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 96. — Est située à 320 môtres 
en aval de la borne 95, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Le rivière Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 97. — KEst située à 690 mètres 
en aval de la borne 96, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 98. —- E«, située en aval de la 
borne 97, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Mulamba, 
distante de 100 mètres. 
parallèle à l’axe de la rivière Lueta, dis- 


et avec ‘une 


tante de cet axe de 1.000 mètres. : 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 206 hectares. 


Grenssteen 92. —- Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba de rivier G. 4, even- 
wijdige lijn. welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing van de 
Mulamba. de rivier G. 4. normale lijn. 


Grenssteen 94. Ts gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
van de Mulamba, de rivier G, 4. evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Ts gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen %#. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn. welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 97. - - Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mulamba evenwijdige lijn, 
100 m, afstand van deze as gelegen is, 


welke op 


Grenssteen 98. !s gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 97, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
rivier Mulamba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as der rivier Lueta 
evenwijdige lijn welke op 1.000 m, af- 
stand van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
206 kectaren niet mogen te boven gaan. 
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Concession de la Musajeji. 


Deux zones axées : l’une par l’axe de 
la vallée de la rivière Musajeji, affluent 
de droite de la Lueta, commence à 1.000 
mètres en amont de l'intersection de l’axe 
de la Lueta et de l’axe de la vallée de la 
Musajeji, et se prolonge jusqu'à la limite 
amont de la valiée de cette dernière. 
L'autre, par l’axe de la vallée de la 
rivière Kasai, affluent de droite de la 
Lueta, commence à 1.000 mètres en 
amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta et de l’axe de la vallée de la rivière 
G. 5, affluent de la Musajeji, et se pro- 
longe jusqu'à la limite aval de la vallée 
de la Kabio. 

- Ces zones sont limitées par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. —— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la rivière Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parrallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Musajeji, distante de cet axe de 
150 mètres. 


Borne 2. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 3. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 2, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 3, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Musajeji D. 3. 


Vergunning van de Musajeji. 


Deze strooken geast : de eene door de 
as van het dal der rivier Musajeji, rechter- 
toevloeiing der Lueta, begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de as 
der Lueta en van de as van het dal der 
Mu:ajeji, en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. De andere door de as van 
het dal der rivier Kasai rechtertoevloeiing 
der Lueta. begint op 1.000 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Lueta en van de as van het dal der rivier 
G. 5, toevloeiing der Musajeji, en strekt 
zich uit tot aan de stroomafwaartsche 
grens van het dal der Kabio. 

Deze strooken zijn begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. Ts gelegen op het 
kruispunt eener met de as der rivier 
Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. -- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Musajeji 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. - - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Musajeji 
D. 3 normale lijn. 
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Borne dbis. — Est située à 50 metres 
de la borne 4, sur une parallèle à l’axe 
de l’affluent Musajeji D. 3, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située à 570 mètres 
de la borne 4bis, en amont, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 6, — Est située à 500 metres 
de la borne 5, en amont, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabukwekala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 7. — Est située à 270 mètres 
dela borne 6, en amont, sur une paral- 
. lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabukwekala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 8. — Est située à 530 mètres 


de la borne 7, en amont, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kabukwekala d. 1, distante de cet axe 
de 50 mèlres. 


Borne 9. — Est située à 100 mètres 
de la borne 8, sur une normale à l'axe 
de la vallée du sous affluent Kabukwe- 
kala d. 1. 


Borne 10. —— Est située à 530 mètres 
de la borne 9, en aval, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kabukwekala d. 1, distante de cet axe 


de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 370 mètres 
de la borne 10, en amont, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabukwekala, distante de cet axe de 

0 mètres. 


Grenssteen 4bis. —- Is gelegen op 50 m. 
van den grenssteen 4, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Musejeji 
D. 3 evenwijdige lijn welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4bis, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. -— Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. --- Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabukwekala d.1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m., afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van het dal der ondertoevloeïing Kabu- 
kwekala d. 1 normale lijn. i 


Grenssteen 10. 


Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op eene 
met de as van het dal der ondertoevloeiing | 
Kabukwekala d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. --- Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 
50 mafstand van deze as gelegen is. 


ST ee 
Borne 12. — Est située à 360 mètres]  Grenssteen 12. —- Is gelegen op 360 m. 
de la borne 11, en amont, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
lèle à l’axe de 1x vallée de l’affluentieene met de as van het dal der toe- 
_ Kabukwekala, distante de cet axe de|vloeïing Kabukwekala evenwijdige lijn, 
50 mètres. welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Borne 13. — Est située à 100 mètres]  Grenssteen 13. - Is gelegen op 100 m. 
de la borne 12, sur une normale à l‘axe|van den grenssteen 12, op eene met de 
de la vallée de l’affluent Kabukwekala. |as van het dal der toevloeiing Kabukwe- 

-__[kala normale lijn. 


Borne 14. — Est située à 360 mètres]  Grenssieen 14. — Is gelegen op 360 m. 
en aval de la borne 13, sur une parallèle !stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabuk-|eene met de as van het dal der toevloeïing 
wekala, distante de cet axe de 50 mètres. | Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 

50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 15. — Est située à 680 mètres|  Grenssteen 15. —- Is gelegen op 680 m. 
en aval de la borne 14, sur une parallèle|stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabuk-|eene met de as van het dal der toevloeiing 
wekala, distante de cet axe de 50 mètres.| Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 16. —— Est située à 310 mètres|  Grenssteen 16. -_- Is gelegen op 310 m. 
en aval de la borne 15, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent|eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabukwekala et distante de cet axe de Kabukwekala evenwijdige lijn, welke op 
50 mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 17. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Grenssteen 17. --- Îs gelegen op 180 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene. met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 18. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 17, sur une paral- 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji, distante de cet axe de 150 !Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
mètres. afstand van deze as gelegen is. 


\ 


Borne 19. — Est située à 360 mètres|  Grenssieen 19. — Is gelegen op 360 m. 
en amont de la borne 18, sur une paral-|[stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière[eene met de as van hot dal der rivier 
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Musajeji, distante de cet axe de 150 | Musajeji-rivier evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 


Borne 20. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 19, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Musa- 
jeji, distante de ceë axe de 150 mètres. 


Borne 21. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 20, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseuhi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 22. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 21, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 23. — Est située à 430 mètres 


en amont de la borne 22, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 24. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 23, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 25. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 24, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 


mètres. 


Borne 26. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 25, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


150 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 20. —- 1s gelegen op 200 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 19, op° 
eene met de as van het dal der rivier 


Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts ‘den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze ak gelegen is. 


Grenssteen 23. -—- Is gelegen op 430 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 


15 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op :150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op . 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 530 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


 - 


\ 


Borne 27. —— Est située à 130 mètres 


en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l’axe ce la vallée de l’affluent 
Kabaseshi d. 3., distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 100 mètres 
de la borre 27, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabaseshi d. 3. 


Borne 29. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 28, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 29, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


À 


Borne 31: —-- Est située à 370 mètres 
en arnont de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 32. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 31, sur une paral- 
lèle à. laxe de la vallée de laffluent 
Kabaseshi d. 2., distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 32, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kabaseshi d. 2., distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 100 mètres 
de la borne 33, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabaseshi d. 2. 


_Grenssteen 27. — ]1s gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 27, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kabaseshi 
d. 3 normale lijn. 


Grenssteen 29. -— Is golegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. -- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. -— Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kabaseshi evenwijdige lijn, welke 
op 75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. -- Ts gelegen op 130 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi d. 2. evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 33. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der toevloeiïing Kabaseshi 
d. 2 normale lijn. 


Se 


Borne 35. — Est située à 270 mètres|  Grenssieen 35. -—- Is gelegen op 270 m. 


en aval de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabaseshi d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. | | 


Borne 36. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 35, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabase- 
shi d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 37. — Kst située à 400 mètres 
en amont de la borne 36, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vailée de l’affluent 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 38. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 37, sur une paral- 
lèle à l’axe de la. vallée de l’affluent 
Kabaseshi d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 100 mètres 
de la borne 38, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabaseshi d. 1. 


Borne 40. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 89, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affiuent Kaba- 
seshi d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 41. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kabaseshi. distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 42. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kaba- 
seshi, distante de cet axe de 75 mètres, 


stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. --- Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabascshi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. —- Is gelegen op 400 m., 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. -—- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. --— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kabaseshi 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 40. — - Is gelegen op 120 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi d. 1 evenuijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41, —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40. op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabaseshi 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 42. —- Is gelegen op 450 m. 
den grenssteen 41, op 
eene met de as van hot dal der toevloeïing 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van dege as gelegen is. 


stroomopwaarts 
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Borne 43. — Est située à 150 mètres 
de la borne 42, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabaseshi. 


Borne 44. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 43, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Kaba- 
seshi, distante de cet axe de 75 mètres’ 


Borne 45. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 44, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 46. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 45, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kaba- 
seshi, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 47. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 46, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kaba- 
seshi, distante de cet axe de 75 «mètres. 


Borne 48. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
. Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres, 


Borne 49. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 48, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi G. L, distante de cet axe de 
50 mètres. : 


Borne 50. — Est située à 100 mètres 
de la borne .49, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la rivière Kabaseshi G. 1. 


= 
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Grenssteen 43. — Is gelegen op 150 m,. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kaba- 
seshi normale lijn, 


Grenssteen 44. —- Ts gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabaseshi 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 45. -- Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi 
75 m, afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 46. -- Is gelegen op 600 m. 
stoomafwaarts den grenssteen 45. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn. welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. - - Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, 9p 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke . op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 47, op 
eerie met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. 
stroomopwaarts 


-— Is gelegen op 260 m. 
den gienssteen 48. op 
van het dal der rivier 
evenwijdige lijn, welke 


eene met de as 
Kabaseshi G. 1 
op 50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50..— Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabaseshi G. 1 
normale lijn. 
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Borne 51. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 50, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kaba- 
seshi G. 1, distante de cet axe de. 50 
mètres. 

Borne 52. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 51, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi G. 1. distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 53. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 52, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi G. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. | 
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Borne 54. — Est située à 100 mètres 
de la borne 53, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabaseshi, G. 2. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi G.I evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssieen 52. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53.-— Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi G, 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssicen 54.°—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabaseshi 


1G. 2 normale lijn. 


Borne 55. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 54, sur une paralièle 
à l'axe de ia vallée de la rivière Kaba- 
seshi G. 2, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 56.,— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 55, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi, distante de cet axe ce 75 
mètres. 


Borne 57. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 56, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 58. — Est située à 510 mètres 
eu aval de la borne 57, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


* Grenssteen 55. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabasexhi G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. —- Is gelegen op 140 m. 
den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen ir. 


stroomafwaarts 


Grenssteen 57. --— Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres, 


Borne 59. — Est située à 200 mètres 


en aval de la borne 58, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la rivière 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 60. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 59, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabaseshi, distante de cet axe de 75 


mètres. 


Borne 61. — Est située à 1.750 mètres 
en amont de la borne 60, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. | 


Borne 62. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 61, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeii, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 63. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 62, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 64. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 63, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 65. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 64, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 





Kabaseshi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 59. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi evenwijdige lijn, 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabaseshi 
15 m. afstand van deze as gelegen is. 


den grenssteen 59, op 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 1.750 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 62. -- Ta gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji 
150 m. afsiand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssicen 63. -—- Is gelegen op 350 m. 
etroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. --- Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts : den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. -— Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de às van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Re he 


Borne 66. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 65, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 67. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 66, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tehilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


x 


Borne 68. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 67, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Eshilumbi d. 1, distance de la vallée de 
50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 68, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 69, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 71. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 70, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshilumbi à. 1. 


Borne 72. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 71, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 72, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia rivière 
Tshilumbi d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 








Grenssteen 66. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshiiumbi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Ts gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 
175 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 68. -- [s gelegen op 130 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 rm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. ——- Is gelegen op 350 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. - Is gelegen op 350 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi d. ! evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 70, op eene met de 
de as van het dal der rivier Tshilumbi 
d. 


1 nonnalc lijn. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. ——- Is gelegen op 420 m. 
Stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze: as gelegen is. 
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Borne 74. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 73, sur une paral- 
lèle à l’axe de la la vallée de Ia rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


Borne 75 — Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 76. — Est située à 150 mètres 
de la borne 75, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshilumbi. 


Borne 77. — Est située à 740 môtres 
en aval de la borne 76, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 78. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 77, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


= 


Borne 79. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 78 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
-Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


Borne 80. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 79, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 81. Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 80, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 





Grenssteen 74. :— Is gelegen op 270 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 680 m. 
siroomopwaarës den grenssteen 74, Op 
eene met de as var het dal der rivier 
Yshilumbi evenwijdige lijn, weike op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssieen 75, op eene met de as 
van het dal der rivier Tshilumbi nor- 
male lijn. 


Grenssteen 77. —- Ïs gelegen op 740 m. 
OP 
eene met de as van het dal der 1ivier 
Tshilumbi evenwijdige ijn, welke op 
75 mn. afstand van deze as gelegen is. 


véroomefwaarts den grenssteen 76, 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 350 m. 
scroomafwaart: den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


weike 


Grensstecn 79. —- Is gelegen op 730 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 78, 0p 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn. welke op 
75 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. —- Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaærts den grenssieen 79, op 
eene met de a van het dal der rivier 
Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 
715 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. -— Is gelegen op 570 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van heï dal der rivier 


A0 


Tkhilumbi. distante de cet axe de 75 Tshilumbi evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 


Borne 82. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 81, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshilumbi, distante. de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 33. — Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 82, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de .150 
mètres. 


Borne 84. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 83, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 85. — Hst située à 720 mètres 
en amont de la borne 84, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 86. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 85, sur une paral- 
lèle à l’axe de de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de100 mètres. 


Borne 87. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 86, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 88. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 87, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres, 


15 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. -— Ts gelegen op 400 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Thsilumbi evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen ap 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. -—- Ts gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen S6. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene mot de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. -— Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 88. — Is golegen op 350 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene et de as van het dal der toevloeïing 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


te 


Borne 89. — Est située à 100 mètres 
de la borne 88, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 9. 


Borne 90. — Est située à 150 mètres 
‘en aval de la borne 89, sur une paralèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 90, sur une paral- 
.lèle à laxe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 92. —— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 91, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 92, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 94. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 93, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 95. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 94, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 9. 


Borne 96. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 95, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


» 


Grenssteen 89. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 88, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 9 
normale lijn. 


Grenssteen 90. —- Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der-rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. -— Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het d2l der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. --- Is gelegen op 580 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, weike op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93.-—-1Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéeen 94. —- Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. : 
van den grenssteen 94, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 9 
normale lijn. 


- Is gelegen op 100 m. 


Grenssteen 96. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 97. —. Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 96, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 98. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 97, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 99. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 98, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 99, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshofo 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 101. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 100, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 102. — Kst située à 240 mètres 
en amont de la borne 101, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 8, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 103. — Est située à 100 mètres 
de la borne 102, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 8. 


Borne 104. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 103, sur une paral- 
léle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, d. 8, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Grenssteen 97. --— Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 630 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 97. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 600 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de às van het dal der rivier 
Tshofo d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. —- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaurte den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d 9 evenwijdige lijn, weike op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenstteen 100, op 


eene mes de as van hes dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. —- [s gelegen op 249 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 8 evenwijdige lijn 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 103. Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 102, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 8. 


normale lijn. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 170 rm. 
sitroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de &s van heï dal der rivier 
Tshofo d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 105. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 104, 
parallèle à l’axe de 


sur une 
la vallée de la 
rivière Tshofo. distante de cet axe de 
100 mètres. 


Borne 106. — Est située à 1080 mètres 
en amont de la borne 105, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 107. — Ext située à 630 mètres 
en amont de la borne 106, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka., distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 108. — HKst située à 170 mètres 
en amont de la borne 107, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


Borne 109. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 108, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Koboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 110. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 109, sur une parai- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 111. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 110, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 112. — Est située à 100 mètres 
de la borne 111, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaboboka. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het del der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. -—Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenvwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. —- Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het da! der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Ts gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. —- Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, weike op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111.--- Is gelegen op 250 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 111, op eene me: de 
dal der rivier Kaboboka 


as van het 
normale lijn. 


A 


Borne 113. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 112, sûr une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 114. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 113, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Koboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 115. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 114, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 116. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 115, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka G. 1. distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 117. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 116, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka G. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 118. — Est située à 100 mètres 
. de la borne 117, sur une normale à 
l'axe de la vallée de la rivière Kabo- 


boka G. 3. 


Borne 119. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 118, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka G. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 120. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 119, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 113. -— Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afsband van deze as gelogen is. 


Grenssteen 114.— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenesteen 114, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. -—-- Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka G. L evenwijdige lijn. welke 
op 50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117.-- Is gelegen op 270 m 
stroomopwaarts den grensst-en 116, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka G. 3 evenwijdige lijn, welke 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Frenssteen 118.-- Is gelegen op 100 m. 
den grenssteen 117. op eene met de as 
van het dal der rivier Kaboboka G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka G. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50m. afstand van d2ze as gelegen is, 


Grenssteen 120.—- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grensstèen 119, op 
eene met de as van het dal der rivier 


dt 


Kaboboka G. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 121. — Est située à 100 mètres 
de la borne 120, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaboboka G. 1. 


Borne 122. — Kist située à 800 mètres 
en aval de la borne 121, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 133. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 122, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 124. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 123, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboboka G. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 125. — Est située à 100 mètres 
de la borne 124, sur une normale à 
l'axe de la vallée de la rivière Kabo- 


boka G. 2. 


Borne 125bis. — Est située à 160 
mètres en aval de la borne 125, sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Kaboboka G. 2, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 126. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 125bis, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la | 
rivière Kaboboka, distante de cet ‘axe 


de 50 mètres. 





Borne 127. — Est située à 630 mètres 


Kaboboka G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m.afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 120, op eene met de 
as van het dal der rivier Kaboboka G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 122. —- Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 121, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 123. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ik. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. - - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 124, op eene met de 
as van het dal der rivier Kaboboka G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 125bis. -- Is gelegen op 
160 m. stroomafwaarts den grenssteen 
125 op eene met de as van het dal der 
rivier Kaboboka G. 2 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 126. --- Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125bis, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboboka evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelgen is. 


Grenssteen 127. -— Is gelegen op 630 m. 
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en amont de la borne 126, sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 m. 


Borne 128. -- Est située à 180 mèters 
en amont de la borne 127, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 129. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 128, sur une paral- 
vallée de la rivière 
Kamapwisa d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


lèle à l'axe de la 


Borne 130. — Est située à 100 mètres 
de la borne 129, sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia rivière Kamapwisa d. 1 


Borne 131. —- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 130, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 132. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 131, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa, distante de cet axe de 50 
mètres. û 


Borne 133. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 132, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Kamapwisa, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 134. — Est située à 100 mètres 
de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamapwisa. 


stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 129. — I gelegen op 400 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal. der rivier 
Kamapwisa d. 1 evenwijdige lijn, welke 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 129, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamapwisa d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Ts gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamapwisa 
normale lijn. | 


— 4Ÿ — 


Borne 135. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 134, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia rivière 
Kamapwisa, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 136. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 135, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 137. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 136, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 138. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 137, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 139. —— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 138, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 
Borne 140. — Est située à 120 mètres 


en amont de la borne 139, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
ŒEshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 141. —— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 140, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 142. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 141, sur une paral- 


Grenssteen 135. — Ts gelegen op 470 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. --— Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal dor rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. -— Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 138. - - Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de. as van het dal der rivier 


"Tshofo evenwijdige lijni, welke op 100 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. -— Ts gelogen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene mét de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn. welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn. welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. -- [s gelegen op 540 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 


de AQ 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 143. — Est située à 100 mètres 
de la borne 142, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamapwisa 1. 


Borne 144. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 143, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 145. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 144, sur une paral- 
lèle à l’axede la vallée de la rivière 
Kamapwisa 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 146. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 145, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 147. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 146, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamuginda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 148. — Est située à 100 mètres 
de la borne 147, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamuginda. 


Porne 149. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 148, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamuginda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa 1 evenwijdige -liin, welke op 
50 m. afstand van deze as’ gelegen is. 


Grenssteen 143. --- [s gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 142, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamapwisa 1 
rormale lin. 


Grenssieen 144. -— Is gelegen op 480 m. 
ebtroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — 1s gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamapwisa L evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. -.- Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarbis den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. -—- Is gelegen op 520 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene mot de as van het dal der rivier 
Kamuginda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 148. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 147, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamuginda 
normale lin. : 

Grenssteen 149. --- [s gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Kumuginda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afgtand van deze as gelegen is. 
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| Borne 150. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 149, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 151. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 150, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Tshofo d. 7, distante de cet axe 
de 50 mètres, 


Borne 152. — Est située à 100 mètres 
de la borne 151, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 7. 


Borne 153. — Est située à 160 mètres 
æn aval de la borne 152, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
‘Tshofo d. 7, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 154. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 153, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la 
rivière Tshofo, distante de cet axe de 
100 mètres, 


Borne 155. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 154, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, .op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


. Grenssteen 151. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op. 
eene mot de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 7 evenwijdige lijn, we!ke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 151, op eene met de 
as van het dal der rivior Tshofo d. 7 
normale lijn. 


Grenssteen 153. —- Is g:lagen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Tshofo d. 7 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 153, op 
eens met de as van het dal der rivier 


-Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


‘lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 156. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 155, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
N’Dama, distante de oet axe de 50 
mètres, 


Borne 157. — Est située à 100 mètres 
de la borne 156, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière N’Dama. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der rivier 
N’Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 156, op eene met de 
ast van het dal der rivier N’Dama nor- 
male lijn. 








Borne 158. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 157, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
N’Dama, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 159. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 158, sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la rivière 
N'Dama G. I. distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 160. — Est située à 100 mètres 


de la borne 189, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière N’Dama. 


Borne 160bis. — Est située à 250 
mètres en aval de la borne 160, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
N’Dama, G. 1 distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 161. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 160bis, sur. une 


parallèle à l’axe de la rivière N’Dama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 161, sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres 


Borne 163. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 162, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 164, — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 163, sur une paral- 
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Grenssteen 158. — Is gelgen op 190 m. 
stroomafwaarts den’ grenssteen 157,0p 
eene met de as van het dal der rivier 
N'Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen'op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der rivier 
N'Dama G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 159,0p eéne met de 
as van het dal der rivier N’Dama nor- 
male lijn. 


Grenssteen 160bis. — Is gelegen op 
250 m. stroomafwaarts den grenssteen 
160, op eene met de as van het dal der 
tivier. N’Dama G. 1 evenwijdige lijn, 
wolke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 161. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen  160bis, 
op eene met de as van het dal der rivier 
N'Dama evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der trivier_ 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. --- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 





lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 165. — Est située à 100 mètres 
de la borne 164, sur une normale à l’axe 
de. la vallée de la rivière Kamaginga. 


Borne 166. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 165, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 167. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 166, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga, distante de cet axe de 50 
. mètres. j 


Borne 168. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 167, sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres 


Borne 169. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 168, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga 1. distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 170. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 169, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga 1, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 171. — Est située à 100 mètres 
de la borne 170, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamaginga 1. 


Borne 172. — Est située à 300 mètres 
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eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginge evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — L gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 164, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamaginga 


normale lijn. 


Grenssteen 166. —- Is gelegen op 220 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts-den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 169, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamaginga 1 


[normale lijn. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 300 m. 
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en aval de la borne 171, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga 1, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 173. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 172, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamaginga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 174. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 173, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Téhofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 175. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 174, sur une paral- 
lèle à axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 176. — Est située à 340 mètre 
‘en amont de la borne 175 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 177. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 176, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 178. — Est située à 100 mètres 
de la borne 177, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kalamba d. 1. 


Borne 179. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 178, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginge 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gèlegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamaginga 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshoîo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 280 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as ven het dal der rivier 
Tshofo évenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kalamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kalamba d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 177, op eene met 
de as van het dal der rivier Kalamba 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 220 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kalamba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 180. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 179, sur une paral- 
lèle: à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba, distante de cet axe de 50 


mètres. . : : 
Borne 181. — Est située à 100 mètres 


de la borne 180, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kalamba, 


Borne 182. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 181, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 183. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 182, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalamba, distante de cet axe de 650 
mètres. 


€ 


: Borne 184. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 183, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 185. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 184, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Téhcfo d. 5, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 186. — Est située à 100 mètres 
de la borne 185, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 5. 


Borne 187, — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 186, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 5, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


À 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 360 m. 


[stroomopwaarts den grenssteen 179, op 


eene met de as van hét dal der rivier 
Kalamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 180, op eene met de 
as van het dal der rivier Kalamba nor- . 
male lijn. | 


Grenssteen 182. —- Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kalamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kalamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 184. — Is gelegen cp 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der rivier 


[Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. -— [s gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 184, op 
ene met de as van het dal der rivier” 
Tshoto d. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 185, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 5 
normale lijn. 


Grenssteen 187. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 188. — Est située à 520 mètres | 


en amont de la borne 187, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 189. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 188, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valllée de la rivière 
Trhofo d. 4, distante de cet axe de 50 

‘ mètres, 


Borne 190. — Est située à 100 mètres 
de la borne 189, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 4. 


Borne 191. — Est située à 220 mètres 
en äval de la borne 190, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 4, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 192. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 191, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 193. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 192, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 194. — Est située à 
en amont de la 


500 mètres 
borne 193, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 195. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 194, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 
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Grenssteen 188. — Is gelegen op 520 m. 


‘stroomapwaarts den grenssteen :187, op 


eens met de as van het dal der vivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van ‘deze. as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het ‘dal der rivier 
Tshofo d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 189, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 4 
normale lijn. | 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Téhofo d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 192. -— Ts gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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‘Borne 196. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 195, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 197. — Est située à 100 mètres 
dela borne 196, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo d. 8. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m.+afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 197. — Is gelegen op 100 m° 


van den grenssteen 196, op eene met de 


as van het dal der rivier Tshofo d. 3 


normale lijn. 


Borne 198. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 197, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 3, distante de cet axe de 50 

anètres. 


Borne 199. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 198, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Tshofo, distante de cet axe de 


715 mètres. 


Borne 200.— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 199, sur une paral- 
lële à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 201.— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 200, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 202. — Est située à 100 mètres 
de la borne 201, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshufo d. 2. 


Borne 203. — Est située à 140 mètres 

de la borne 202, sur une parallèle à l’axe 

de la vallée de la rivière Tshofo d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 200 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 197, op . 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 850 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 198, op : 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


lafstand van déze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Ts gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 201, op eene met de 
as van hot dal der rivier Tshofo d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 202, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 
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Borne 204. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 203, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Téhofo, distante de cet axe de 75 mètres 


Borne 205. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 204, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 1, distante de cet axe de 50 


r’ètres. ; 


Borne 206. — Est située à 100 mètres 
de la borne 205, sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia rivière Tshofo d. 1. 


Borne 207. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 206, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 208. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 207, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 208, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 210. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 209, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. — Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 210, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 360 m. 


Stroomopwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de-as van het dal der rivier 
Tshofo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 305, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo d, 1 
normale lijn. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 210. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand var deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 
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Borne 212. — Est située à 100 mètres 
de la borne 211, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo. 


Borne 213. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 212, sur une paral- 
‘lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. — Est située à 430 mètre: 
en aval de la borne 213, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 215. — Est située à 220 mètre: 
en aval de la borne 214, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 215, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 217. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 216, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 218. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 217, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Téshofo, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 219. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 218, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. 
van den genssteen 211, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo nor- 
male lijn. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214.— Ts gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215.-— Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 210 m. 
stroomaîwaaits den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo évenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. :— Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Tshofo, distante de cet axe de 75|Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
mètres. à afstand van deze as gelegen is. 


Borne 220. — Est située à 250 mètre. |  Grenssieen 220. -- Is gelegen op 250 m. 
en aval de la borne 219, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 219, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo, distante de cet axe de 75|T hofo evenwijdige lijn, welke op 75m. 
mètres. | afstand van deze as gelegen is. 


* 


Borne 221. — Est située à 400 mètres|  Grenssteen 221. — Is geleger op 400 m. 
-en amont de la borne 220, sur une paral-Istroomopwaarts den grenssteen 220, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 1, distante de cet axe de 50|Tshofo G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
“mètres. ‘50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 222. — Est située à 100 mètres]  Grenssteen 222. — Ts gelegen op 100 m. 
de la borne 221, sur une normale à l’axel van den grenssteen 221, op eene met de 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 1. [as van het dal der rivier Tshofo G. 1 

normale lijn. 


Borne 223. — Kist située à 390 mètres|  Grenssieen 223. — Is gelegen op 390 m. 
-en aval de la borne 222, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 222, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 1, distante de cet axe de 50|Tshofo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
mètres. _ 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 224. — Est située à 260 mètre: | - Grenssteen 224. — Ts gelegen op 260 m. 
en aval de la borne 223, sur une paral-Istioomatwaarts den grenssteen 223, op 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
‘Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres |'Tshofo ovenwijdige lijn, welke op 75 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 225. — Est située à 120 mètre: |  Grenssteen 225. — Is gelegen op 120 m. 
-en amont de la borne 224, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 224, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièreleene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50|'Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 226. — Est située à 250 mètres |  Grenssteen 226. — Is gelegen op 250 m. 
en amont de la borne 225, sur une paral-!stroomopwaarts den grenssteen 225, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50|Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
mètres, 50 m. afstand van deze as gelegen ïs. 


Borne 227. — Est située à 100 mètres]  Grenssteen 227. -— Is gelegen op 100 m. 
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de la borne 226, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 2. 


. 


Borne 228. — Est située à 290 mètres 
. en aval de la borne 227, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Thhofo G. 2, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 229. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 228, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 230. — Hst située à 110 mètres 

. en aval de la borne 229, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 231. — Est située à 220 mètres 
.en amont de la borne 230, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 

Tshofo G. 3, distante de cet axe de 50 


mètres, 


Borne 232. — Est située à 100 mètres 
de la borne 231, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 38. 


Borne 233. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 232, sur une paral- 
_ lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 234. — Est située à 390 mètres 
. en aval de la borne 233, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
‘Tkhofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


van den grenssteen 226, op eene met 
de as van het dal der rivier Tshofo 
G. 2 noimale lijn. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 290 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 227, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Ts gelegen op 230 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 228, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. -— Is gelegen op 220 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Tshofo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Ts gelegen op 100 m. 
van den gren:steen 231, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 232, op 
èene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 235. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 234, sur une paral- 
.lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 4, distante de cet axe de 50 
mètres. 


- Borne 236. — Est située à 100 mètres 
de la borne 235, sur une normalede l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 4. 


Borne 237. — Est située à 220 mètres 
‘en aval de la borne 236, sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 4, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 238. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 237, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 239. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 238, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 175 mètres. 


Borne 240, — Est située à 330 mètres | 


en aval de la borne 239, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 175 
mètres. 


Borne 241. — Est située à 590 mètret 
en amont de la borne 240, sur une paral- 
làle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 242. — Est située à 100 mètres 
de la borne 241, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 7. 


2 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 4 evenwijdige-lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 235, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo G. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 237, op 
eene met de as van het dal der riviér 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afsrand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Ts gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met dè as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 175 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenvwijdige lijn, welke op 175 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Tshofo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 242. — Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 241, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo G. 7 
normale lijn. 
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Borne 243. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 242, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


_Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 244. — Est située à 150 mètres 


en aval de la borne 243, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 7, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 245, — Est située à 90 mètres 
de la borne 244, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


4 


Borne 246. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 245, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 8, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 247. — Est située à 100 mètres 
de la borne 246, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 8. 


Borne 248. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 247,sur une normale 
à l’axe de la valiée de la rivière Tshofo 
G. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249, — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 248, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 250. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 249, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, G. 9, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der rivier 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 244. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaaïts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal de rivier 
Trhofo G. 7 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Îs gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 244, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo evenwij- 
dige lijn, welke op 75 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 246, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo G. 8 
normale lijn. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Ts gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijr, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 420 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 251. — Est située à 100 mètres 
de la borne 250, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 9. 


Borne 252. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 251, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Tshofo G. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 253. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 252, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 254. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 253, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 255. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 254, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 256. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 255, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 257. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 256, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ja vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres, 


Borne 258. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 257, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 
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Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 250, op eene met de 
as van het dal der rivier Tshofo G. 9 
normale lijn. 


Grenssteen 252. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 253. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der rivier 
T:hofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 254. —- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 256, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. ! evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 258. -— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 259. — Est située à 100 mètres 
de la borne 258, sur une normale à 
l'axe de la vallée de la rivière Kama- 
malunu d. 2, 


Borne 260. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 259, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 261. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 260, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 262. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 261, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 263. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 262, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 264. — Est située à 100 mètres 
de la borne 263, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamamalunu 


d. 1. 


Borne 265. —— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 264, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kama- 
malunu d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 266. — Est située à 200 mètre: 


en aval de la borne 265, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 





Grenssteen 259. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 258, op eene met de- 
as van het dal der rivier Kamamalunu: 
d. 2 normale lijn. | 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 259, op- 
eene met de as van het dal der rivier- 
Kamamalunu d. 2 evenwijdige lijn, welke- 


.|op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261.— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. -— Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke. 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 263, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamamalunu 
d. 1 nomale lijn. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, weike 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Kamamalunu d. 1, distante de cet axe! Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 


de 50 mètres. 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 267. — Est située à 360 mètres 


en aval de la borne 266, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
-de 50 mètres. 


Borne 268. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 267, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
-de 50 mères. 


Borne 269. — Est située à 230 mètres 
-en aval de la borne 268, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 270. — Est située à 530 mètres 
-en amont de la borne 269, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 271. — Est située à 350 mètres 
‘en amont de la borne 270, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu; distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 272. — Est située à 250 mètres 
‘en amont de la borne 271, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 273. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 272, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 274, — Est située à 100 mètres 


Grenssieen 267. — Is gelegen op 360 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.s 


Grenssteen 268. — Is gelogen op 240 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 267, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Is gelegen op 230 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kumamalunu evenwijdige lijn, welke op : 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. 


GE 


de la borne 273, sur une normale à l’axe 


van den grenssteen 273, op eene met de 
de la vallée de la’ rivière Kamamalunu. 


as van het dal der rivier Kamamalunu 
normale lijn. 































Borne 275. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 274, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Kamamelunu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 274, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 276. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 275, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Grenssteen 276. — Is gelegen op 240 rm. 
stroomafwaaits den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 277. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 276. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Grenssteen 277. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kumamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 278. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 277, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 1. distante de cet axe 

‘ de 50 mètres. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kumamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 279. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 278, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 1, distante de-cet axe 
de 50 mètres. 


Grenssteen 279. — - Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen :is. 


Borne 280. — Est située à 100 mètres 
de la borne 279, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamamalunu 


G. 1. 


Grenssteen 280. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 279, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamamalunu 
G. 1 normale lijn. 


Borne 281. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 280. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres’ 


Grenssteen 281. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G, 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 282. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 281, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 283. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 282, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 284. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 283, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 285. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 284, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 2, distante de cet axe 


de 50 mètres. 


Borne 286. — Est située à 180 mètres 
. en amonÿ de la borne 285, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres, 


Borne 287. — Est située à 100 mètres 
de la borne 286, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamamalunu 


GG 2. 


Borne 288. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 287, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, G. 2, distante de cet axe 
” de 50 mètres. 


Borne 289. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 288, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. -— Ts gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G: 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. —- Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van dez? as gelegen is. 


Grenssteen 286. - - Is gelegen op 180 m. 
strocmopwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijr, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. —- Ts golegen op 100 m. 
van den grenssteen 286, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamamalunu 


G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 260 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der riviet 
Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. af-tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Ts gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 290: — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 289, sur une paral- 
ièle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 291. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 290, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 292. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 291, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 293. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 292. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kamamalunu, distante de cet axe de 
50 mètres. 
Borne 294. — Est située à 310 mètres 


en amont de la borne 293, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 3, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 295, — Est située à 100 mètres 
de la borne 294 sur une normale à F’axe 
de la vallée de la rivière Kamamalunu 


G, 3. 


Borne 296. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 295, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamamalunu G. 3, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 297. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 296, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kamama- 
lunu, distante de cet axe de 50 mèters. 


Grenssteen 290. -— Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de às van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 291. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. —- Ts golegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 294. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu G. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 295. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 294, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamamalunu 
G. 3 normale lijn. 


Grenssteen 296. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 295, op 


‘eene met de as van het dal der rivier 


Kamamalunu G. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 297. —- Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamamalunu evenwijdige lijn, welke 
op 60 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 298. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 297, sur une paral- 
èle à l'axe de la vallée de la rivière 
. Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 299. — Hst située à 650 mètres 
en aval de la borne 298, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 300. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 299, sur une paral- 
lèle à l’axe de a vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 301. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 300, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 302. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 301, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 2., distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 303. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 302, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 304. — Est située à 100 mètres 
de la borne 303, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaboka d. 2. 


Borne 305. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 304, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kabo- 
ka d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 298. --- Ts gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. --- Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. —- Is gelegen op 270 m. 
grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der rivier 


stroomafwaarts den 


Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301. -— Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van hot dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 302. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 301, op 
eene met de as van hnt dal der rivier 
Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 303. -—- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grienssteen 302, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 303, op eene met 
de as van het dal der rivier Kaboka 
d. 2 normale lijn, 


Grenssteen 305. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de a+ van het dal der rivier 
Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van dezé as gelegen is. 


sep 


Borne 306. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 305, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 307. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 306, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


: Borne 308. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 307, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
-Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


Borne 309. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 308, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 310. — Est située à 100 mètres 
de la borne 309, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaboka d. 1. 


Borne 311. — Est située à 480 mètres 
en aval dp la borne 310, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 1, distante de oet axe de 50 


mètres. 


Borne 312. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 311, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 313. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 312, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 306. -— Is gelogen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 5 


Grenssteen 308. -— Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 307, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. - - Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 308, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Koboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 310. — Es gelegen op 100 m, 
van den gronssteen 309, op eene-met de 
as van het dal der rivier Kaboka d. 1 
normale lijn. 


Grénssteen 311. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 312. —— Ts gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 313. -—- Ts gelegen op 400 m. 
sttoomopwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van hetdal der rivier 


Kaboka, distante de cet axe de 590 
mètres. 
Borne 314. — Est située à 310 mètres 


en amont de la borne 313, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kaboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 315. — Est située à 100 mètres 


_de la bocne 314, sur une normale à 
J'axe de la vallée de la rivière Kaboka. 


Borne 316. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 315, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka, distante de cet axe de 50 

mètres. 


Borne 317. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 316, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kaboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 318. — Est située à 90 mètres 


en aval de la borne 317, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
_ Kaboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 319. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 318, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 320. — Est située à 100 mètres 
de la borne 319, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaboka G. 1. 


Borne 321. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 320, sur une paral- 
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Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m 


[afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Ts gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 313, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 315. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 314, op eene met de 
as van het dal der rivier Kaboka nor- 
male lijn. 


Grenssteen 316. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 319. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 319, op eene met de 
as van het dal der rivier Kaboka G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 321. —- Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 322. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 321, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 323. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 322, sur une paral- 
léle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaboka, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 324. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 323, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


s 


Borne 325. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 324, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 326. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 325. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 10, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 327. — Est située à 100 mètres 
de la borne 326, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo”G. 10. 


Borne 328. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 327, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 10, distante de cet axe de 50 
mètres, 


eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaboka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


“Grenssteen 324. — Is gelegon op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 323, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. -—- Ts gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. --- [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 326, op oene met de. 
as van het dal der rivier Tshofo.G. 10 
normale lijn. 


Grenssteen 328. — {s gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 327, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, . 
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Grenssteen 329. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 329. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 328, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axé de 100 mètres, 
















Borne 330. — Est située à 185 mètres 
en amont de la borne 329, sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Telamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 330. — Is gelegen op 185 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 331. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 330, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Telamba, distante de cet axe deg 50 
mètres. 


Grenssteen 331. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 332. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 331, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Telamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


. Grenssteen 332. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Borne 333. — Est située à 100 mètres 
de la borne 332, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Telamba. 


Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteon 332, op eene met de 
as van het dal der rivier Telamba nor- 
male lijn. 


Grenssieen 334. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba, distante de cet axe de 50|Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
môtres, afstand van deze as gelegen is. 


Borne 334. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 333, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Borne 335. — Est située à 240 mètres]  Grenssteen 335. —- Is golegen op 240 mn. 
en aval de la borne 334, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 334, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Telamba, distante de cet axe de 50|Telamba even wijdige lijn, welke op 50 m. 
mètres. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 336. — Est située à 300 mètres]  Grenssteen 336. --- Is gelegen op 300 m. 
en amont de la borne 335, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 335, op 
lèle à l'axe de la vallée de la rivièreleene met de as van het dal der rivier 
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Telaniba G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 337. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 336, sur une normale à 
l’axe de la vallée de l’affluent Telamba 
G. 1. 


Borne 338. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 337, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Telamba G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 339. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 338, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Telamba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 340. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 339, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


_ Borne 341. — Est située à 220 mètres 

en amont de la borne 340, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshoto G. 11, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 342. — Est située à 100 mètres 
de la borne 341, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo G. 11. 


Borne 343. —— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 342, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo G. 11, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 344, — Hst située à, 520 mètres 
en aval de la borne 343, sur une paral- 


Telamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 337. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 336, op eene met de 
as van het dal. der rivier Telamba G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 338. --- Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. -- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Telamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 342. --— Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 341, op eene met de 
as van het dal der rivier Tsk fo G. 11 
normale lijn. 


Grenssteen 343. -— Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo G. 11 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. 
stroomafwaurts den grenssteen 343, op 


Ts gelegen op 520 m. 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 345. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 344, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 346. — Est située à 450 mètres 
en amont dela borne 345, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 347. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 346, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamuendakuba, distante de cet axe de 
- 50 mètres. 


Borne 348. — Est située à 380 mètres | 


en amont de la borne 347, sur une paral- 
lèle à 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelogen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 344, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 346. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji 


evenwijdige lijn, welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. —- Is gelegen op 200 mt. 
stroomopwaarts den grenrsteen 346, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamuendakuba evenwijdige lijn, welke 


|op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — - Is gelegen op 880 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 347, op 


l’axe de la vallée de la rivière |eene met de as van het dal der rivier 


Kamuendakuba, distante de cet axe! Kamuendakuba evenwijdige lijn, welke 


de 50 mètres. 


Borne 349. — Est située à 100 mètres 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. 


Is gelegen op 100 m. 


de la borne 348, sur une normale à l’axe|van den grenssteen 348, op eene met de 
de la vallée de la rivière Kamuendakuba. |as van het dal der rivier Kamuendakuba 


Borne 350. —— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 349, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanuendakala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 351. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 350, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kanuendalaka, distante de cet axe de 
50 mètres. 


normale lijn. 


Grenssteen 350. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanuendakala evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 351. — Ts gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanuendakala evenwijdige lijn, weike op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 352. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 351, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 353. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 352, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 353, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


“ 


Borne 355. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 354, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 356. — Est située à 100-mètres 
de la borne 355. sur une normale à 
l’axe de la vallée de l’affluent d. 1. 


Borne 357. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 356, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
d. 1, distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 358. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 357, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 359. — Est située à 100 mètres 
de la borne 358, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent d. 4. 


Grenssteen 352. -— Ts gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 351, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 353. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
D. 4 ovenwijdige lijn, welke op 50 w. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. -— Îs gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 355. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 354, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 356. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 355, op eene met de as 
van het dal der toevloeiing d. L nor- 
male lijn. 


Grenssteen 357. -— Is gelegen op 190 m. 
stcoomafwaarts den grenssteen 356, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. -—- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 357, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 359. -— Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 358,0p eene met de 
es van het dal der toevlceïiing d. 4 nor- 
male lin. : 


— 76 — 


Borne 360. —— Est située à 200 mètres|  Grenssteen 360. -— Is gelegen op 200 m. 


en aval de la borne 359, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 361. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 360, sur une paral- 
léle à l’axe de la vallée de l’affluent 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 362. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 361, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. — Est rituée à 100 mètres 
de la borne 362, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent g. 1. 


Borne 364. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 363, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 364, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 366. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 365, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 359, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
d. 4 everwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. -— [s gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. --— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 362, op eene met de 
as van het dal der toevoeiïing g. 1! 
normale lijn. 


Grenssteen 364. --= Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
eene met de as van hot dal der toevloeiing 
21 


afstand van deze as gelogen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Grenssteen 365. — Ts gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 366. --- Is gelegen op 220 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 365. op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


- [afstand van deze as gelegen is. 


Borne 367. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 366, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent g. 2. 


Grenssteen 367. --- Is geleger. op 100 m. 
van den grenssteen 366, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing g. 2 nor- 
male lijn. 


4 


Borne 368. — Est située à 280 mètres] - Grenssteen 368. — Is gelegen op 280 m. 


en aval de la borne 367, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 369. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 368, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent d. 4, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 370. — Est située à 650. mètres 
en amont de la borne 369, sur une paral- 
lèle 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


4 


à l’axe de la vallée de la rivière 


Borne 371. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 370, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 372. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 371, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 373. — Eet située à 360 mètres 
en amont de la borne 372, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamakanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 374, — Est située à 100 mètres 
de la borne 373, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamakanda. 


Borne 375. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 374, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
g. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 369. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. -— Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts der grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. —- Is gelegen op 360 m. 
stioomopwaaits den grenssteen 372, op 
sene met de as van het dal der rivier 
Kamakanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 374. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 373, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamakanda 
normale lijn. 


Grenssteen 375. — Îs gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kamakanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 376. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 375. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 


mètres. 


Borne 377. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 376, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 378. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 377, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kawaleji d. 3. 


Borne 379. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 278, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 380. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 379, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
iuètres. 


Borne 381. — Est située à 370 mètres 
en amont dela borne 380, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 382. — Est située à 100 mètres 
de la borne 381, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kawaleji d. 2. 


Borne 383. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 382, sur une paral- 


Kamakanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 376. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, we2lke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssieen 378. — Is gelegen cp 100 m. 
van den grenssteen 377, op eene met de 
as van het dal der rivier Kawaleji d. 3 
normale lijn. | 


Grenssteen 379. —— Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts deu grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as van het da! der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 380, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kavwaloji d. 2 evenwijdige lijn, welke‘op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 382. —— Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 381, op eene met de 
as van het dal der rivier Kawaleji d. 2 
normale lijn. 


Grenssieen 383. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 382, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 384. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 383, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet 
mètres. 


axe de 50 


Borne 385. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 384, sur une paral- 
lèle à l'axe de La vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 386. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 385, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 387. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 386, sur une paral- 
lèle à lJ’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 388. —— Est située à 260 mètres |: 


en amont de la borne 387, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


© Borne 389. — Est située à 100 mètres 
de la borne 388, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kawaleji d. 1. 


Borne 390. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 389, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de Ia rivière 
Kawaleji d: 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 384. —- Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 383, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen :is. 


Grenssteen 385. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 384, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 386. —- Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 387. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 388. — - Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 387, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 388, op eene met de 
as van het dal der rivier Kawaleji d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 390. --- Is gelegen op 280 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 391. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 390, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


- Borne 392. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 391, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 393. — Est située à 100 mètres 
de la borne 392, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kawaleji. 


Borne 394. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 393, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 395. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 394, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 396. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 395, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 397. — Est située à 400 mètres 
en avalde la borne 396, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 308. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 397, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de La rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 391. — - Is gelegen op 250 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 392. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as.van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 393. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 392, op eene met de 
as van het dal der rivier Kawaleji nor- 
male lijn. 


Grenssteen 394. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ia. 


Grenssteen 395. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘394, op 
eene met de as van het dai der rivier 
Kawaleji evenwijdige liin, welke op 50 m. 


‘[afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 396. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 896, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 250 m. 
stroomaïwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 399. — Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 398, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


. Borne 400. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 399, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 401. — Est située à 3350 mètres 


en amont de la borne 400, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadisambe, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 402. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 401, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadisambe, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 403. — Est située à 100 mètres 
«le La borne 402, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kadisambe. 


Borne 404. — Est située à 420 mètres 
on aval de la borne 403, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadisambe, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 405. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 404, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadisambe, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 406. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 405, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 790m. 
stroomafwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 50 m. | 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 400, — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaatts den grenssteon 399, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as geiegen is. 


Grenssteen 401. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 402. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, :op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 402, op eene met de 
as van het dal der rivier Kadisambe 
normale lijn. 


| Grenssteen 404. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 403, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kadisambe evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 405. — Is gelegen op 460 m. 
scroomafwaarts den grenssieen 404, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kadisambe evenwijdige lijn, welke .op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 406. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaaris den grenssieen 405, op 
eene met. de as van het dal der rivier 
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Kawaleji, distante de cet axe de 75[ Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75m. 


mètres. 


Borne 407. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 406, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


. Borne 408. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 407, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 409. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 408, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


Borne 410. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 409, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 5, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 411. — Est située à 100 mètres 
de la borne 410, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamipunda 
d. 5. 


Borne 412. —— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 411, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kamipunda d. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 413. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 412, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 414. — Est située à 160 mètres 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 406, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grénssteen 408. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 407, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gele.en is. 


Grenssteen 409. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 408, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 409, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 410, op eene met de 
as van het dal’ der rivier Kamipunda 
d. 5 normale lijn. 


Grenssteen 412. — Is gelegen op 300 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 413. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — [s gelegen op 160 mn. 
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en amont de la borne 413, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. . ° 


Borne 415. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 414, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 416. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 415, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 4 — d. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 417. — Hst située à 100 mètres 
de la borne 416, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la rivière Kamipunda d. 

4 — d. 1. | 


Borne 418. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 417, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 4 — d. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 419. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 418, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière! 


Kamipunda d 4, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 420. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 419, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamipunda d. 4. 


Borne 421, — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 420, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


stroomopwaarts den grenssteen 413, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 415. — Is geleger op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dàl der rivier 
Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 4—d. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze ar 
gelegen is. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 416, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamipunda 
d. 4-d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 418. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d, 4—d. 1 evenwijdige lijn, 
lwelke op 50 m. aïfstand van deze as 
| gelegen is. 


Grenssteen 419. — Is gelegen op 200 m. 
atroomopwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 420. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 419, op eene met de 
as vân het dal der rivier Kamipunda d. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 421. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kamipunda d. 4, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


| Borne 422. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 421, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivitre 
Kamipunda d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 423. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 422, sur une paral- 
lèle à l’axe de ia vallée de la rivière 
Kamipunda d. 4 distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 424. — Est située à 240 mètres | - 


en amont de la borne 423, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 75 


mètres. 


Borne 425. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 424, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 60 
mètres. 


_ Borne 426. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 425, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 50 
: mètres, 


Borne 427. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 326, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 3, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 428. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 427, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamipunda d. 8. 


. Borne 429. — Est située à 220 mètres 


Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze a gelegen is. 


Grenssieen 422, — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 421, op 
éene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 423. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 424. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 423, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 425. — Is gelegen op 340 m 
stroomopwaarts den grenssteen 424, op 
eeñe met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 426. — Js gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 425, op 
sene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grinssteen 428. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 427, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamipunda d. 3 
normale lijn. | 


Grenssieen 429. — Is gelegen op 220 m. 
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en aval de la borne 428, sur une paral 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kamipunda d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 430. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 429, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 50 
mètres. : | 


Borne 431. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 430, sur une paral- 
lèle à l’axe dé la vallée dé la rivière 
Kamipunda d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 432. — Est située à 100 mètre.: 
de la borne 431, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamipunda d. 2, 


. Borne 433. — Est située à 300 mètre 

en aval de la borne 432, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 434..— Est située à 120 mètre 
en amont de la borne 433, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 435. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 434, sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


. Borne 436. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 435, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 


stroomafwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van dezé as gelegen is. 


Grenssteen 430. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 429, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda ‘evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 431. — Ts gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 432. — Is gelegen op 100:m. 
van den grenssteen 431, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamipunda d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 433. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 432, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


à 
Grenssteen 434. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 434, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ‘is. 


Grenssteen 436. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaats den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 437. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 436, sur une normale à l’axe| van den grenssteen 436, op eene met de 
de la vallée de la rivière Kamipunda d. l.|as van het dal der rivier Kamipunda 

d. 1 normale lijn. - 


Borne 438. — Est située à 170 mètres]  Grenssteen 438. — Is gelegen op 170 m. 
en aval de la borne 437, sur-une paral- 'stroomafwaarts den grenssteen 437, op 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda d. 1, distante de cet axe de| Kamipunda d.1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mètres. __ [50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 439. — Est située à 540 mètres|  Grenssteen 439. — Is gelegen op 540 m. 
en amont de la borne 438, sur une paral- | stroomopwaarts den grenssteen 438, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière/eene met de as var het dal der rivier 
Kamipunda, distante de cet axe de 50 Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
mètres. | 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 440. — Est située à 100 tres Grenssteen 440. -— Is gelegen op 100 m. 
de la borne 439, sur une normale à l’axe|van den grenssteen 439, op eene met de 
de la vallée de la rivière Kamipunda. as van het dal der rivier Kamipunda 

|normale in. 


Borne 441. — Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 440, sur une paral- 


{ 


Grenssteen 441. -— Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 440, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière eene met de as van het dal der rivier | 
Kamipunda, distante de cet axe de 50. Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


1 
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Borne 442. — Est située à 540 mètres|  Grenssteen 442. -— Is gelegen op 540 m. 
en aval de la borne 441, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 441, op 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda, distante de cet axe de 50! Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 443. — Est située à 320 mètres |‘ Grensstcen 443. — Is gelegen op 320 m. 
en aval de la borne 442, sur une paral- stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda, distante de cet axe de 50| Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
mètres. - 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 444. — Est située à 170 mètres!  Grenssteen 444. —- Is gelegen op 170 m. 
en aval. de la borne 443, sur une paral- stroomafwaarts den grenssteen 443, op 
lôle à l’axe de la vallée de la rivière eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda, distante de cet axe de 50  Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 445, — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 444, sur unt paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kepwapunga, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 446. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 445, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga, distante de cet axe de 50 
mètres.‘ 


. Borne 447. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 446, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kapwa- 
punga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 448. — Hst située à 550 mètres 
en amont de la borne 447, sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


_ Borne 449. — Est située à 100 mètres 
«le la borne 448, sur une normale à l’axe 
de la vallé de la rivière Kapwapunga. 


Borne 450. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 449, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 451. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 450, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga G. 1, distante de cet axe 
de 650 mètres. | 


Borne 452. — Est située à 100 mètres 
de la borne 451, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kapwapunga 


G. 1. 


Grenssteen 445. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 444, op 
eene met de as van-het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 446. — Ts gelegon op 330 m. 


&troomopwaarts den grenssteen 445, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 447. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 448. — Ts gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 449. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 448, op eene met de 
as van het dal der rivier Kapwapunga 
normale lijn. 


Grenssieen 450. — {s gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 451. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den. grenssteen 450, op 
eere met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 451, op eene met de 
as van het dal der rivier Kapwapunga 
G. 1 normale lijn. 
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Borne 453. — Est située à 450 mètres|  Grenssteen 453. — Is gelegen op 450 m. 


en aval de la borne 452, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga G. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


_ Borne'454. — Est située à 90 mètres 

en aval de la borne 453, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 455. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 454, sur une paral. 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga G. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 456. — Est située à 100 mètres 
de la borne 455, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kapwapungr 
G. 2. 


Borne 457. — Est située à 220 mètre: 
en aval de la borne 456, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kapwapunga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 458. — Est située à 140 mètre: 
en aval de la borne 457, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia rivière Kapwa- 
punga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 469. — Est située à 300 mètre: 
en aval de la borne 458, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kapwa- 
punga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 459, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 
puada, distante de cet axe de 75 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454. — Is gelegen op 90 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 453, Op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 455. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m .afstand van deze as gelegent is. 


Grenssteen 456. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 455, op eene met de 


as van het dal der rivier Kapwapunga ‘ 


G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 457. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 456, op 


eene met de as van het dal der rivier 


Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 459. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kapwapunga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 460. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
15 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 461. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 460, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 
punda, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 462. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 461, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 


. punda, distante de cet axe de 75 mètres.’ 


Borne 463. — Est située à 310 mètres | 


en amont de la borne 462, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamipunda G. 1, distante de cet axe 


de 50 mètres. 


Borne 464. — Est située à 100 mètres, 


de la borne 463, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la rivière Kamipunda G. 1. 


Borne 465. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 464, sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 


punda G. 1, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 466. — Est située à 100 mètres 


en aval de la borne 465, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kamipunda, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 467. — Est située à 130 mètres: 
en amont de la borne 466, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 106 
mètres. 


Borne 468. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 467, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


















_ Grenssteen 461. — Is gelegen op 700 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op- 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 462. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 463. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 462, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda G. 1 ever wijdige lijn, wélke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 464. -— Ts gelegen op 100 m. 


‘van den grenssteen 463, op eene met 


de as van het dal der rivier Kamipunda 
G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 465. -—- Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 464, op 
eeene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afs'and van deze as gelegen is. 


Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den gienssteon 465, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamipunda evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 467. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 466, 0p 
eene met de as van het dal der rivier 
op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Kawaleji evenwijdige lijn, welke 


Grenssteen 468. — Is gelegen op 250 mn. 
stroomafwaarts den grenséteen 467, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kawaleji, distante de cet axe de 100! Kawaleji evenwijdige lijn, 


mètres. 


Borne 469. — Est située à 390 mètres 


-en amont de la borne 468, sur une paral- 
.lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 


Katakapo d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 470. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 469, sur une paral- 


_èle à l’axe de la vallée de la rivière 


Katakapo d. 1. distante de cet axe de 


50 mètres. : 


Borne 471. — Est située à 100 mètres 


-de la borne 470, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katakapo d. 1. 


Borne 472. — Est située à 180 mètres 


-en aval de la borne 471, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katakapo d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


_ Borne 473. — Est située à 330 mètres 


-en amont de la borne 472, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière Ka- 
takapo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 474. — Est située à 100 mètres 


-de la borne 473, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la rivière Katakapo. 


Borne 475. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 474, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katakapo, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 476. — Est située à 190 mètres 


welke op 
109 m .afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 469. — T5 gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 468, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 470. — Is gelegen op 290 m. | 
stroomopwaarts den grenssteen 469, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. — I; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 470, op eene' met 
de as van het dal der rivier Katakapa d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 472. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 472, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 474. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 473, op eene met de 
as van het dal der rivier Katakapo 
normale, lijn. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo evenwijdige lijn, welke op 
30 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 190 m. 


LT T 


en aval de la borne 475, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katakapo, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 477. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 476, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katakapo, distante de cet axe de 50 
tuètres. 


Borne 478. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 477, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 479. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 478, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 
raètres. 


Borne 480. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 479, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Ka- 
waleji, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 481. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 480, sur une pa- 
rallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji G. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 482. — Est située à 100 mètres 
«le la borne 481, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kawaleji G. 2. 


Borne 483. — Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 482, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Ka- 
waleji G.2, distante de cet axe de 50 
môtres. 


stroomafwaarss den grenssteen 475, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze & pgelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katakapo evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4178. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 477, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 479. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 480. —— Is gelegen op 240 m 
stroomafwaarts den grenssten 479, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 481. op eene met de 
as van het dal der rivier Kawaleji G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 483. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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-. Borne 484. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 483, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela rivière Kawa- 
leji, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 485. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 484, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kawaleji, distante de cet axe de 100 


mètres. 


Borne 486. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 485, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 487. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 486, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 488. — Est située à 260 mètres en | 
fstroomopwaarts den grenssteen 487 op 


amont de la borne 487, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshofo g 
12, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 489. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 488, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
méèties. 


Borne 490. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 489, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 491. — Est située à 100 mètres 
de là borne 490, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tshofo g. 12. 


Grenssteen 484. — Is gelegen op 390 nr. 


stroomafwaarts den grenssteen 483, op. 


eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 106 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 485. — Is gelegen op 220 n. 


stroomafwaarts den grenssteen 484, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Kawaleji evenwijdige lijn, welke op 100 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 486. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 487. — Ts gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 486, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


_Grenssieen 488. — Is gelegen op 260 m. 


eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke .op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 489. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 490. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 490, op eene met de 
as van het da! der rivier Tshofo g. 12 
normale lijn. ‘ 
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. Borne 492. — Est située à 400 mètres! 


_en àval de la borne 491, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. | . 


| Borne 493. — Est située à 480 mètres 


en aval de la borne 492, sur une paral- 
” lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50! 


mètres. 


| Borne 494. — Est située à 200 mètres 


an aval de }a borne 493, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


Borne 495. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 494, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 496 .— Est située à 320 mètres 

en aval de la borne 495, sur une paral. 

. lèle à l’axe de la vallée de la rivière 

Tshofo g. 12, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 497. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 496, sur une paral- 
lèle à l’axe de ia vallée de la rivière 
Tshofo. distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 498. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 497, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 


60 mètres. 


. Borne 499.°— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 498, sur une paral- 





Grenssteen 492. — Is gelegen op 400. 
stroomafwaarts den grenssteen 491, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenvwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 493. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 492, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 494. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 495. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo g. 12 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 497. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 498. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 497, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 498, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Fire one met de as van het dal der rivier 


Katshimogono, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 500. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 499, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 501. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 500, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 502. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 501, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 503. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 502, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 504. — Est située à 100 mètres 
de la borne 503. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshimogono. 


Borne 505. — Est située à 230 mètres en 
aval de la borne 504, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la rivière Katshimo- 
gono, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 506. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 505, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 501. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 500, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 501, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 503. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50.m. afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 504. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 503, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshimogono 
normale lijn. 


Grenssteen 505. — Ïs gelegen op 230 m. 
istroomafwanarts den grenssteen 504, op 





eene met de as van het”dal der rivier 
: Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 505, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 507. — Eut située à 310 mètres 
en aval de la borne 606, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 508. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 507, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 509. — Est située à 500 mètres 


en aval de la borne 508, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 510, — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne. 509, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshimogono, distante de cet axe de 
50 mètres. 

Borne 511, — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 510, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 512. — Est située à 360 mètres 
en amont d° la borne 511, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 513. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 512, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 514. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 513, sur une paral- 


Grenssteen 507. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Ketshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het del der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 510. — Ïs gelegen op 300 nm. 
stroomafwaarte den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshimogono evenwijdige lijn, welke op 
50.m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. —- Is gelegen op 650 7x. 
stroomafwaarts den grenssteen 510, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 512. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 512, op 
eene met de as van het del der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand ven deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 514. — Is gelegen op 630 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 513, op 





‘ Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


mètres. 
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lèle à l'axe de la vallée de la rivièrel 


Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 515. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 514, sur une paral : 


( 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


Borne 516. — Est située à 610 mètre: 


“en amont de la borne 515, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière Ka- 
nasaga, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasega evenwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 516. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 


150 m: afstand van deze as gelegen is. 


Borne 517. — Est située à 100 mètres 


de ls borne 516 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la rivière Kanasaga. 


Borne 518. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 517, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 


.mèêtres. 


Borne 519. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 518, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 520. — Est située à 180 mètres 


-en aval de la borne 519, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière Ka- 
nasaga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 521. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 520, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de 1a rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 516, op eene met de 
es van het dal der rivier Kanasaga 
norm ale lijn. | 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 517, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 519. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 519, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 521. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 520, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstend van deze a&s gelegen is. 


ET EE 


. Borne 522. — Est située à 280 mètres 

en amont de la borne 521, sur unè paral- 
dèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 523. — Est située à 100 mètres 
de la borne 522, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kanasaga g. 1. 


Borne 524, — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 523, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


° 


Borne 525. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 524, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
môêtres. 


Borne 526, — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 525, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 527. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 526, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


- Borne 528. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 527, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanasaga, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 529. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 528, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 522. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 523. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 522, op eene met de 
as van het dal der rivier Kanasaga g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 524. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 525. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 524, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 526. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 525, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 527. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 526, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 528. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 527, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanasaga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 529. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der rivier 


7 
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Tehofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 530. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 529, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 531. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 530, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 532, — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 531, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 533. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 532, sur une paral. 
lèls à l’axe de la vallée de la rivière 
Tshofo, distante de cet axe de 100 
mètres. 


. Borne 534. — Est située à 250 mètres | 


en amont de la borne 533, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La rivière 
Musajeji, distante de.cet axe de 150 
mètres. 


Borne 535. — Est située à 650 mètre: | 


en amont de la borne 534, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150! 


mètres. 


Borne 536. — Est située à 370 mètres | 


en amont de la borne 535, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 
50 mètres. 





Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 530. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaatts den grenssteen 529, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 530, op 
eene meë de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 532. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m. 


efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 532, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshofo evenwijdige lijn, welke op 100 m1. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 534. — {Is gelegen op 250 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 533, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 535. — Is gelegen op 650 m. 
‘stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der rivier 





Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
jafstand van deze as gelegen is. 
| 


Grenssteen 536. — Is gelegen op 370 m. 





[stroomopwaarts den grenssteen 535, op 
ieene met de as van het dal der rivier. 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 537. — Est située à 350 mètres|  Grenssieen 537. — Is gelegen op 350 m. 


en amont de la borne 536, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 538. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 537, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katshatshabobe d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 539. — Est située à 100 mètres 
de la borne 538, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Katshatshabobe 
d. 1. 


Borne 540. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 539, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katshatshabobe d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 541. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 540, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 542. — Kst située à 100 mètres 
de la borne 541, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshatsha- 
bobe. | 


Borne 543. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 542, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 
50 mètres. ; 


. Borne 544. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 543, sur une paral 


stroomopwaarts den grenssteer 536, op 
eene met de as van het dal dér rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 538. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katshatshabobe d. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 539. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 538, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Katshats- 
habobe d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 540. — Ïs gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 539, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katshatshabobe 4. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. | 


Grenssteen 541. — Is gelegeni op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 540, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 542. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 541, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshatshabobe 
normale lijn. | 


Grenssteen 543. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 542, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 544. — Is gelegen op 220 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 543, op 


er 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
_Katshatshabobe g. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 545. — Est située à 100 mètres 
de la borne 544, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshatsha- 
bobe g. 1. 


Borne 546. — Est située à 220 mètre; 
en aval de la borne 545, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe 
de 50 rètres. ‘ 


Borne 547. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 546, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 548. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 547, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 549, — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 548, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshatshabobe, distante de cet axe de 


50 mètres. 


: Borne 550. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 549, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 551. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 550, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe g. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as gele- 
gen is. 


* Grenssteen 545. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 544, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshatshabobe 
g. 1 normale lijn. ‘ 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 220 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 545, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 547. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 546, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 548. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 549. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshatshabobe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 550. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de às van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 550, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajoji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 552. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 551, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mugindi 1, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 553. — Est située à 100 mètres 
de la borne 552, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Mugindi 1. 


Borne 554. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 553, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mugindi 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 555. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 554, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela rivière Musa- 
jeji, distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 556. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 555, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Musa- 
jeji, distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 557. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 566, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière Mu- 
gindi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 558. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 557, sur une normale à l’axe 
dela vallée de la rivière Mugindi. 


Borne 559. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 558, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mugindi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6561, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mugindi 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 553. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 552, op eene met de 
as van het dal der rivier Mugindi 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 554. — Is gelegen op 320 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 553, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mugindi 1 evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 555. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 554, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 555, 0p 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 557. — Is gelegen op 490 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 556, op 


cene met de as van het dal der rivier. 


Mugindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 558. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 557, op eene met de 
as van het dal der rivier Mugindi normale 
lijn. 

Grenssteen 559. — Is gelegen op 440 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 558, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mugindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 
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Borne 560. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 559, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Musa- 
jeji, distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 561. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 560, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièreKaieka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 562. — Est située à 100 mètres 
de la borne 561, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaïeka. 


Borne 563. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 562, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaïeka, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 563. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 565. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 664, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Ka- 
manda, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 566. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 565 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 567. —- Est située à 550 mètres 


en amont de la borne 566 sur une paral- | 


èle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 559 op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaieka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 562. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 561, op eene met de 
as van het dal der rivier Kaïeka normale 
lijn. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 350 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaieka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 564. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 565. — Is gelegen op 360 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 566. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 568. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 567 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 569. -—- Est située à 100 mêtres 
“e la borne 568 sur une normale à l’axe 
de. la vallée de la rivière Kamanda. 


Borne 570. -— Est située à 660 mêtres 
en aval de la borne 569 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 571. --- Est située à 550 mètres 
<n aval de la borne 570 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
- inêtres, | 


Borne 572. — Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 571 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mêtres. | 

Borne 573. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 572 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 574. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 573 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamanda g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 575. — Est située à 100 mètres 


Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 567, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 569. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 568, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamanda 
normale lijn. 


Grenssteen 570. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grens. teen 571. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as .gelegen. is. 


Grenssteen 572. — Is gelegen op 370 m. 


Istroomafwaarts den grenssteen 571, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 573. — Is gelegen op 110 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen i.. 


Grenssteen 574. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda g. l evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 575. — 1s gelegen op 100 m. 
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de la borne 574 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamanda g. 1. 


Borne 576. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 575 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 517. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 576 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. É 


Borne 578. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 577 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 579. :— Est située à 270 mètrer 
en amont de la borne 578 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 580. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 579 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mêtres. 


__ Borne 581. — Est située à 500 mètres 
en amont de la bo:ne 580 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. -—- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 581 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 574, 6p eene met de 
as van het dal der rivier Kamanda g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 576. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 575, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. — Ts gelégen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 576, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 578. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 579. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 578, o}r 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 580. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 579, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Kameu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 581. — Is gelegen op 500 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 360 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 581, 0p 
eene met de as van het del der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 583. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 582 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 584. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 583 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 585. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 584 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 586. — Est située à 100 mètres 
de la borne 585 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamau d. 1. 


Borne 587. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 586 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 588. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 587 sur une paral- 
lèle à Vaxe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 589. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 588 sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 590. — Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 589 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 583. — Is gelegen op 510 nr: 
stroomopwaarts den grenssteen 582, op 
eene met de as van het deal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 584. — Ïs gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 583, cp 
eens met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn. welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 585. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 584, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau d: 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 586. — [s gelegen cp 100 m. 
van den grenssteen 585, op eene met de- 
as van het dal der rivier Kamau d. 1 
normele lijn. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau d. 1 evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 720 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 588, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 590.— 1s gelegen op 1.010 1%. 
stroomopwaarts den grenssteen 589, op 
eene met de as van het del der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze às gelegen is. 
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Borne 591. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 590 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamau. 


Borne 592. -— Est située à 970 mêtres 
en aval de la borne 591 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 593. .— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 592 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 594, :—- Est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 593 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 595, --— Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 594 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. :— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 595 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 597. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 596 sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kansdende, distante de cet axe de 50 
môtres. | 


. Borne 598. -— Est située à 560 mètres 
-en amont de la borne 597 sur une paral- 
jèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 590, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamau normale 
lijn. 


 Grenssteen 592. — Is gelegen op 970 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 591, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaatts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594.— Ts gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 595. — Is.gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 594, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 596. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 595, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 597. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 596, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Kansdende evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 597, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kansdende, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 599. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 598 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kansdende, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 600. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 599 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kansdende. 


Borne 601. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 600 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kansdende, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 602. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 601 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kansdende, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 603. — Est située à 320 mètres 
- en amont de la borne 602 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée ds la rivière 
Kansdende g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 604. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 603 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 605. — Est située à 100 mètres 
de la borne 604 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamau g. 1. 


Borne 606. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 605 sur une paral- 


Kansdende evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 599. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 598, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kansdende evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 600. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 599, op eene met de 
as van het dal der rivier Kansdende 
normale lijn. 


. Grenssteen 601. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 600, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kansdende evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 602. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kansdende evenwijdigelijn.welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kansdende g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 603, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelezen is. 


Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 604, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamau g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 606. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
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lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamau g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 607. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 606 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


“Borne 608. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 607 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 609. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 608 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 610. — Est situte à 380 mètres 
en aval de la borne 609 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 611, —— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 610 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamau, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 612. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 611 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 


mêtres. 


Borne 613. —- Est située à 530 mêtres 
en amont de la borne 612 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 608. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 609. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwäarts den grenssteen 608, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 610. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 609, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 611. — Îs gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamau evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — Ïs gelegen op 590 7n. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, 0p 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand. van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613. — Is gelegen op 530 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 612, 6p 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m-. 
afstand van deze as gelegen is. 





WT 


— 109 — 


_ Borne 614. — Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 613 sur une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Musajeji, distante 
de cet axe de 150 mètres. | 


Borne 615. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 614 sur une paral- 
lèle à l'axe de la rivière Musajeji, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 616. --- Est située à 730 mêtres| 


en amont de la borne 615 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
M'Swaoa, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 617. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 616 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière M'Swaoa, 


Borne 618. -— Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 617 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
M'Swaoa, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 619. -— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 618 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la rivière 
-Musajeji, distante de cet axe de 150 
môêtres. | 


Borne 620. — Est située à 180 mêtres 
de la borne 619 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 621. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 620 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


: Grenssteen 614. — Is gelegen op 840 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 615. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 616. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal dre rivier 
M'Swaoa evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 617. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 616, op eene met de 
as van het dal der rivier M'Swaoa 


normale lin. 


Ê 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 617, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Swaoa evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 619. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 620. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 619, op eene met de as 
van het dal der rivier Musajeji d. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 621, — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 620, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 622. — Est située à 100 mètres 
de la borne 621 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji d. 2. 































Grenssteen 622. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 621, op éene met de 
as van het dal der rivier Musajeji d. 2 
normale lijn. 


Borne 623. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 622 sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 623. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 622, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op . 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 624. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 623 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Grenssteen 624. — Is gelegen op 220 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 625. -- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 624 suc une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


Musajeji, distante de cet axe de 150 
môtre.…. 


Grenssteen 625. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijr, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 626. —- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 625 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 


mètres. 


Grenssteen 626. — Is gelegen op 520 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 627. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 626 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mursajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Grenssteen 627. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 626, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 628. -— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 627 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 628. — Ïs gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 627, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 629. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 628, 6p 


Borne 629. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 628 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


, 


Borne 630. :— Est située à 260 mètres: 
en amont de Ja borne 629 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 631. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 630 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda,, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 632. —- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 631 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 633. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 632 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


x 


Borne 634. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 633 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katanda. 








Borne 635. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 634 sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 634, op: 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 


Katanda, distante de cet axe de 50! Katanda evenwijdige lijn, 


mètres. 


Borne 636. -— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 635 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 637. -—- Est située à 510 mètres 


en aval de la borne 636 sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katanda, 
mèêtres. 


distante de cet axe de 50 
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Grenssteen 630. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Ketanda evenwijdige lijn, welke op: 


E0 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 631. — Xs gelegen op 550 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 630, op 
eene met de as van het dal der rivier- 
Katanda evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 632. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as.van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige liin, welke op. 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 633. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 632, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 633, op eene met de: 
es van het dal der rivier Katanda 


normale lijn. 


rrenssteen 635. — Is gelegen op 370 m. 


welke op: 


50 m. afstand van deze as. gelegen is. 


Grenssteen 636. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 635, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 637. — Is gelegen op 510 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 636, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 638. — Est située à 320 mêtres|  Grenssteen 638. — Is gelegen:op 320 m. 


‘en aval de la borne 637 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 639. -— Est située à 460 mètres | 


en aval de la bome 638 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe da 50 
mètres. 


Borne 640. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 639 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katanda, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 641. -— Est située à 340 mêtres 
en amont de la borne 640 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 642. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 641 sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajoji d. 1, distante de cet axe de 
-50 mètres. 


Borne 643. — Est située à 100 mètres 
de la borne 642 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajoji d. 1. 


Borne 644. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 643 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 646, — Est située à 780 mètres 
on omonét de la borne 644 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 639. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 638, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 640. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 639, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 641. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 641, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 643. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 642, op eene met de 
as van het dal der rivier Musaseji d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 644. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musasoji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 644, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musaseji evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 646. :— Est située à 500 mètres 


“en amont de la borne 645 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 647. --- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 646 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 100 
mêtre. 


Borne 648. --- Est située à 1.190 mêtres|. 


en amont de la borne 647 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la ivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 649. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 648 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 650. -- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 649 sur une paral. 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 651. : - Est <ituée à 100 mètres 
de la borne 650 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamanda. 


Borne 652. --— Hst située à 620 mètres 
en aval de la borne 651 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 653. -- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 652 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


| Grensateen 646. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 647. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 646, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 648.— Is gelegen op 1.190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 647, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 649. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 648, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 650. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 649, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 651. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 650, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamanda 
normale lijn. 


Grenssteen 652. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 653. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 662, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kamanda, distante de cet axe de 50|Kamanda evenwijdige lijn, welke op 


mêtres. 


Borne 654. .—- Est située à 1.230 mètres 
en aval de la borne 653 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamanda, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 655. -— Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 654 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 656. -— Est située à 1.940 mètres 
en amont de la borne 655 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe ds 75 mètres. 


Borne 657. — Est située à 150 mètres 
de la borne 656 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji. 


Borne 658. — Est située à 1.980 mètres 
en aval de la borne 657 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres. 

# 

Borne 659. — Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 658 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 660. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 659 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 661. — Est située à 480 mètres 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 654.— Is gelegen op 1.230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 653, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 655. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 656.— Ts gelegen op 1.940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 655, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 657. — Is gelegen op 150 m. 


van den grenssteen 656, op eene met de 


as van het dal der rivier Musajeji normale 
lijn. 


Grenssteen 658.— [s gelegen op 1.980 m1. 
stroomafwaarts den grenssteeñ 657, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 659. — Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 660. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 659, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Müsajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 661. — Is gelegen op 480 m. 
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en amont de la borne 660 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres. 































stroomopwaarts den grenssteen 660, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Borne 662. -—— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 661 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 662. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 661, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 663. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 662 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kanobo. 


Grenssteen 663. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 662, op eene met de 
as van het dal der rivier Kanobo normale 
lin. 

Borne 664. :— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 663 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 664. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 663, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 665. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 664 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kanobo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 665. — Îs gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kanobo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 666. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 665 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 665, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 667. — Hat située à 470 mètres 
en amont de la borne 666 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la rivière 
Kakaba, distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 667. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kakaba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Borne 668. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 667 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kakaba, distante do cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 668. — Is gelogen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 667, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 669. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 668 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kakaba. 


Borne 670. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 669 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la rivière 
Kakaba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 671. -—- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 670 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kakaba, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 672. --— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 671 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mu:ajeji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 673. --- Est située à 630 mètres 
en, amont de la borne 672 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 1, distante de cet axe do 50 
mètres. 


" Borne 674. -— Est située à 100 mètres 
de la boine 673 sur une normale à l’axe 
dé la vallée de la rivière Musajoji g. 1. 


“Borne 675. :— Est située à 580 mètres 
‘en aval de la borne 674 une sur paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 676. — Hst située à 820 mètres 
en aval de la borne 675 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 
mètres. | 


Grenssieen 669. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 668, op eene met de 
as van het dal der rivier Kakaba normale 
lijn. 


Grenssteen 670. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 669, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 671. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 670, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kakaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 672. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 671, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musaseji evenwijdige lijn, welke op 75 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 673. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 672, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 674. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 673, op eene met de 
as van het dal der rivier Musajeji g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 675. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 674, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 676. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 675, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 677. -— [st située à 630 mètres 
en aval de la borne 676 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 678. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 677 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshubu, distante de cet axe de 50 
imôties. 


Borne 679. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 678 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshubu d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 680, ---- Est située à 100 mètres 
de la borne 679 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshubu d. 2. 


Borne 681. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 680 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshubu d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 682. -—- Est située à 140 mêtres 
en amont de la borne 681 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshubu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 683. --- Hst située à 110 mètres 
en amont de la borne 682 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshubu d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 684. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 683 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la rivière Katshubu d. 1. 


Grenssteen 677. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 676, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op'75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 678. — [s gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 677, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 679. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 678, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 680. — Is gelegen op 100 mr. 
van den grenssteen 679, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshubu d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 681. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 680, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 682. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 681, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 683. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 682, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 684. — Js gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 683, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshubu d. 1 
normale lijn. 


TS = 


Borne 685. — Est située à 100 mêtres 
en aval de la borne 684 sut une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katshubu d. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


” Grenssieen 685. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 684, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 





























Borne 686. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 685 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshubu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 686. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 685, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 687. .-— Est située à 100 mètres 
de la borne 686 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshubu. 


Grenssteen 687. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 686, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshubu 
normale lijn. 


Borne 688. --- Est rituée à 440 mètres 
en aval de la borne 687 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Katshubu, distante de cet axe de 50 
mêôtres. - 


Grenssteen 688. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 687, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 689. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 688 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katshubu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 689. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 688, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshubu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 690. -— Est située à 610 mètres | 
en aval de la borne 689 sur une paral- 
. jèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Grenssteen 690. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 689, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 691. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 690 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 691. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 690, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 692. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 691 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 692. —Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 691, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 693. -— Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 692 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vaïlée de la rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 694. --— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 693 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la 1ivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Boyne 695. — Est située à 100 mètres 
de la borne 694 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Lusona. 


Borne 696. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 695 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 697. :— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 696 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 698. --- Est située à 280 môtres 
en aval de la borne 697 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Lusona, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 699. - -- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 698 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lusone, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 700. -—- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 699 snr une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 





Grenssteen 693. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 692, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 694. — Is gelegen op 340 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 693, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 695. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteon 694, op eene met de 
as van hot dal der rivier Lusona normale 
lijn. 


Grenssteen 696. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 695, op 
eoene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 697. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 696, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 698. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 697, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 699. — IS gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 698, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lusona evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 700. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 699, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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Musajoji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 101. — Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 700 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 702. -— Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 701 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 703. -— Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 702 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 
mingi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 704. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 703 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamimingi. 


Borne 705. — Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 704 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kami- 
mingi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 705 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de .cet axe de 150 mètres. 


Borne 707. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 706 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musajoji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 708. — Est située à 1.180 mètres 


Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 701.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 700, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 702. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 701, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 703. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 702, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamimingi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 703, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamimingi 
normale lijn. 


Grenssteen 705. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 704, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamimingi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 706. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 705, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 707. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 706, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7108.-— Is gelegen op 1.180 m 
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en amont de la borne 707 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katete, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 709. :— Est située à 100 mêtres 
de la borne 708 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katete. 


Borne 710, —- st située à 170 mètres 
en aval de la borne 709 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la rivière Katete, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 711. --- Est située. à 370 mètres 
en amont de la borne 710 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katete 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 712. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 711 sur une normale à l’axe 
de la valléeïde la rivière Katete d. 1, 


Borne 713. --- Est située à 420 mètres 
en aval de là borne 712 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katete 41, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 714. : -- Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 713 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katete, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 715. — Est située à 170 mèêtres 
en aval de la borne 714 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 707, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 709. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen, 708, op eene met de 
as van het dal der rivier Katete normale 
lijn. 


Grenssteen 710. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 709, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 711. — Is gelegen op 370 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 710, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 712. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 711, op eene met de 
as van het dal der rivier Katete d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 713. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 712, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katete d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 714. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 713, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katete evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 715. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 714, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 716. :— Est située à 400 mêtres|  Grenssieen 716. — Is gelegen op 400 m. 


en aval de la borne 715 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeïi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


. Borne 717. :— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 716 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji 
g. 2, distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 718. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 717 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji g. 2. 


Borne 719. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 718 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 720. :— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 719 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 721. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 720 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 722, --- Est située à 280 mètres 
eu amont de la borne 721 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 723. --- Fist située à 230 mètres 
en amont de la borne 722 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 715, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 717. — Is gelegen op 340 mn. 
stroontopwaarts den grenssteen 716, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 718. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 717, op eene met de 
as van het dal der rivier Musajeji g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 719. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 718, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 720. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 719, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 721. — Is gelegen op 420 1m. 
stroomaîwaarts don grenssteen 720, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 nL. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 722. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 721, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 723. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteeñ 722, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 724. -— Yst située à 100 mètres 
de la borne 723 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshibila d. 1. 


Borne 25. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 724 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshibila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 726. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 725 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de ect axe de 50 mètres. 


Borne 727. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 726 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 728. :— Est située à 760 mêtres 
en amont de la borne 727 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de le rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 729. — Est située à 100 mètres 
de Ia borne 728 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la rivière Katshibila. 


Borne 730. -— Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 729 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘731. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 730 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 723, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshibila d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 724, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 725, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke. op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 726, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen si. 


Grenssteen 728. — Is gelegen op 760 nu. 
stroomopwaarts den grenssteen 727, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 729. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 728, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshibila 
normale lijn. 


Grenssteen 730. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 729, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 731. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 730, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 732. . — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 731 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 733. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 732 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katshibila g. 2. 


Borne 734. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 733 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 735. —- Est située à 150 mêtres 
en aval de la borne 734 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 736. -—- Est située à 650 mètres 
on aval de la borne 735 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katshi- 
bila, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 737. -— Est située à 380 mêtrer 
en aval de la boine 736 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 738. --- Est située à 380 mêtres 
en aval de la borne 737 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musaje;ji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 739. - - Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 738 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 











Grenssteen 732. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 731, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 733. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 732, op eene met de 
as van het dal der rivier Katshibila g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 734. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 733, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as ‘gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 734, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 736. — Îs gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 735, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katshibila evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 737. —— Is gelegen op 380 m. 
stroomawaarts den grenssteen 736, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 738. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 737, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Muwsajeji evenwijdige lijn, welke op L50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 739. — fs gelegen op 430 n. 
stroomafwaarts den grénssteen 738, op 
eene met, de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 
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Borne 740. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 739 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musajeji, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 741. :— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 740 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la rivière Bidin- 
ga, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 742. --- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 741 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Bin- 
dinga d. 10, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 743. --- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 742 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga 
‘d. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘744. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 743 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga d. 10. 


Borne 745. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 744 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 746. --- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 746 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 747. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 746 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Bidin- 
ga, distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 740. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 739, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 741. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 740, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 742. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 741, op 
eene mét de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 743. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 742, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 744. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 743, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 10 
normale lijn. 


Grenssteen 745. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 744, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afctand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 745, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 10 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 747. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarte den grenssteen 746, op 
eene met de as van het dal der -rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 756. -— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 755 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 757. —- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 756 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 758. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 757 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 759. :- Est située à 380 mètres 
de la borne 758, sur une parallèle à l'axe 
de la vallée de la rivière Bidinga, distante 
de cet axe de 100 mètres. : 


Borne 760. --- Fist située à 170 mètres 
eu amont de la borne 759, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière B'din- 
ga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 761. --- Est située à 410 mèêtres 
en amont de la borne 760 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 762. :-- Est située à 420 mètres 
eu amont de la borne 761 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 763, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 762 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga d. 8. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 755, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 757. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 756, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 758. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 757, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 759. — Is gelegen op 380 m. 
van den grenssteen 758, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga even- 
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 760. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 759, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van déze as gelegen is. 


Grenssteen 761. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 760, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 762. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 761, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 763. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 762, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 8 
normale lijn. 
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Borne 748. —- Est située à 700. mètres 
en amont de la borne 747 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Bidin- 
ga d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 749. --- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 748 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidin- 
ga d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 750. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 749 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga d. 1. 


Borne 751. --. Est située à 580 mètres 
en aval d2 la bocne 750 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 752. :-- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 751 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 753. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 752 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La rivière 
‘ Bidinga d. 9, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 754. — Est située à 100 mètres 
de la borne 753 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga d. 9. 


Borne 755. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 754 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Grenssteen 748. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 747, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 749. — Ts gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 748, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 750. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 749, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 751. — Is gelegen. op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 750, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 752. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 751, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 753. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 752, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 754. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 753, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 9 
normale lijn. 


_ 


Grenssteen 755. — Is gelegen op 320 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 754, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 9 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 764. - Est située à 440 mètres 


en aval de la borne 763 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la rivière Bidinga 
d. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 765. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 764 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 766. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 765 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 


d. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 767. -—- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 766 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 768. -—- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 767 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 769. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 768 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 770. ——. Est située à 100 mètres 
de la borne 769 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga d. 7. 


Borne 771. — Est située à 500 mêtres 
en aval de la borne 770 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
d. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 764. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 763, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m.'afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 765. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 764, op 
eene met de as van het dal der rivier- 
Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 766. — Is gelegen op 130 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 765, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 767. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 766, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 768. — Ïs gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 767, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 769. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 768, | OP 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 7 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 770. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 769, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 7 
normale lijn. 


Grenssteen 771. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 770, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 7 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 772. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 771 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 773. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 772 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 774. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 773 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 775. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 774 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamualaba d. 2. 


Borne 776. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 775 sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba d. 2, distante de cet axe de 
50 môtres. 


Borne 777. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 776 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la rivière 
Kamualaba, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 778. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 777 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 779. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 778 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
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Grenssteen 772. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 771, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7173. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 772, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gologen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 773, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 775. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 774, op eene met de 


Las van het dal der rivier Kamualaba d. 2 


normale lijn. 


Grenssteen 776. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 775, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 777. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 776, op 


eene met de as van het dal der rivier 


Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 778. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 777, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 719. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 778, op 
eene met de as van het dal der rivier : 


s 
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Kamualaba, d. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 780. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 779, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamualaba d. 1. 


Borne 781. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 780 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


- Borne 782. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 781 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 783. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 782 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 784. — Est située à 100 mètres 
de la borne 783 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamualaba. 


Borne 785. — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 784 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamualaba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne ‘786. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 785 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kemualaba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 787. — Est située à 530 mètres 
en amon$ de la borne 786 sur une paral- 


Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke: 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 780. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 779, op eene met de 
as van het dal der riviez Kamualaba d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 781. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 780, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 782. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 781, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 783. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 782, op 
eene met de as.van het dal der rivier 
Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 784. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 783, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamualaba 
normale lijn. 


Grenssteen 785. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 784, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 786. —- Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 785, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamualaba evenwijdige lijn, welké op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 787. — Ï< gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 786, op 
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lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. | 


Borne 788. -— Est située à 150 mètres 
en amont de:la borne 787 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga d. 6, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 789. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 788 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bininga, distante de cet axe de 250 
mètres. 


Borne 790. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 789 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga d. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 791. — Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 790 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 792. -— Est située à 660 mêtres 


en amont de la borne 791 sur une paral- | 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘793. - Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 792 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 794, — Est située à 450 mêtres 
en amont de la borne 793 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 788. — Is gelegen op 150 m 
stroomopwaarts den grenssteen 787, op- 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 6 evenwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 789. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 788, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn; welke op 250 m. 
afstand van deze as gelegen is.” 


Grenssteen 790. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 789, op 
eene met de as van het dal-der rivier 
Bidinga d. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen T91. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 790, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 792. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 791, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 793. — Ïs gelegen op 690 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 792, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Ïs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 793, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 795. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 794 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabigu. 


Borne 796. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 795 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 797. -— Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 796 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 797 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de oet axe de 50 mètres. 


Borne 799. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 798 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 800. —— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 799 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 801. — Est située à 870 môtres 
en amont de la borne 800 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 802. — Est située à 100 mètres 
de ia borne 801 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabigu g. 1. 


= Grenssteen 795. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 794, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabigu normale 
lijn. 


Grenssteen 796. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 795, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7197. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 796, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


fafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 798. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 797, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 799. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 798, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 800. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 799, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 801. — Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 800, Op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 802. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 801, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabigu g. 1 


[normale Hjn. 
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Borne 803. — Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 802 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 804. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 803 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. : 


Borne 805. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 804 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de laffluent 
Kabigu g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 806. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 805 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabigu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 807. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 806 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 808. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 807 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 809. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 808 sur une une normale à 
l’axe de la vallée de la rivière Bidinga d. 4. 


Borne 810. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 809 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


Grenssteen 803. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 802, op 
eene met de as van het dal der toevloëïing 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 804. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 803, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 805. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 804, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabigu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 806. — Is gelegen op 180 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 805, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabigu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


G'renssteen 807. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 806, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinge evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 808. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 807, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 809. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 808, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga d. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 810. —- Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 809, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 


D RS AT ae RE LS men ge pe a 
NV en SRÉRTE Î 








— 134 — 


Bidinga d. 4, distante de cet axe 


de 50 
mêtres. 


Borne 811. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 810 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 812. — Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 811 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga d. 3, distante de cet axe de 
50 mêtres. L 

Borne 813. — Est située à 100 mètres 
de la borne 812 sur une normale à l’axe 


de la vallée de l’affluent Bidinga d. 3, 


Borne 814. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 813 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 815. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 814 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 816. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 815 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de Paffluent 
Bidinga d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 817. — Est située à 100 mètres 
de la borne 816 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Bidinga. 


Borne 818. -—- Est située à 160 mètres 
._en aval de la borne 817 sur une paral- 


Bidinga d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 811. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 810, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand ‘van deze as gelegen is. 


Grenssteen 812. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 811, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Bidinga d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 813. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 812, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Bidinga 
d. 3 normale lijn. 


Grenssteen 814. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 813, op 
eene met de as van het dal der tvevloeïing 
Bidinga d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 815. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 814, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 816. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 815, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 817. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 816, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Bidinga 
normale lijn. 


Grenssteen 818. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 817, op 








— 135 — 


dèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 819. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 818 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièr: 
Bidinga d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 820. — Est située à 430 mètres 
<en amont de la borne 819 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de laffluent 

äidinga d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 321. — Est située à 100 mètres 
de la borne 820 sur une normale à l'axe 
‘ dle la vallée de l’affluent Bidinga d. L. 


Borne 822, — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 821 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 
raêtres. 


Borne 823, — Est située à 270 mètres 
«n aval de la borne 822 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 824, — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 823 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 825. — Est située à 100 mètres 
de la borne 824 sur une une normale à 
l'axe de la vallée de la rivière Bidinga. 


Borne 826. -— Est située à 400 mètres 


eene met de as van het dal der toevloeiin g - 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 819. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 818, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 820. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 819, op 
eene met de as van het dal der tosvloeiing 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 821. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 820, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Bidinga 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 822. — Is gelegen op 370 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 821, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 823. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 822, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Bidinga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 824. — Ïs gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 823, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 825. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 824, op eene met de 
as van het dal derrivier Bidinga normale 
lin. 


Grenssteen 826. — Is gelegen op 400 m. 
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_ en aval de la borne 825 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 827. — Est située à 540 mêtres 
en aval de la borne 826 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 828. — Fist située à 590 mêtres 
an amont de la borne 827 sur une -paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 829. — Est située à 100 mètres 
de la borne 828 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Bidinga g. 1. 


Borne 830. — Est située à 770 mêtres 
en aval de la borne 829 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Bidinga g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 831. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 830 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 832. -— Est située à 100 mèêtres 
en amont de la borne 831 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 833. — Est située à 100 mètres 
de la borne 832 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Bidinga g. 2. 


stroomafwaarts den grenssteen 825, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 827. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 826, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 828. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 827, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 829. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 828, op eene met de | 
as van het dal der toevloeïing Bidinga 
g. 1 normale lijn. 


Grenssieen 830, — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 829, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 831. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 830, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 75 m- 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 832, — Ts gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 831, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 833. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 832, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Bidinga 
g. 2 normale lijn. 
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Borne 854. — Est située à 250 mètres 


. Grenssieen 834. — Is gelegen op 250 m. 


en aval de la borne 833 sur une paral-[stroomafwaarts den grenssteen 833, op 


lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 835. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 834 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 836. — Est située à 530 môtres 
en amont de la borne 835 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de. l’affluent 
Bidinga g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 837. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 836 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent, 
Bidinga g. 3, distante de cet axe de 650 
_ mètres. 


Borne 838. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 837 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 839. — Est située à 100 mètres 
de la borne 838 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga g. 3. 


Borne 840. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 839 sur une paral- 
à l’axe de la vallée de la rivière Bidinga 
g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 841. — Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 840 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 835. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwearts den grenssteen 834, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 836. — Is gelegen bp 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 835, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze, as gelegen is. 


Grenssteen 837. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 836, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 838. -— Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 837, 0p 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 839. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 838, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga g. 3 
normale lijn. ‘ 


Grenssteen 840. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 839, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m.,afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 841. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 840, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
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Bidinga g. 3, diem de cet axe 50! Bidinga. g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
mètres. 50 m. “afstand van deze as gelegen is. 


Borne 842. — Est située à 290 mètres|  Grenssteen 842. — Is gelegen op 290 : m. 
en aval de la borne 841 sus une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 841, op 
lèle à l’axe de la vallée de la riviè:e|eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 3, distante de cet axe de! Pidinga g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 843. — Est située à 160 mêtres|  Grenssteen 843. — Is gelegen op 160 m. 
de la borne 842 sur une normale à l’axe| van den grenssteen 842, op eene met de 
de la vallée de Ja rivière Bidinga g. 4. as van het dal der rivier Bidinga g. 4 

i normale lijn. 


Borne 844. — Est située à 310 mêtres|  Grenssteen 844. — Is gelegen op 310 m. 
-en aval de la borne 843 sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 843, op 
lèle à l’exe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 4, distante de cet axe de|Bidinge g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 





Borne 845. — Est située à 280 mètres|  Grenssteen 845. — Is gelegen op 280 m. 
-en aval de la borne 844 sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 844, op 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga, distante de cet axe de 100|Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
mètres. | afstand van deze as gelegen is. 





Borne 846. :—— Est située à 100 mètres 
-en amont de la borne 845 sur une paral- 


Grenssteen 846. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 845, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 5, distante de cet axe Me g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
-50 mètres. 





50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 847. — Est située à 100 mètres Grenssteen 847. — Is gelegen op 100 m. 





de la borne 846 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga g. 5. 


van den grenssteen 846, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga g.5 





| normale lijn. 


Borne 848. —- Est située à 150 mêtres|  Grenssteen 848. —- Is gelegen op 150 m. 
en aval de la borne 847 sur une paral-| stroomafwaarts den grenssteen 847, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière sene met de as van het del der rivier 
Bidinga g. 5, distante de cet axe de 50 Bidinga g. 5 ovenwijdige lijn, welke op 
mêtres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 849. -— Est située à 450 mètres!  Grenssteen 849. — Is gelegen op 450 m. 
en aval de la borne 848 sur une paral-|stroomafwearts den grenssteen 848, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 850. — Est située à 230 mètres| 


en amont de la borne 849 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la rivière 
Kamasugo, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 851. — Est située à 350 mètres 


en amont de la borne 850 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamasugo, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 852. -— Est située à 380 mètres 
de la borne 851 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamasugo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 853. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 852 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamasugo. 


Borne 8564. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 853 sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasugo, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 856. — Est située à 380 môtres 
en aval de la borne 854 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasugo, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 856. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 855 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasugo, distante de cet axe de 50 
mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 850. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 849, op 
een met de as.van het dal der rivier 
Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 851. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 850, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 852. — Is gelegen op 380 m. 
van den grenssteen 851, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamasugo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


frenssteen 853. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 852, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamasugo 
normale lijn. 


Grenssteen 854. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 853, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 855. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 854, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 1. 


 Grenssteen 856. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 855, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamasugo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 857. — Est située à 100 mêtres 
en aval de la borne 856 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 858. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 857 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 859. — Est située à 690 mètres 
en ämont de la borne 858 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 860. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 859 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 5C 
mêtres. 


Borne 361. -— Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 860 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. + 


Borne 862. — Est située à 100 mètres 
de la borne 861 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabokala d. 1. 


Borne 863. — Est située à 760 mêtres 
en aval de la borne 862 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 864. — Est située à 1.400 mètres 
en amont de la borne 863 sur une paral- 


s 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssieen 857. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 856, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 858. —- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 857 op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 859. — Is gelegen op 690 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 858, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 860. — Is gelegen op 500 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 859, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 861. — Ïs gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 860, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 862. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 861, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabokala d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 863. — Is gelegen op 760 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 862, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 864.— Is gelegen op 1.400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 863, op 
eene met de as van het dal der rivier 





— 


.Kabokala, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 865. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 864 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabokala. 


Borne 866. — Est située à 120 mêtres 
en aval de la borne 865 sur une paral- 
‘ lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 867. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 866 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 868. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 867 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabokala g. 1. 


Borne 869. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 868 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 870. — Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 869 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 871. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 870 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 872. — Est située à 180 mètres 
en aval de la bomme 871 sur une paral- 


Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van dezé as gelegen is. 


 Grenssteen 865. — Is gelegen op 100 m. | 


van den grenssteen 864, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabokala 
normale lijn. 


Grenssteen 866. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 865, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 867. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 866, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 868. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 867, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabokala g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 869. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 868, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 870. — Is gelegen op 960 m. . 


stroomafwaarts den grenssteen 869, op 
eene met de às van het dal der rivier 


‘Kabokala evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 871. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 870, op 
eene met de as van het dal der rivier 
welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Kabokala evenwijdige lijn, 


Grenssteen 872. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteeen 871, op 


Se 


s 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivièrel 


Kabokala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 873. — Est située à 280 môtres 
en amont de la borne 872 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 874. — Est située à 100 mètres 
de la borne 873 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabokala g. 2. 


Borne 875. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 874 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 876. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 875 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 
mètres. 

Borne 877. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 876 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kabokala g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 878. — Est située à 100 mètres 
de la borne 877 sur une normale à l'axe 
de la vallée de l’affluent Kabokala g. 3. 


Borne 879. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 878 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabokala g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 880. — Est située à 820 mètres 


eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 873. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 872, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 874. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 873, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabokala g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 875. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 874, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 876. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 875, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 877. — Is gelegen op 100 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 876, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabokala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 878. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 877, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kabokala 
g. 3 normale lijn. 


Grenssteen 879. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 878, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabokala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 880. — Is gelegen op 820 m. 
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en aval de la borne 879 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabokala, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 881. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 880 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièr: 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 882. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 881 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga g. 6, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 883. — Est située à 100 mètres 
de la borne 882 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Bidinga g. 6. 


Borne 884, :— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 883 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Bidinga g. 6, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 885. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 884 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 886. :— Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 885 sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 887. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 886 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusongu, distante de cet axe de 75 
mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 879, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabokala evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 881. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 880, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 882. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 881, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Bidinga g. 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 rm. 
van den grenssteen 882, op eene met de: 
as van het dal der toevloeïing Bidinga 
g. 6 normale lijn. 


Grenssteen 884. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 883, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Bidinga g. 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 885. — Is gelegen op 230°m. 
stroomafwaarts den grenssteen 884, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 886. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 885, op: 
eene met de as van het dal der rivier: 
Bidinga evenwijdige lijn. welke op 100 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 887. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 886, op: 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 888. — Est située à 470 mètres 
<n amont de la borne 887 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusongu, distante de cet axe de 75 
môtres. 


Borne 889. — Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 888 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kamusongu d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 890. — Est située à 100 mètres 
de la borne 889 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kamusongu d. 4. 


Borne 891. — Est située à 760 mètres 
“en aval de la borne 890 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kamusongu d, 4, distante de cet axe 
-de 50 mètres. 


Borne 892. — Est située à 440 mètres 
-en amont de la borne 891 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusongu, distante de cet axe de 
75 mêtres. 


Borne 893. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 892 sur une paral- 
lèle” à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamusongu d. 3, distante de de cet axe 
-de 50 mètres. 


Borne 894. — Est située à 240 mètres 
-en amont de la borne 893 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamusongu d. 3, distante de cet axe de 
de 50 mètres. 


Borne 395. -— Est située à 100 mètres 
-de la borne 894 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de l’affluent Kamusongu d. 3. 





‘Grenssteen 888. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 887, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 889. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 888, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamusongu d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 890. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 889, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kamusongu 
d. 4 normale lijn. 


Grenssteen 891. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 890, op 
eene met de as van het dal der toevloeiüing 
Kamusongu d. 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 892. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 891, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusongu evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 893. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 892, op 
eene met de as van het dal der toevloeïüng 
Kamusongu d. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 894. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 893, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamusongu d. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


# Grenssteen 895. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 894, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kamusongu 
d. 3 normale lijn. 


| / 
… Borne 896. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 895 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katusungu d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 897, — Est située à 160 mêtres 
en amont de la normale 896 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 898. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 897 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kemusungu g. 1. 


Borne 899. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 898 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. . 


Borne 900, — Est située à 180 mètres 
. en aval de la borne 899 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 901. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 900 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 902. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 901 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 903. — Est située à 100 mètres 
de la borne 902 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamusungu d. 2. 
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Grenssteen 896. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 895, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu d. 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 897. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 896, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 898. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 897, op eene met de 
as van het dal der rivier Kam usungu g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 899. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 898, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 900. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts' den grenssteen 899, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige 


Grenssteen 901. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen: 900, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is 


Grenssteen 902. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 901, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 903. — Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 902, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamusungu d. 2 
normale lijn. | 


10 
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Borne 904. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 903 sur une paral- 
lèle à l'axe .de la vallée de la rivière 
Kamusungu d. 2, distante de cet axe de 

‘ 50 mètres. 


. Borne 905. — Est située à 240 mètres 

en amont de la borne 904 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 906. — Est située à 280 mêtrer 
en amont de la borne 905 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kemusungu d. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 907, — Est située à 100 mètres 
de la borne 906 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamusungu d. 1. 


Borne 908. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 907 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 909. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 908 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la riviére 
Kamusungu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 910. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 909 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamusungu. 


Borne 911. — Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 910 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Grenssteen 904. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 903, op 
éene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 905. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 904, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 906. — Ts gelegen op 280 nr. 
stroomopwaarts. den grenssteen 905, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 907. —- Is gelegen op 100 nr | 
van den grenssteen 906, op eerie met de 
as van het dal der rivier Kamusungu d. E 
normale lijn. 


Grenssteen 908. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 907, op ’ 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 909. — Is gelegen op 260 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 908, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 909, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamusungu 
normale lijn. 


Grenssteen 911. — [s gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 910, op 
eene met de as van het dal der rivier- 
Kamusungu oevenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


ES UT ES DU ON NT EE EN TER 
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Borne 912. — Est située à 600 mêtres 
en aval de la borne 911 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 913. -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 912 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 914. —: Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 913 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Kamusungu, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 915. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 914 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamusungu, distante‘ de cet axe de 
75 mètres. | 


Borne 916. — Est.située à 490 mètres 
en aval de la borne 915 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. | | 


Borne 917. --- Est située à 420 mêtres 
en aval de la borne 916, suc une paral- 
lèle à l'axe de la rivière Bidinga. 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 918. -— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 917 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Bidinga, distante de cet axe de 100 
mèêtres. ; 
Borne 919. — Est située à 100 mêtres 


en amont de la borne 918 sur une paral- 











Grenssteen 912. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 911, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 913. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 912, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
15 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 914. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 913, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 915. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 914, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamusungu evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 916. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 915, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 917. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 916, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 918. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 917, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 919. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 918, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Bidinga g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 920. — Est située à 100 mètres 
de la borne 919 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Bidinga g. 1. 


Borne 921. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 920 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga g. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 922. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 921 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 


. mêtres. 


Borne 923. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 922 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Bidinga, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 924. — Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 923 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 925. -— Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 924 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 926. — Est sibuée à 230 mètres 
en amont de la borne 925 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 920. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 919, op eene met de 
as van het dal der rivier Bidinga g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 921. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 920, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 922. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 921, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 923. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 922, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Bidinga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 924. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 923, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 925. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 924, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 926. — Is gelogen op 230 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 925, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


oi 
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Borne 927. — Est située à 100 mètres 
de la borne 926 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji d. 1. 


Borne 928. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 927 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 929. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 928 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 3, distante de cet axe de 50 
mètres, : 


Borne 930. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 929 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 931. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 930 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji g. 3. 


Borne 932. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 931 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 933. — Est située à 240 mèêtres 
en aval de la borne 932 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 934. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 933 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres, 


Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 926, op eene met de 
as van het dal der rivier Musajeji d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 928. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 927, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


‘ Grenssteen 929. — Ts gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 928, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelégen ie. 


Grenssteen 930. — Is gelegen dp 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 929, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 931. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 930, op eene met de 
as van het dal der rivier Musajeji g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 932. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 931, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 933. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 932, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 934. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 933, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 935. — Est située à 460 mètres 
‘en aval de la borne 934 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 936. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 935 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 937. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 936 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Musajeji g. 4, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 938. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 937 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 939. — Est située à 100 mètres 
de la borne 938 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Musajeji g. 4. 


Borne 940. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 939 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Musajeji g. 4, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 941. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 940 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Musajoji g. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 942. — Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 941 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
môtres. 


Grenssteen 935. — Is gélegen op 460 nm. 
stroomafwaarts den grensstéen 934, op 
eene met de as van het dal der riviex 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 936. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 935, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 937. — Ïs gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 936, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 938. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 937. op 
eene met de as van het dal der toevlosiing 
Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 939. — Is gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 938, op eene met de 
as van het dal der toevloeiïing Musajeji 
g. 4 normale lijn. 


Grenssteen 940. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 939, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 941. — Is gelegen op 230 rm." 
stroomafwaarts den gtenssteen 940, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Musajeji g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 942.— Ts gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 941, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 943. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 942 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katenda 1 d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 944. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 943 sur une normale à l’axe 
de la vallée de affluent Katenda 1 d. 2. 


Borne 945. — Est située à 120 mètres 
eu aval de la borne 944 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée. de l’affluent 
Katenda 1 d. 2, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 946. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 945 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mêtres. | 


Borne 947. — Est située à 460 mètres 
<n amont de la borne 946 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 948. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 947 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mêtres. | 


Borne 949. — Est située à 360 mèêtres 
on amont de la borne 948 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 950. — Est située à 515 mètres 
en amont de la borne 949 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 


. Grenssieen 943. — Is gelegen op 240 m. 

stroomopwaarts den grenssteén 942, op ‘ 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katenda 1 d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 944. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 943, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Katenda 1 
d. 2 normale lijn. 


Grenssteen 945. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 944, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katenda 1 d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 946. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 945, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 


75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 947. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 946, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 948. — Is gelegen cp 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 947, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 949. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 948, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 950. — Is gelegen op 515 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 949, op 
eene met de as van het dal der rivier 
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- Katenda 1, distante de cet axe de 75|Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 


mètres, 


Borne 951. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 950 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 952. — Est située à 230 môtres 
en amont de la borne 961 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 953. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 952 sur une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Katenda 1 d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 954. — Est située à 100 mètres 
de la borne 953 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katenda 1 d. 1. 


Borne 955. :— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 954 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 956. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 955 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 957. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 956 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1 d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 958. — Est située à 490 mètres 


75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 951. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 950, op 
eene met de as van het dal der tcevloeiing 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 952. — Ts gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 951, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
ap 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 953. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 952, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 954. — Is gelegen op 100 m. 


|van den grenssteen 953, op eene met de 


as van het dal der rivier Katenda 1 d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 955. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 954, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 956. — Is gelegen op 210 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 955, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 957. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 956, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 10. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 958. — Is gelegen op 490 m. 


ik 
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en amont de la borne 957 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mètres, 


Borne 959. — Est située à 150 mètres 
de la borne 958 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katenda 1. 


Borne 960. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 959 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katende 1, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 961. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 960 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 962. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 961 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 963. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 962 sur une paral- 
_ lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 964. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 963 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, 
75 mètres. 


distante de cet axe de 


Borne 965. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 964 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 1, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 957, op 
eene met de as van het dal dor rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen ic. 


Grenssteen 959. — Ts gelegén op 150 m. 
van den grenssteen 958, op eene met de 
as van het dal der rivier Katenda 1 
normale lijn. 


Grenssteen 960. — ÎÏs gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 959, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Ketenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 961. — Îs gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 960, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 962. — Ïs gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 961, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn. welke op 
15 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 963. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 962, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 


75 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 964. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 963, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 1 evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 965. — Is gelegen op 220 r. 
stroomafwearts den grenssteen 964, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Ketenda 1 evenwijdige lijn. welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 966. — Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 965 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 


mêties. 


Borne 967, — Est située à 460 mètres 
en avàl de la borne 966 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la rivière Musajeji, distante 
-de cet axe de 150 mètres. 


Borne 968. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 967 sur une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Musajeji, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 969. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 968 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 970. — Est :ituée à 100 mètres 
en amount de la borne 969 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borûe 971. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 970 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2 d. 1, distante de cet axe de 
de 50 mètres. 


Borne 972. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 971 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katenda 2 d. 1. 


Borne 973. — Est située à 110 mêtres 
en &val de la borne 972 sur une paral- 
Jèle à l’axe do la vallée de la rivière 


Grenssteen 966. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 965, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 967. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 966, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 968. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 967, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musejeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 969. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 968, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 970. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 969, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 971. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 970, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 972. — Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteon 971, op eene met de 
as van het dal der rivier Katenda 2 d. 1 
norraele lijn. 


Grenssteen 973. — Ïs gelegen op 110 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 972, op 
eene met de as ven het dal der rivier- 
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Katenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 974. — Est située à 390 mètres | : 


en amont de la berne 973 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
_ Katenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 975. — Est située à 350 mêtres 
en amont de la borne 974 sur une paral- 
1èle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cel axe de 
50 mètres. 


Borne 976. — Est située à 100 mètres 
de la borne 975 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Katenda 2. 


Borne 977, — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 976 sur ure paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 978. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 977 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kétenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 

Borne 979. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 978 sur une paral- 
Jjèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres, 


Borne 980. — Hst située à 410 mètres 
en aval de la borne 979 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katenda 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 981. — Est située à 260 mètres 


Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50-m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 974. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 973, op 
eene met de as van het dal der rivier 


Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 975. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 974, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijñn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 976. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 975, op eene met de 
as van het dal der rivier Katenda 2 
normale lijn. 


Grenssteen 977. — Is gelegen op 360 m. 
stroomaîwaarts den grenssteen 976, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 978. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 977, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 979. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 978, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 980. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 979, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Katenda 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 981. — Is gelegen op 260 m. 
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en aval de la borne 980 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 140 
mètres. ; 


Borne 982. —- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 981 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres. 


Borne 983. — Est située en aval de la 
borne 982, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji, distante de cet axe de 150 
mètres avec une parallèe à l'axe de la 
vallée de la rivière Lueta, distante de cet 
axe de 1.000 mètres. | 


Borne 984. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Musajeji, distante de cet axe 
de 150 mètres, avec une patallèle à l’axe 
de la rivière Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres. 


Borne 985. — Est située à 200 mêtres 
en amont de la borne 984 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de la rivière 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 986. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 985 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 987. — Est située à 250. mètres 
en amont de la borne 986 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. . 


stroomafwaarts den grenssteen 980, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 140 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 982. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 981, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Musajeji evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 983. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den gronssteen 982, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke 
op 150 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der rivier 
Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 984. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van het da] 
der rivier Musajeji evenwijdige lijn, welke 
op 150 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as der rivier Lueta 
welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, 


Grenssteen 985. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 984,° op 
eene mot de às van het dal der rivier 
Musageji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 986. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 985, op 
cene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 987. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts. den grenssteen 986, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


bre 


Borne 988. — Est rituée à 260 mètres | 
stroomopwaarts den grenssteen 987, op 


<n amont de la borne 987 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 989. — Est située à 100 mètres 
de ia borne 988 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Musajeji g. 5. 


Borne 990. — Est située à 240 mètres 
eu aval de la borne 989 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de lPaffluent 

. Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
60 mètres. sans 


Borne 991. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 990 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 992. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 991 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Musäieji g. 5, distante de cet exe de 
50 mètres. 


Borne 993. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 992 sur. une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musajeji g. 5, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 994. — Est située à 680 mètres 
de la borne 993, à l’intersection d’une 
parallèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres, avec une parallèle à l’axe de la 
Luela, distante de cet axe de 1.020 
mètres. 


Borne 995, — Est située à 120 mètres 


Grenssteen 988. — Is gelegen op 260 m. 


eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 989. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 988, op eene met de 
as van het dal der rivier Musajeji g. 5 
normale lijn. 


Grenssteen 990. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 989, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 991. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 990, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 992. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 991, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 993. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 992, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musajeji g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 994. — Is gelegen op 680 m. 
van den-grenssteen 993, op het kruispunt 
eener met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. met eene 
met de as der Lueta evenwijdige lijn, 
welke op 1.020 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 995. — Is gelegen op 120 m. 
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de la borne 994 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 996. — Est située à 360 mètres | 


en amont de la borne 995 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 997. — Est située à 100 mètres 
de la borne 996 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw d. 4. 


Borne 998. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 997 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 999. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 998 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 4, distante de cet axe de 
100 mètres. 


Borne 1000, — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 999 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 3, distante de cet axe de 
100 mètres. 


Borne 1001. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la bo.ne 1000 sur une paral- 


van den grenssteen 994, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasauw even- 
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 996. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 995, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 997. — Is gelegen, op 100 m' 
van den grenssteen 996, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasauw d. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 998. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 997, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 999, — Ts gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 998, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 4 evenwijdige lijn, welke op 


100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1000. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 999, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1001. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1000, op 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 3, distante de cet axe de! Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 


50 mètres. 


Borne 1002. —- Est située à 100 mètres 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1002. —- Is gelegen op 100 m. 


” de la borne 1001 sur une normale à l’axe | van den grenssteen 1001, op eene met de 


de la vallée de la rivière Kasauw d. 3. 


as van het dal der rivier Kasauw d. 3 
normale lijn. 


à se 
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Borne 1003. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1002 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1004. — Est située à 360 mètre: 
en amont de la borne 1003 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1005. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1004 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw d. 2. 


Borne 1006. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1005 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1007. :— Est située à 140 mêtres 
en aval de la borne 1006 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 3, distante de cet axe de 


50 mètres, 


Borne 1008, :-— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1007 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. . 


Borne 1009. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1008 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 1010. —- Est située à 310 mètres 


en amont de la borne 1009 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 





. Grenssteen 1003. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1002, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1004. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1003, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1005. — Is gelegen cp 100 m. 
van den grenssteen 1004, op eene met de- 
as van het dal der rivier Kasauw d. 2. 
normale lijn. 


Grenssteen 1006. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1005, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 2 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1007. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1006, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 3 evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1008. — Is gelegon op 580 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 1007, op 
eene met de as van het dal der rivier- 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1009. — Ts gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1008, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1010. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1009, cp 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kasauw d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1011. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1010 sur une paral- 
lèle à l’axe de-la vallée de la rivière 
Kasauw d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1012. — Est située à 330 mêtres 
en amont de la borne 1011 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1013. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1012 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw d. 1. 


Borne 1014. —— Est située à 310 mètres | 


en aval de la borne 1013 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kasauw d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1015. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1014 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kasauw d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1016. :—- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1015 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 

. Kasauw, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1017. — Est située à 620 mêtres 
en amont de la borne 1016 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. : 


.… Borne 1018. — Est située à 450 mètres 








Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1011.— Is gelegen op 150 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 1010, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1012. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1011, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1013. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1012, op eene met dc 
as van het dal der rivier Kasauw d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1014. — Is gelegen op 310 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1013, op 


eene met de as van het dal der toevlceïing 
Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1015. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1014, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasauw d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1016. — 1s gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1015, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 50 w. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1017. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1016, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1018. — Is gelegen op 450 m. 


io 


en amont de la borne 1017 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1019. --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1018 sur une paral- 
lèle à l'axe de larvallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1020. :— Est située à 200 mêtres 
de la borne 1019 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw. 


Borne 1021. -- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1020 sur une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Kasauw, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1022. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1021 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 1023. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 1022 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 1, distante de cet axe de 50 
môtres. 


. Borne 1024. : -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1023 sur une normale à l’axe 
de Ia vallée de la rivière Kasauw g. 1. 


Borne 1025. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1024 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la rivière 

Kasauw g. l, distante de cet axe de 50 
mètres. 


[stroomopwaarts den grenssteen 1017, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1019. — [s gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1018, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1020. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 1019, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasauw normale 
lijn. | 


Grenssteen 1021. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1020, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1022. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1021, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1023. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1022, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1024. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1023, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasauw g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1025. — Ts gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1024, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


ll 
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Borne 1026. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1025 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1027. -— Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 1026 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borñe 1028. -— Est située à 870 mètres 
-en amont de la borne 1027 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1029. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1028 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw g. 2. 


Borne 1030. -—- Est située à 900 mètres 
eu aval de la borne 1029 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1031. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1030 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1032. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1031 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 1033, — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1032 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Grenssteen 1026. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1025, op 
eene met de as, van het dal der rivier 
Kasauw everiwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1027. — Ïs gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1026, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1028. -— Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1027, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1029. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1028, op eene met de 
as van. het dal der rivier Kasauw g. 2 
nor ale lijn. 


Grenssteen 1030. —- Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1029, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1031.-— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 1030, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1032. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1031, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1033. — Is gelegen op 370m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1032, op° 
eene met de as van het dal der rivier 
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Kasauw g. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1 034. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1033 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasauw g. 3. 


Borne 1035. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 1034 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 3, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 1036. -— Est située à 830 mètres 

en aval de la borne 1035 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1037. —-- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1036 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1038. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1037 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw, distante de cet axe de 100 
mètres. 


Borne 1039. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1038 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 
mêtres. | 


Borne 1040. :—- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1039 sur une paral- 
‘lèle à l’axe de la vallée de ia rivière 
Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 
mètres. i 


Borne 1041. — Est située à 160 mètres 


Kasauw g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1034. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1033, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasauw g. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 1035. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1034, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1036. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1036, op 
eene met dé as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1037. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1036, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1038. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1037, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1039. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1038, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1040.— Is gelegen op 210m. 
stroomopwaaarts den grenssteen 1039, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1041. — Is gelegen op 160 m. 


mn 
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en amont de la borne 1040 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 4, distante de cet axe de 
50 mètres. 

. Borne 1042. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 1041 sur une normale à l'axe 
. de la vallée de la rivière Kasauw g. 4. 


Borne 1043. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1042 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 4, distanté de ceb axe de 
50 mètres. 


Borne 1044, -— Est située à 100 mètres] 


en aval de la borne 1043 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasauw g. 4, distante de cet axe de 50 
mêtres. : 


‘ Borne 1045. -— Est située à 250 mètres 
de la borne 1044, à 1.060 mètres de l’axe 
de la Lueta. 


Borne 1046. —- Est située à 1.150 mètres 
de la borne 1045, à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Lueta, distante de cet. axe de 
1.060 mètres. 


… Borne 1047. --- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1046 sur une paral- 
lèle. à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabioi, distante de cet axe de 50 mêtres. 


| Bone 1048. — Est située à 250 mêtres 
-en amont de la borne 1047 sur une paral- 
lèle à. l'axe de la rivière Kabioi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1040, op 
eene mot de as van het dal der rivier 
Kassuw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1042. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 1041, op eene met de 
as van het dal der rivier Kasquw g. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 1043. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1042, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1043, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kasauw g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1045. — Is gelegen op 250 m. 
van den grenssteen 1044. op 1.060 nr. 
van de as der Lueta. 


Grenssteen 1046. 
1.150 m. 
het kruispunt eener met de as van het 
dal der rivier Kabioi evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is, met eene met de as van het 
dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.060 m. afstand van deze as gelegen is. 


— Is gelegen op 
van den grenssteen 1045, op 


Grenssteen 1047. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1046, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1048. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1047, Op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


ie 


Borne 1049. : - Est située à 100 mêtres 
de la borne 1048 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabioi. 


Borne 1050. :— Est située à 230 mêtres 


en aval de la borne 1049 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabioi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1051, -—- Est située en aval de la 
borne 1050, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabijoi, distante de cet axe de 50 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la rivière Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 2.127 hectares. 


ART. 2. 


La Société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indi- 
+ gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière d'exploiter pendant nonante 
ans les mines concédées,. 


ART. 8. 


La concession s’étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire 
ne pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général où de son délégué, exécuter 
aucun travail d'exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables ni 
sur les terrains qui les bordent dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le niveau 


Grenssteen 1049. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1048, op eene met de 
as van het dal der rivier Kabioi normale 
lijn. 


Grenssteen 1050. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1049, op 
eone met de as van het dal der rivier 
Kabioi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1051.-— Is gelegen stroomat- 
waarts den grenssteen 1050, op het kruis- 
punt van eene met de as van het dal der 
rivier Kabioi evenwijdige lijn, welke op 
50m. afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der rivier 
Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
2.127 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Art. 2. 


"De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van Gerden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkonstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren.. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der 
vergunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van, den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 


beken en rivieren. De 
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le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques. 


L'autorisation déterminiera les con- 
ditions auxquelles les travaux pourront 
êtres exécutés. 


ART. d.. 


L'exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. T1 est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
raïient aux fonds riverains les travaux 
même autorisés qu’il exécuterait dans les 
rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains contormément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre IL, titre Il), une rede- 
vance annuslle proportionnée aux dom- 
mages qu'ils subissent dans l'exercice 
de lours droits de riveraineté. 


Donné à Bruxelles, le 11 février 1928. 





te rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken. 


De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegelaten wer- 
ken, welke hij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren, aan de oevergoederen 
zouden berokkenen. 


Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
hot decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek, -boek IT, titel IT) aan de 
oeverbewoners eene jaarlijksche som beta- 
len in verhouding met de schade welke 
zij in het uitoefenen hunner rechten van | 
oeverbewoners ondergaan. 


Gegeven te Brussel, den 11 Februari 


11928. 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


Herr J'aspar. 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De « Société Minière du Lue- 


x 


est autorisée à exploiter les mines 
de Nisang, Tshimashiba, Mufang, 
Mbenze, Kasao, Tombua et Mushinji. 


ALBERT, Ror DEs BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1° août 1919 
accordant une concession minière à M. 
GOLDSCHMIDT et le décret du 1e février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
« Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GOLDSCHMIDT ; 


Vu les demandes de la «Société Minière 
du Luebo », en date du 16 octobre et du 
23 novembre 1925, ainsi que les rapports 
de prospection et les cartes y annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies. 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La : Société Minière du Luebo », est 
autorisisée à exploiter les mines de 
diamant, situées dans les terrains com- 
pris dans les limites suivantes : 


bo» is gerechtigd de mijnen van 
Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mben- 
ze, Kasao, Tombua en Mushinji te 
exploiteeren. 


ALBERT, KoNING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
kcmenden, HEIL. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer Gozp- 
SCHMIDT, evenals het decreet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring 
dezer overeenkomst ; 


Gezien het, koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de 
«Société Minière du Luebo ».rechtsper- 
soonlijkheid verleend en de door den 
heer GOLDSCHMIDT ten haren voordeele 
gedane afstand van mijnrechten goed- 
gekeurd werd ; 


Gezien de op 16 October en 23 No- 
vember 1925 gedagteekende aanvragen 
der « Société Minière du Luebo », evenals 
de prospectieverslagen en de daarbij 
behoorende kaarten ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Kolon:'ën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo», is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren, welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


; AG 


Concession de la Nisang. 


Deux zones axées par l'axe de la vallée 
des rivières Nisang, affluent de gauche du 
Kasaï, ‘et de son affluent de droite, la 
Tshjiaba. 

La zone axée par l’axe de la vallée de 
la rivière Nisang commence à 2.000 
mètres en amont de l'intersection de l’axe 
du Kasai et de l’axe de la vallée de son 
affluent, la Nisang, et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de la vallée de celle-ci. 


La zone axée par l’axe de la vallée 
de l’affluent Tshiaba, commence à l’inter- 
section d’une parallèle à l’axe du Kasai, 
distante de cet axe de 2.000 mètres, 
avec l’axe de la vallée de la Tshiaba et 
se prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de celle-ci. 


Ces zones sont limitées par ‘une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Zone de la Tshiaba. 


Borne 1. --— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l'axe de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 2.000 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée de 
l’affluent Tshiaba, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 2. -— Est située à 285 mètres 
en amont de la borne 1 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Tshiaba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 100 mètres 
de la borne 2 sur une normale à l’axe de la 
vallée de l’affluent Tshiaba. 


Vergunning van de Nisang. 


Twee strooken geast door de as van 
het dal der rivieren Nisang — linkertoe- 
vloeïing der Kasai — en van hare rechter-. 
toevloeïing — de Tshiaba. 

De strook geast door de as van het 
dal der rivier Nisang, begint op 2.000 nr. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasai en van de as van het dal 
barer toevloeïing — de Nisang — en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van het dal dezer. 

De strook geast door de as van het dal 
der toevloeïing Tshiaba, begint op het 
kruispunt eener met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m.. 
afstand van deze as gelegen is, met de 
as van het dal der Tshiaba, en strekt 
zich uit tot aan de stroomopwaartsche 
grens van het dal dezer. 

Deze strooken zijn begrensd door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
grenssteenen verbindt : 


. Strook van de Tshiaba. 


Grenssteen 1. — Ïs gelegen op het kruis- 
punt eener met de as der rivier Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 3. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshiaba, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. —— Is gelegen op 285 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshiaba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 3. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 


[as van het dal der toevloeïing Tshiaba 


normale lijn. 
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Borne 4. —- Est située en aval de la 


borne 3, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la rivière Kasaiï, distante de cet 
axe de 2.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Zone de la Nisang. 


Borne 5. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l'axe de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 2.000 
mètres, avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la rivièreNisang, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


— Est située à 125 mètres 
en amont de la borne 5 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièr: 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. 


— Est située à 435 mètres 
en amont de la borne 6 sur une paral- 


Borne 7. 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 8. -— Est située à 315 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Nisang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 575 mètres 
en amont de la borne 8 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -— Est située à 490 mètres 





Grenssteen 4. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 3, op het kruis- 
punt eenér met de as van het dal der 
rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 
2.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der toe- 
vloeïing Tshjaba, evenwijdige lijn, welke 
op 50 mm. afstand van deze as gelgen is. 


Strook van de Nisang. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van de rivrer 
Kasai evenwijdige lijn, welke op een 
afstand van 2000 meter van deze as ge- 
legen is op eene met de as van het dal der 
rivier Nisang evenwijdige lijn, welke 
op een afstand van 50 m. van deze as 
gelegen is. | 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 125 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


A 


Grenssteen 7. — Ïs gelegen op 435 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen'3. — Is gelegen op 315 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. —— Is gelegen op 575 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8,.0p 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Ts gelegen op 490 m. 
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en amont de la borne 9 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. :- Est située à 250 mètres 
. en amont de la borne 10 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. :— Est située à 245 mètres 
en amont de la borne 11 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 595 mètres 
en amont de la borne 12 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
-Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. -— Est située à 230 mètres 
de la borne 13 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière Nisang. 


Borne 15. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 14 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluont 
Nisang À, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


A 


Borne 16. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 15 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 16 sur une paral- 
lèle à l'axe de Lx vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 rx. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is"gelegen op 245 m. 
stroomopwaarts den grenssteen Il, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 595 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 230 mi. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het dal der rivier Nisang normale 
lijn. 


Grenssteen 15. — [Is gelogen op 230 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene mot de as van het dal der toevloeiing 
Nisang À evenwijdige lijn, welke op 50 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegon op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


de LT 


Borne 18. --- Est située à 330 mètres]  Grenssieen 18. — Is gelegen op 330 m, 


en aval de la borne 17 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisanpg, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. -—- Est située à 395 mètres 
en aval de la borne 18 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. :-- Est située à 485 mètres 
en aval de la borne 19 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. -— Est située à 325 mètres 
en aval de la borne 20 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 22. --- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 21 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
. Kaditshia, distante de cet axe de 50 
mètres. 

Borne 23. --— Est située’ à 100 mètres 
de la borne 22 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kaditshia. 


Borne 24. -— Est située à 800 mêtres 


en aval de la borne 23 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kadïtshia, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 25. - - Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 24 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 395 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal oer rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 485 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 325 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eone met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kaditshia evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kaditshia 
normale lijn. on C: 


Grenssieen 24. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kaditshia evenwijdige lijn,welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 26. - - Est située à 795 mêtres 
en amont de la borne 25 sur une paral- 
lle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Tshikabeya, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 27. -— Est située à 100 mètres 
de la. borne 26 sur une normale à l’axe 
de.la vallée de l’affiuent Tshikabeya. 


Borne 28. --- Fist située à 805 mètres 
en aval de la borne 27 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de lafflnent 
Tshikabeya, distante de cet axe 
50 mètres. 


de 


Borne 29. : — Est située à 210 "mètres 
en aval de la borne 28 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
- Nisang, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. --- Est située à 95 mêtres 
en amont de la borne 29 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kantupu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 31. :-- Est située à 430 mètres 
en amont de lä borne 30 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kantupu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 32. : -- Est située à 100 mètres 
de la borne 31 sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent Kantupu. 


Borne 33. --- Est située en aval de la 
borne 32, à l'intersection d’une paral- 
lêle. à l'axe de la rivière Kasaï, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 


_ Grenssieen 26. — Is gelegen op 795 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op. 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshikabeya evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m: 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Tshikabeya 
normale lijn. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 805 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der toelvoeïing 
Tshikabeya evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op-210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Nisang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 30. — Is gelegen op 95 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kantupu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelgen op 430 m. 
stroomopwaàñrts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kantupu evenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kantupu 
normale lijn. 


Grenssteen 33. — Ts golegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 32, op het kruis- 
punt eener met de as der rivier Kasaiï 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 


ne 


parallèle à l’axe de la vallée de l'affluent 
Kantupu, distante de cet axe de 50 mêtres 


Ÿ » 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 58 hectares. 


Concession de la Tshimashiba. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Tshimashiba commence à 2.000 mêtres 
en amont de l'intersection de l’axe du 
Kasai, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Tshimashiba, et 
se prolonge jusqu’à la limite amont de 
la vallée de cette dernière. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d'une parallèle à l’axe de Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamvang, distante de cet axe de 50 
mètres. 
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— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1, sur une normale 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamvang. 


Borne 2. 


Borne 3. — Est située à 100 mètres | 


en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Faffluent Kama- 
tuba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4 — Est située à 210 mètres |: 


en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 
tuba, distante de cet axe de 50 mètres. 











afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
Kantupu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer  gronden zal 
58 hoctaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Tshimashiba. | 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Tshimashiba begint op 2.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasaïi en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing — de Tshimashiba 
— en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer 
laatste. : 

Deze strook is begrensd déor eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruis- 
punt oener met de as der Kasai even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de as 
van het dal der toevloeïing Kamvang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den, grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamvang normale lijn. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 4. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der toevloeling 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


TUTO 


-_ Borne 5. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 
tuba, distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 6. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 5 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière Kamatuba. 


— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de larivière Kamatuba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 7. 


Borne 8. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de l’affluent (‘, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


A 


Borne 9. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe do 
la vallée de l’affluent C. 


Borne 10. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent C, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kama- 


tuba, distante de cet axe de 50 mètres. 
Î 


Borne 12. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de l’affluent Kamatuba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 5. — Is gelegen: op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de às van het dal der toevloeïing 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5, op eene met de 
as van het dal der rivier Kamatuba 
normale lijn. 


Grenssteen’,1. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op_290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, Op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
C'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 9. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de as 
van het dal der toevloeïng C normale lijn. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
C'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïing 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamatuba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Bornes 13. -—-- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 14. --- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 15. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 16. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Musele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 17. —— Est située à 680 mèêtres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. -— Est située à 230 mètres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Musele. 


Borne 19. - - Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à lPaxe de la vallée de l’affluent B, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musele, distante 
de 50 mètres de cet axe. 


Grenssieen 13. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelogen is. | 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
washiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 18. —- Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Musele 
normale lijn. 


. Grenssteen 19. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
B evenwijdige lijn, welke op-50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 20. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der 
Musele evenwijdige lijn, welke op: 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 21. -- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Musele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. —- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tehimashiba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 23. --- Est située à 360 mêtres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent À, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 24. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 23 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent A. 


Borne 25. -—- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’aftluent 1, distante 
de 50 mètres de cet axe. 


Borne 26. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 


distante de 75 mètres de cet axe. 


Borne 27. -- st située à 150 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe. 


de la vallée de la Tshimashiba. 


Borne 28. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Tshimashiba, 
distante de 75 mètres de cet axe. 


Grenssteen 21. — Is gelogen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musele evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 21, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
A evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 24. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 23, op eene met de as 
van het dal der toevloeiing À normale 
lijn. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeïng 1 evenwijdige lijn, 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Tshimashiba normale 
lijn. 

Grenssteen 28. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 29. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de 75 mêtres de cet axe. 


Borne 30. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de 75 mètres de cet axe. 


Borne 31. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de 75 mètres de cet axe. 


Borne 32. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de 75 mètres de cet axe. 


Borne 33. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashiba, 
distante de 75 mètres de cet axe. 


x 


Borne 34. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 


-dimbi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 420 mètres 
en amont de la: borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 
dimbi, distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 36. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
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Grensèteen 29. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelogen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
mashiba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Ts gelegen op 210 m- 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing: 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 


12 


— 178 — 


à l’axe de la vallée de lPaffluent Kami- 
dimbi, distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 37. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D, dis- 


_ tante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 38. — Est située à 480 mètres 
en amont de la born 37 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D, 
distante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 39. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’afflueut D. 


Borne 40. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent D, 
distante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D, 
distante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 42. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 
dimbi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mèêtres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de l’affluent Kamidimbi. 


Borne 44, — Est située à 930 mètres 








eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kemidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de es van het dal der toevloeiing 
D evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38:— Is gelegen op 480 m. 
stroomopwearts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
D ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing D normale 
lijn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 


eene met de as vari het dal der toe- 


vloeïng D evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 7n. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeïfng D evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Ïs gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4!, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kemidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
es van het dal der toevloeïing Kamidim bi 
normale lijn. 


Grenssteen 44. — Ïs gelegen op 930 m. 
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en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à J’axe de l’affluent Kamidimbi, distante 
de 50 mètres de cet axe. 


Borne 45. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée do l’affluent Kamidimbi, 
distante de 50 môtres de cet axe. 


Borne 46. — Est eituée à 120 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 
dimbi, distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 47. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’atfluent Katumwi, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 48. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’atfluent Katumwvi, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


. Borne 49. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de l’affluent Katumvi, distante de 
50 mètres de cet axe. 


Borne 50. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamu- 
panda, distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 51. —- Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamu- 
panda, distante de 50 mètres de cet axe. 


stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing. 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kampanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts ‘den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kampanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 52. — Est située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent Kamupanda, 


- Borne 53. — Ést située à 780 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamu- 
panda, distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 54. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamu- 
panda, distante de 50 mètres de cet axe. 


| Borne 55. -— Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Katumwi, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


1 


Borne 56. — Est située à 500 mètres 

en amont de la borne 55 sur une paral- 

lèle à l'axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 57. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E, d. 2, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 58. -—— Est située à 380 mètres 
de la borne 57 sur une normale aux axes 
des affluents E. d. 2, E. d. 3. 


Borne 59. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent E. d. 1, 
distante de c0 mêtres de cet axe, 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der toevloeïng Kamu- 


[panda normale lijn. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamupanda evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamupanda evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeïing E evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is golegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der toevloeting 
E. d. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58.— Is gelegen op 380 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
assen der toevloeïingen E. d. 2-E. d. 3 
normale lijn. 


Grenssieen 59. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
E. d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 60. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 59 sur.une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne "61. — Est située à 320 mêtres 


en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 50 mêtres de cet axe. 


Borne 62. — Est située à 220 mètres 
‘en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laffluent Katumvi, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


St 


Borne 63. — Est située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Katumwvi. 


Borne 64. — Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katumvi, 
distante de 50 mètres de cet axe. 


Borne 65. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katumwvi, 
distante de 50 mèêtres de cet axe, 


x 


Borne 66. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 65 à l'intersection 
de la parallèle à l’axe du Kasaï, distante 
de cet axe de 2.000 mètres et de la paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katumvi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 130 hectares. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
E evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand, van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
E evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Ts gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van. den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Katumvi 
normale lijn. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 1.170 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


.Grenssteen 65. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der toevloeïihg 
Katumvi evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
het kruispunt eener met de as der Kasai 
welke op 2.000 mm. 
afstand van deze às gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Katumvi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, 


De oppervlakte dezer gronden zal 
130 hectaren niet mogen te boven gaan. 
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Concession de la Mufang. 


Deux zones axées par l’axe des vallées 

des rivières Mufang, et de son affluent 
de droite, la Kandangele. 

La zone axée par l’axe de la vallée de 
la rivière Mufang commence à 2.000 mè- 
tres en amont de l'intersection de l’axe 
de la rivière Kasai, et de l’axe de la 
vallée de son affluent de gauche la 
Mufang et se prolonge jusqu’à la limite 
amont de la vallée de la rivière Mufang. 


La zone axée par l’axe de la vallée de 
l'’affluent Kandangele commence à lin- 
tersection d’une parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres, avec l’axe de la vallée de 
l’affluent Kandangele et se prolonge 
jusqu’à la limite amont de la vallée de 
celui-ci. 


Ces zones sont limitées par une ligne 
brisée joignant les bornes suivante: : 


Zone de l’affluent Kandangele. 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de 
l'affluent Kandangele, distante de cet 
axe d: 50 mètres avec une parallèle à 
l'axe de la rivière Kasai, distante de cet 
axe de 2.000 mètres. 


— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1 sur une paral- 


Borne 2. 


lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Kandangele, distante de cet axe de 50 
mêtres. ‘ 


« 


Borne 3. — Est située à 255 mètres 
en amont de la borne 2 sur une paral- 


Vergunning van de Mufang. 


Twee strooken geast door de as der 
dalen van de rivieren Mufang en van 
hare rechtertoevloeiing, de Kandangele. 

De strook geast door de as van het 
dal der rivier Mufang, begint op 2.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der rivier Kasai en van de as van het 
dal harer linkertoevloeïing, de Mufang, 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal der rivier 
Mufang. 

De strook geast door de as van het 
dal der toevloeïing Kandangele, begint 
op het kruispunt eener met de as van 
het dal der rivier Kasai evenwijdige lijn, 
welke op 2.000 m. afstand van deze as 
gelegen is, met de as van het dal der 
toevloeiing Kandangele en strekt zich 
uit tot aan de stroomopwaartsche grens 
van het dal dezer. 

Deze strooken zijn begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Strook van de toevloeiing Kandangele. 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der toevloeïing Kandangele evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is, met eene met de as der rivier 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kandangele evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 255 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
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lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kandangele, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 4. — Est située à 425 mètres 
en amont de la borne 3 sur une paral- 
lèle à l’ax? de la vallée de l’affluent 
Kandangele, distante de cet axe de 
50 mètres. 


« 


Borne 5. — Est située à 100 mètres 
de la borne 4 sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent Kandangele. 


Borne 6. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 5 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kandangele, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 305 mètres 
en aval de la borne 6 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kandangele, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 8. :— Est située en aval de la 
borne 7, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe du Kasai, distante de cet axe de 
3.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kandangele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kandangele evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kandangele evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 4, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kandan- 
gele normale lijn. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen . 5, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kandangele evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T. — Is gelegen op 305 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kandangele evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 7, op het kruis- 
punt van eene met de as der Kasai even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kandan- 
gele evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Zone de la rivière Mujang. 


Borne 9. :— Est située à l’intersection 
d'une parallèle à l’axe de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 2.000 
mètres avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la rivière Mufang, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Strook van de rivier Mujang. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der rivier 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der rivier Mufang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 10. -— Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 9 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Mufeng, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 11. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 10 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
© Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 12. — Est située à 435 mêtres 
en amont de la borne 11 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l'affluent 
Mufang d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 13. —— Est située à 100 mêtres 
de la borne 12 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mufang d. 2. 


Borne 14. — Est située à 315 mètres 
en aval de la borne 13 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mufang. d 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 355 mètres 
en amont de la borne 14 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


x 


Borne 16. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 15 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mufang d. 1, distante de cet axe de 50 


_ mètres. 


© Borne 17. — Et située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mufang d. 1. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10. op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 435 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mufang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mufang d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 315 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 13. op 
eene met de &s van het dal der toevloeïing 
Mufang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


… Grenssteen 15. — Is gelegen op 355 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14 op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15. op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mufang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
stroom opwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mufang d. 1 normale lijn. 
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Borne 18. — Est située à 240 mètres 


en aval de la borne 17 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent 
_Mufang d. l, distante de cet axe de 
50 mètres. . 


Borne 19. — Est située à 145 mètres 
- en amont de la borne 18 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 20. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 19 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamakongolo, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 21. -— Est située à 425 mètres 
en amont de la borne 20 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamakongolo, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 21 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kamakongolo, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 23. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 22 sur une normale à l’axe de 
la vallée de laffluent Kamakongolo. 


Borne 24. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 23 sur une paral- 


. lèle à l'axe de la vallée de laffluent 


Kamakongolo, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 25. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 24 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mufang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Ïs gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der toevloeïiñng Kama- 
kongolo normale lijn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 400 m. 
sttoomafwaarts den grenssteen 23, op- 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 25. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 


Kamakongolo, distante de cet axe de| Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op. 


50 mêtres. 


|50 m. afstand van deze as gelegen js. 


Borne 26. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 25 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
. Kamakongolo, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 27. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 26 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 28. — Est située à 395 mètres 
en amont de la borne 27 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamankole, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 29, — Est située à 100 mêtres 
de la borne 28 sur une normale. à l’axe 
de la vallée de l’afflucnt Kamankole. 


Borne 30. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 29 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamankole, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 31. — Est située à 185 mètres 
en amont de la borne 30 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 32. —- Est située à 535 mètres 
en amont de la borne 31 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 33. — Est située à 415 mètres 
en amont de la borne 32 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufeng, distante de cet axe de 75 mètres. 
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Grenssteen 26. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamakongolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 395 m. 
stroomopwaarts den grenssteer 27, op 
eene met de as van het dal der toevloeïng 
Kamankole evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kamankole 
normale lijn. | 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het del der toevloeïing 
Kamenkole evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 185 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 535 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van h°t dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — ÏIs gelegen op 415 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 34, — Est située à 150 mètres 
do la borne 33 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la rivière Mufang. 


Borne 35. -— Est située à 345 mètres 
en aval de la borne 34 sur une paral- 
lôls à l'axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 36. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 35 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 37. -— Est située à 175 mètres 
en amont de la borne 36 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mufang g. l, distante de cet axe de 50 
raètres. 


Borne 38. — Est située à 100 mètres 
dé la borne 37 sur une normale à l’axe 
«le la vallée de l’affluent Mufang g. 1. 


Borne 39. -— Est située à 215 mètres 
en aval de la borne 38 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mufang g. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


x 


Borne 40. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 39 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 41. — Est située à 270 mètres 
en amont ds la borne 40 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent 
Mufang g. 2, distante de cet axe de 


50 mètres, 





Grenssteen 34. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der rivier Mufang normale 
lijn. | 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 345 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mufang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Mufang 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 215 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mufang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
cene met de as van het dal der toevloeïing 
Mufang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 
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Borne 42. — Est située à 100 mètres 
de la borne 41 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mufang g. à. 

Borne 43.. — Est située à 880 mêtres | 
en aval de la borne 42 sur une paral-| 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mètres 


Borne 44. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 43 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


Kabala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. — Esé située à 325 mètres 
en amont de la borne 44 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabala, distante de cet axe de 50 môtres. 


| 
l 
| 
| 


Borne 46. —— Est située à 100 mètres | 
de la borne 45 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de l’affiuent Kabala. l 


! 


Borne 47. — Est située à 400 mètres | 
en aval de la borne 46 sur une paral-| 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabala, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 48. — Est située à 190 mêtres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
| 


Borne 49. — Est située à 120 mètres | 





en aval de la borne 48 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière | 


Mufang, distante de cet axe de 75 mètres. | 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
|van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der toevbeiing PRE 


:8. 2 normale lijn. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 


|eene met de as van het dal der toevloeïng 


Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 325 m. 


istroomopwaarts den grenssteen 44, op 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 100 m.. 


|van den grenssteen 45, op eene met de 


as van het dal der toevloeïing Kabala 
normale lijn. 


Grenssteen 47. — \s gelegen op 400 m. 
stroomafwaerts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 


| Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 48. — Is gelegen op 190 m. 


istroomafwaarts den grenssteen 47, op 
| eene met de as van het dal der toevloeïing 
: Kabala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 49. — Is gelegen op 120 m. 


:stroomafwaarts den grenssteen 48, op 


eene met de as van het dal der rivier 
Mufang evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 50. — Est située à 710 mètres]  Grenssieen 50. — Is gelegen op 710 m. 
en aval de la borne 49 sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière|eene met de as van het dal der rivier 
Mufang, distante de cot axe 75 mètres. |Mufang evenwijdige lijn, welke op 75m. . 

| afstand van deze as gelegen is. 


Borne 51. — Est située à 260 mèêtres|  Grenssteen 51. — Is gelegen op 260 m. 
‘en amont de la borne 50 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent |eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kangollo, distante de cet axe de 50{Kangollo evenwijdige lijn, welke op 


mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 52. — Est située à 380 mêtres 
en amont de la borne 51 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de l’affluent 
Kangollo, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kangollo evenwijdige ‘Tijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 53. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 52 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kangollo. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 52, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kangollo 
normale lijn. | 


« 


Borne 54. — Est située à 445 mètres|  Grenssieen 54. — Is gelègen op 445 m. 
en aval de la borne 53 sur une paral- | stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent |eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kangollo, distante de cet axe de 50|Kangollo evenwijdige lijn, welke op 
mêtres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55, — Ts gelogen op 525 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kangollo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 56. — Est située à 525 mètres 
en aval de la borne 54 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kangollo, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 56. — Est située en aval de la 
borne 55, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la rivière Kasai, distante de 
cet axe de 2.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Mufang, distante de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 56. — Ïs gelegen $troom- 
afwaarts den grenssteen 55, op het 
kruispunt eener met de as der rivier 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der rivier Mufang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 96 hectares. 


De oppervlakte dezer gronden. zal 
[96 hectaren niet mogen te boven gaan. 
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Concession de la Mbenze. 


Quatre - zones axées par l'axe des |. 


vallées de la rivière M’Benze, son affluent 
de droite, la Lubanga, et de ses deux 
affluents de gauche, la Kabunkala et la 
Kanzala. 


La zone axée par l’axe de la vallée 
dé la rivière M’Benze commence à 2.000 
mètres en amont de l'intersectior de 
l'axe du Kasai, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de gauche, la M’Benze, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de cette dernière. . La zone axée 
par l’axe de la vallée de l’affluent Kabun- 
kala commence à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe du Kasaiï, distante de cet 
axe de 2.000 mêtres, avec l’axe de la 
vallée de la Kabunkala, et se prolonge 
jusqu'à la limite amont de cette vallée. 


La zone axée par l’axe de la vallée 
de l’affluent Kanzala commence à l’inter- 
section d’une parallèle à l’axe du Kasaï, 
distante de cet axe de 2.000 mètres, 
avec l’axe de la vallée de la Kansala, et 
se prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de cette rivière. 


La zone: axée par l’axe de la vallée de 
l’affluent Lubanga commence à l’inter- 
section d’une parallèle à l'axe du Kasai. 
distante de cet axe de 2.000 mètres, 
avec l’axe de la vallée de la Lubanga, et 
se prolonge jusqu'à la limite amont de la 
vallée de cette rivière. 


Ces zones sont limitées par une. ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 








Vergunning van de Mbenze. 


Vier strooken geast door de as van de 
dalen der rivier M’Benze, harer rechter- 
toevloeïing, de Lubanga en harer linker- 
toevloeïingen, de Kabunkala en de Kan- 
zala. 


De strook geast door de as van het dal 
der rivier M’Benze, begint op 2.000. m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasai en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing, de M’Benze en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van het dal dezer laatste. 


De strook geast door de as van het 
dal der toevloeïing Kabunkala, begint 
op het kruispunt eener met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met de 
as van het dal der Käbunkala en strekt 
zich uit tot #an de stroomopwaartsche 
grens ven dit dal. 


De strook geast door de as van het 
dal der toevloeiing Kanzala, begint op 
het kruispunt cener met de as der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met de 
as van het dal der Kansala en strekt 
zich uit tot aan de stroonropwaartsche 
grens van het dal dezer rivier. 


De strook geast door de as van het 
dal der toevloeïing Lubange, begint op 
het kruispunt eener met de as der Kasaïi 
evenwijdige lijn. welke op 2.000 m. 
afstand van: deze as gelegen is, met de 
as van het dal der Lubanga en strekt zich 
uit tot aan de stroomopwaartsche grens 
van het dal dezer rivier. 


Deze strooken zijn begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


SRE 


Zone de l'affluent Kabunkala. 


Borne 1. — Est située à l'intersection 


d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet. axe de 2.000 mètres, avec une 
. parallèle à l’axe de la vallée de laffluent 


Kabunkala, distante de cet axe de 
50 mètres. 
Borne 2. — Est située à 290 mètres 


en amont de la borne 1 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkela g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 3. — Est située à 100 mètres 
de la borne 2 sur uno normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabunkala g. 1. 


Borne 4. —- Est située à 195 mètres 
en aval de la borne 3 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kabunkala 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 5. — Est située à 450 mêtres 
en amont de la borne 4 sur une paral- 


Strook van de toevloeiing Kabunkala. 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de es der Kasei 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 7m. 
efstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het del der toevloeïing 
Kebunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Ïs gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grensstoen 1, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kebunkala g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand ven deze es gelegen is. 


Grenssteen 3. — ]s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kabunkela 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 195 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de às van het dal der toevloeïing 
Kebunkala g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op-50 m. afstaend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 450 m.. 
stroomopwaerts den grenssteen 4, op 


lèle à l'axe de la valléo de laffiuent|eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabunkala, distante de cet axe de 50[Kabunkal? evenwijdige lijn, welke op 


mêtres. 


Borne 6. -— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 5 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’sffluent 
Katumbi, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 7. :— Est située à 355 mètres 
en amont de la borne 6 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Katumbi g. 1, distante de cet axe de 


50 mètres. 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 500 m. 
op 
eene met de às van het dal der toevloeïing 
Katumbi 
50 m. efstand van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts den grenssteen 5, 


evenwijdige lijn. welke op 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 355 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kaetumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze 2s gelegen is. 
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Borne 8. — Est située à 100 mètres 


de la borne 7 sur une normale à l'axe de 
. la vallée de l’affluent Katumbi g. 1. 


4 


Borne 9. — Est située à 305 mêtres 


-en aval de la borne 8, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katumbi g. 1, distante de cet axe de 


-50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 9, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katumbi, distante de cet axe de 50 
môtres. : 


Borne 11, — Est située à 100 mètres 
de la borne 10 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Katumbi. 


Borne 12. -— Est située à 985 mètres 
en aval de la borne 11 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Katumbi, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 13. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 12 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Katumbi, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 14. -- Est située à 290 mètres |” 
-en amont de la borne 13 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de l’affluent Kabun- 
Kkala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Rt 


Borne 15. -— Est située à 455 mètres 
en amont de la borne 14 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. 
vari den grenssteen 7, op eone met de 
as van het dal der toevloeiing Katumbi 
g. 1 normale lijn. à 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 305 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumbi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 10, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Katumbi 
normale lijn. | 


Grenssteen 12: — Is gelegen op 985. m, 
stroomafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 


'Katumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Katumbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den | grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 455 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op : 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 16. — Est située à 435 mètres 
en amont de la borne 15 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


x 


. Borne 17. --— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 16 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 18. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabunkala. 


Borne 19. :— Est située à 215 mêtres 
en aval de la borne 18 sut une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 


Kabunkala, distante de cet axe de 
50 mêtres. 
Borne 20. -— Est située à 365 mètres 


en aval de la borne 19 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 


Kabunkala, distante de cot axe de 
50 mètres. 
Borne 21. — Est située à 350 môtres 


en aval de la borne 20 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 21 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Bakaindu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 23. -— Est située à 315 mètres 
en amont de la borne 22 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de. affluent 


Grenssieen 16. — Is gelegen op 435 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de'as van het dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kabun- 
kala normale lijn. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 215 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20, — Is gelegen op 365 m. 
stroomafwaarts den grenssteon. 19, op 
eone met de as van hot dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 22. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bakaindu evenwijdige lijn, welke op 
50 3m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 315 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
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Bakaïindu g. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. . 


Borne 24. — Est située à 240 mètres 


de la borne 23 sur une normale à l’axe 


de la vallée de l’affluent Bakaindu. 


Borne 25. -— Est située à 710 mètres | 
en aval de la borne 24 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 


Bakaindu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 26. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 25 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 27. —- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 26 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 28. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 27 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 29. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’afflusnt Kabunkala d. 1. 


Borne 30. -— Est située à 265 mètres 
en aval de la borne 29 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabunkala d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 31. — Est située en aval de la 
borne 30, à l'intersection d’une paral- 














Bakaindu g. 1 evenwijdige lijn, ‘welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is: 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 23, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Bakaindu 
normale lijn. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bakaindu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 230 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 470 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der toevlceiing 
Kabunkala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabunkala d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kabunkala 
d. L normale lijn. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 265 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabunkala d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 30, op het kruis- 
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lèle à l'axe de la rivière Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axo de la vallée de l’affluent 
Kabunkala, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Zone de l’affixvent Kanzala. 


. Borne 32. -— Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasaiï, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de Paffluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 33. — Ese située”à 160 mèêtres 
en amont de la borne 32 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 


Kanzala, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 34. — Est située à 350 mêtres 


en amont de la borne 33 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. - - Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 34 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 


Bitunta, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 36. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Bitunta. 


Borne 37. —- Est située à 575 mètres 
en aval de la borne 36 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Bitunta, distante de cet axe de 50 mètres. 
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punt van eene met de as van het dal der 
rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 
‘2.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der toe- 
vloeïing Kabunkala evenwijdige lijn,welke 
vp 50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Strook van de toevloeiing Kanzala. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op het. 
kruispunt eener met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
Kanzala evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 160 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bitunta evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Bitunta 
normale lijn. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 575 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Bitunta evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 38. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 37 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kanzala g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 100 mètres 
de la borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kanzala g. 1. 


A 


Borne 40. — Est située à 275 mètres 
en aval de la borne 39 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kanzala g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 40 sur une paral- 


lèle à l’axe. de. la vallée de l’affluent 
‘ Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 41 sur une paral- 


Jèle à l’axe de la vallée de l’affluent 


Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres, 


A 


Borne 43. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 42 sur une paral- 
.lèle à l’axe de la vallée de laffluent 


Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 44. — Est située à 100 mètres 
de la borne 43 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kanzala. 


Borne 45. — Est située à 285 mètres 
en aval de la borne 44 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
‘Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres. 


î 





Grenssteen 38. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kazala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kanzala 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 275 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kanzala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der toevloeïüng 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — [Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelogen op 210 m. 


istroomopwaarts den grenssteen 42, op 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 


las van het dal der toevloeïing Kanzala 


normale lijn. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 235 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, Op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeïing Kanzaln evenwijdige lijn, welke 
op 50m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 46. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 45 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 47. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 46 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. — Est située à 245 mètres 
en aval de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 49. -— Est située en aval de la 
borne 48, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kanzala, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Zone de la rivière M Benze. 


Borne 50. -— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l'axe de la vallée de la 
rivière M'Benze, distante de cet axe de 
50 mètres, avec une parallèle à l’axe de 
la rivière Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres. 


Borne 51. -- Est située à 595 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à Faxe de la vallée de la rivière M ’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 850 mètres 


Grenssieen 46. —- Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeïing Kanzala evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen ie. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal dei toe- 
vloeïing Kanzala evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 245 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 48, op het kruis- 
punt van eene met de as der rivier Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der toevloeïing 
Kanzala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Strook van de rivier M°Bensze. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der rivier M’Benze evenwijdige lijn, welke- 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as der rivier Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51.—- Is gelegen op 395 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 850 m. 
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en amont de la borne 51 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent 
Kadikasse, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 53. —— Est située à 625 mètres 
en amont de la borne 52 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l'affuent 
Kadikasse, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 54. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 53 sur une normale à l'axe 
de la vallée de l’a ffluent Kadikasso. 


Borne 55. -— Est située à 635 mètres 
en aval de la borne 54 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de l’affluent 
Kadikasse, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 56. -- Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 55 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Kadikasse, distante de cet axe do 50 
mètres. 


Borne 5%. —- Est située à 165 mètres 
en amont de la borne 56 sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallée de la rivière 


M'Benze, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 58. —- Est située à 290 mèêtres 


en amont de la borne 57 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
M'Benze, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 59, -—- Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 58 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
M'Beonze, distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
[sene met de as van het dal der toevloeiing 
Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 625 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kadikasse 
normale lijn. 


Grenssieen 55. — Is gelegen op 635 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kadikasse evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grénssteen 55, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kadikasse eyenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 165 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der rivier 


M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Ïs gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eène met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 59. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





mesgnces 
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Borne 60. --- Est située à 480 mètres | 


en amont de la borne 59 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres. 


185 mètres 
en amont de la borne 60 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 


Borne 61. -— Est située à 


Mizululu, distante de ce! axe de 50 
mètres. 
Borne 62. — Est située à 100 mètres 


en amont de la borne 61 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 63. -— Ent située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu g. 5. 


Borne 64. -—- Est située à 90 mèêtres 
en aval de la borne 63 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu g. 5, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 65. -— Est située à 65 mètres 
n amont de la borne 64 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 66. —- Est située à 315 mètres 
en amont de la borne 65 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu g. 4, distante de cet axe de 
-50 mètres. 


Borne 67. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 66 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu g. 4. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 185 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Misululu evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizalulu g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteer 62, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizululu 
g. 5 normale lijn. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu g. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 65. — Is gelegen op 65 m. 
stroomopwaarts den grenssgeen 64, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Ïs gelegen op 315 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing : 
Mizululu g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizululu 
g. 4 normale lijn. 
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Borne 68. — Est située à 295 mètres 
en aval de la borne 67 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misululu g. 4, distante de cet axe de 
. 50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 68 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 69 sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 71. -— Est située à 135 mètres 
en amont de la borne 70 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu g. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 72. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 71 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu g. 3. 


Borne 73. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 72 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Mizululu g. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 74. :-— Est située à 180 mêtres 
“en amont de la borne 73 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. -— Est située à 460 mêtres 
en amont de la borne 74 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 










Grenssteen 68. — Is gelegen op 295 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 


eene met de as van het dal der toevloeïing 


Mizululu g. 4 evenwijdige lijn, welke ep 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen cp 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 135 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, 6p 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu g. 3 evenwijdige lijn, welke op” 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizulule 
g. 3 normale lijn. 


Gienssteen 73. — 1s gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu g. 3 evenwijdige lijn. welke 0} 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwearts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
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Mizuiulu g. 
50 mètres. 

Borne 76. -— Est située à 100 mètres| 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 


de la vallée de l’affluent Mizululu g. 1. 


Borne 77. — Est située à 120 mêtres 
en aval de la borne 76 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu g. 1, distante de cet axe axe de 
50 mètres. ‘ 


Borne 78. :— Est située à 190 mêtres|. 


de la borne 77 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu g. 2. 


Borne 79. :— Est située à 245 mètres 
en aval de la borne 78 sur une paral- 
lèle à l’axe de 1: vallée de l’affluent 
Mizululu g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 80. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 79 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 81. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 80 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres, 


J 


& 


Borne 82. :-— Est située à 100 mètres 
de la borne 81 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu. 


4 


Borne 83. — Est située à 255 mètres 
en aval de la borne 82 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizuhulu, distante de cet axe de 50 mêtres. 


1, distante de cet axe de|Mizululu g. 1 evenwijdige lijn, welke op- 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de: 
as van het dal der toevloeïing Mizululu 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 17. — Ïs gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizululu 
g. 2 normale lijn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 245 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu ever wijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 81, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizululu 
normale lin. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 255 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 rx. 
afstand van deze as gelegen is. 








Borne 84. 
en aval de la borne 83 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 480 mètres 


4 


Borne 85. -— Est située à 110 mêtres 
en aval de là borne 84 sur une perel- 
lèle à l'axe de la vellée de l’affluont 


Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parel- 
lèle à l’axo de la vallée de l’affluent 
Mizululu 4. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 87. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 86 sur uno normale à l'axe 
de la vallée de l’affluent Mizululu d. 1. 


Borne 88. -—-- Est située à 235 mètres 
-en aval de la borne 87 sur une parel- 


\ 


lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 

Borne 89. —. Est située à 355 mètres 


-en aval de la borne 88 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 90. -—- 
en aval de la borne 89 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallés de l'affluent ! 
Mizululu, distante de cet axe de 50 mètres, | 


Borne 91. — Est située à 420 mètres 
-en amont de la borne 90 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’afflucnt 
Kamestugne, distante de cet axe de 50 
mètres. 





Est située à 410 mêtres 





262 — 


Grenssteen 84. — Is gelogen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mizululu evenwijdige lijn, wélke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaart. den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 
meter afstand van Geze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
| Mizululu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. 
| van den grenssteen 86, op eene met de 
|as van het dal der toevloeïng Mizululu 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 235 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 89. — Is gelegon op 355 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van hot dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van dze as gelegen is. 


Grenssteen 91. —- Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 





eene met de as van het dal der toevioeïing 
Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 92. — Est située à 710 mètres]  Grenssteen 92. — Is gelegen op 710 m. 
ex amont de la borne 91 sur une nl stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
lle à l’axe de la vallée de l’affluent|eoene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamatugne, distante de cet axe de 50] Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 
mètres. 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 93. -- Est située à 340 mètres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kamatugne. 

: 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 340 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kamatugne 
normale lijn. 


Borne 94. — Est située à 355 mètres 
en aval de la borne 93 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléo de l’affluent 
Kamatugne d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 355 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamatugne d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 95. :— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 94, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamatugne, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 96. :— Est située à 455 mètres 
en aval de la borne 95 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamatugne, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 96. — Is gelogen op 455 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamatugne evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


en aval de la borne 96 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 98. --— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 97 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 98. —Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 99. -— Est située à 100 mètres 
de Ia borne 98 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l'affluent Mizululu d. 2 


Grenssieen 99. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 98, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Mizululu d.2 
normale lijn. 


Borne 97. :— Est située à 520 n Grenssteen 97. — Ïs gelegen op 520 m. 
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Borne 100. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 99 sur une paral- 
lèle à l’axe. de la vallée de l’affluent 
Mizululu d. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 101. -— Est située à 135 môtres 
en aval de la borne 100 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mizululu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 102. — Est située à 685 mètres 
en amont de la bone 101 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. —- Est située à 665 mètres 
en amont de la borne 102 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
:’Kasumba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 104. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 103 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
Kasumba g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 105. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 104 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kasumba g. 1. 


Borne 106. — Est située à 235 mètres 
en aval de la borne 105 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de Paffluent 
Kasumba g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 106 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Paffluent 





Grenssteen 100. — Is gelegen op 230 m. 


Istroomafwaarts den grenssteen 99, op 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Mizululu d. 2 evenwijdige lijn,. welke op 


60 m. afstand van deze as gelegen is. 


: Grenssteen 101. — Îs gelegen op 135 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Mizululu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 685 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'’Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 665 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der toévloeiing 
Kasum ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelogen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 104, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kasumba 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 106. — Ïs gelegen op 235 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der toevloeïng 
Kasumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
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Kasumba, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 108. —- Est située à 1.225 mètres | 


en amont de la borne 107 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasumba, distante de cet axe de 50 


mêtres. : 


Borne 109. — Est située à 100 mètres 
de la borne 108 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kasumba. 


Borne 110. -— Est située à 1.255 mètres 
en aval de la borne 109 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


Kasumba, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 111. — Est située à 425 mètres 


en aval de la borne 110 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasumba, distante de cet axe de 50 
mètres, ‘ 


Borne 112. — Est située à 605 mètres 
en aval de la borne 111 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Kasumba, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 113. -— Est située à 765 môtres 
en amont de la borne 112 sur une paral- 
de Ia rivière M’Benzu 
distante de cet axe de 50 mètres. 


lèle à l'axe 


Borne 114. -— Est située à 565 mètres 
en amont de la borne 113 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamibomba, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 115. — Est située à 100 mêtres 


Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108.— Is gelegen op 1.225m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasumba evenwijdige lijn, welke op 
50 1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 108, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kasumba 
normale lijn. 


Grenssteen 110.— Is gelegen op 1.255 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasumba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 425 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 112. — Ïs gelegen op 605 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111; op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 765 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M’Benze evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Ïs gelegen op 565 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 113, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamibomba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 m. 
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de la borne 114 sur une normale à l'axe 


de la vallée de l’affluent Kamibomba. 


Borne 116. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 115 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 


. Kamibomba, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 117. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 116 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivièra 


M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 118. --—- Est située à 100 mètres 


en amont de la borne 117 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
M'Benze, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 119. — Est située à 130 mêtres 
en amont de la borne 118 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluens 
M'Benze g. 2, distante de cot axe de 50 
mètres. 


Borne 120. — Est située à 100 mètres 
de la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent M'Benze g. 2. 


Borne 121. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 120 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de laffluent 
M'Benze g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 114; op eene met 
de as van het dal der toevloeïing Kami- 
bomba normale lijn. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamibomba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteën 117. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op. 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïing 
M'Benze g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m : 
van den grenssteen 119, op eene met 
de as van het dal der toevloeïing M’Benze 
g. 2 normale lijn. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
M'Benze g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 320 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met deas van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 123. -— Est située à 310 mètres 
eu amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la valléo de la rivière M’Benze, 
dirtante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. :— Est située à 145 mêtres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. :— Est située à 395 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshiela- 
milenge, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 126. -- Est située à 605 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Tshiela- 
milenge, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 126 «ur une normale à l’axe 
de Ia vallée de l'affluent Tshielamilenge. 


Borne 128. : -- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laffluent Tshiela- 
milenge, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. -— Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshiela- 
milenge, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. -— Est située à 70 mètres 
de la borne 129 sur une normale à l'axe 
de la vallée de l'affluent Tshielamilenge 
d. L. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 310.m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op- 
eene met de as van het dal der rivier- 


M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 145 m.. 


stroomopwaarts den grenssteen 123, op: 


eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelogen op 395 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op: 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshielamilenge evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 605 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshielamilenge evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het dal der toevloeïüng Tshilami- 
lenge normale lijn. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 650 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129: — Is gelegen op 120 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke 


op 50 m. afstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 70 mm. 
van den grenssteen 129, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Tshilami- 
lenge d. 1 normale lijn. 
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Borne 131. — Est située à 205 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
| à l’axe de la vallée de l’affluent Tshiela- 
milenge d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 132. -— Est située à 115 mètres 
en aval de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshiela- 
milenge, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. —- Est située à 70 mètres 
n amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 134. -— Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabajane, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 134 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabajane. 


Borne 136. — Est située à 740 mètres 


en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabajane, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. :-— Est située à 75 mètres 
en amont de la borne 136 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. :— Est située à 425 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Zunza, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 205 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130, op | 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshilamilenge d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. —Is gelegen op 115 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshilamilenge evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelzeen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabajane evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 100 m: 
van den grenssteen 134, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kabajane 
normale lijn. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kabajane evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 75 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Îs gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 139. — Est située à 100 mètres 
de la borne 138 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Zunza. 


Borne 140. -— Est située à 205 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Zunza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. — Est située à 175 mètres 
en amont de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Zunza d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 142. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Zunza d. 1. 


Borne 143. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Zunza d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 144. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Zunza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. :— Est située à 535 mètres 
en amont de la borne 144 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière M'Ben- 
ze, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. -— Est située à 365 mètres 
en amont de la borne 145 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
M'Benze g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 
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Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 138, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Zunza 
normale lijn. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 205 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Zunza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 141, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Zunza d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Zunza d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 90 m 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Zunza evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 535 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 365 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
M'Benze g. 1 evenwijdige lijn, welké op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


14 
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Borne 147. — Est située à 100 mètres 


de la borne 146 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent M’Benze g. 1. 


Borne 148. «— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent M’Benze 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 





Borne 149. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





; 


Borne 151. — Est située à 100 mètres 
de la borne 150 sur une normale à l'axe | 
de la vallée de la rivière M’Benze. | 





Borne 152. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. — Est située à 695 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle | 
à l'axe d: la vallée de la rivière M’Benze, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. — Est située à 460 mètres | 
en amont de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent MBenze 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 146, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing M’Benze 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
M'Benze g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 230 m: 
stroomopwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, 6p 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
vän den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der rivier M’Benze normale 
lijn. 

Grenssteen 152. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der rivier 


M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 695 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 460 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het da! der toevloeïing 
MBenze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


|50 m. afstand van deze as gelegen is. 





— 2 


Borne 155. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 154 eur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent M’Bonze d. I. 


Borne 156. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent M’Benze 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. -— Est située à 150 mètres 
de la borne 156 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent M'Benze d. 3. 


Borne 158. :-- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
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Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 154, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing M’Benze 
d. 1 norntale lijn. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van hot dal der toevloeiing 
M'Benze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 156, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing M’Benze 
d. 3 normale lijn. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 


à l’axe de la vallée de l’affluent M’Benze | eene met de as van het dal der toevloeïing 


d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


! 
| 
! 


Borne 159. -— Est située à 125 mèêtres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent M’'Benze 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. --- Est située à 670 mètres | 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 





à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| M'Benze d. 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


: Grenssteen 159. — Is gelegen op 125 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der tcevloeüing * 
M'Benze d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 60 


im. afstand van deze as gelegon is. 


- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. -- 


Borne 162. --- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 161 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kasala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 161. — 1s gelegen op 90 m. 
stroumafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der M'Benze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenesteen 162. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der toevloeïng 
Kasala evenwijdige lijn, we'ke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 163. — Est située à 410 mètres|  Grenssteen 163. — Is geloger. op 410 m. 


én amont de la borne 162 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de l’affluent Kasa- 
la, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. -—— Est située à 100 mètres 
de la borne 163 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kasala. 


Borne 165. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 164 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de l’affluent Kasala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 166. -— Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 165 sur une parallèle 


- à l'axe de la vallée de l’affluent Kasala 


d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 166 sur une normale à l’axe 
‘dé la vallée de Paffluoent Kasala d. 1. 


Borne 168. -— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kasala 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
l'axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 170. --- Est située à 515 mètres 
en aval de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasala evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. —- Is gelegen op 100 m. 
van dei, grensstéeen 163, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kasala 
normale lijn. 


” Grenssteen 165. — Is ge'egen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘164, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mn. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 166, cp eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kasala 
d. 1 normale lijn. 


Grenssieen 168. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 515 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de a: van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


— 213 — 


Borne 171. — Est située à 315 mètres 
en amont de la borne 170 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 
sed, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 172. — Est située à 445 mètres 
en amont de la borne 171 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kamised 
_g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. :—— Est située à 350 mêtres 
de la borne 172 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kamised g. 1. 


Borne 174. —- Est située à 355 mètres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamised 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. — Est située à 155 mètres 
en aval de la borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamised 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 176. :— Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 175 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l'affluent Kamised, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 176 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kamised. 


Borne 178, :—- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamised, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 315 m 
stroomopwaarts den .grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamised evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand var deze as gelegen is. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 445 nr. 
stroomopwaarts den grensiteen 171, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 350 nr, 
van den grénssteen 172, op eene met de : 
as van het dal der toevloeïng Kamised 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 355 nr. 
stroomafwaarts den gronssteen 173, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 155 m. 
stroomafwaarts den grenssteen: 174, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamised g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afctand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van hot dal der toevloeïing 
Kamised evenwijdige ‘ijn, 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 176, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kamised 
normale lijn. 


Grénssteen 178. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamised evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 








Site 


“ 


Borne 179. — Est située à 335 mètres 
en aval de la borne-178 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kamised, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. -— Est situéo à 225 mètres 
en aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. -— Est située à 885 mètres 

| en aval de la borne 180, sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 181 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent Kami- 
dimbi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 183. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 182 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamidimbi, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 184. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 183 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kamidimbi. 


Borne 185. :— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kamidim- 
bi, distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 186. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kami- 
dimbi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 335 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamised evenwijdige lJijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 225 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 885 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 180, op 
eene mec de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — Ts gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der toevloeïüing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegon op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 183, op eene met de 


as van het dal der toevloeiing Kamidimbi 
normale lijn. ; 


Grensstieen 185. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kamidimbi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 187. — Est située à 155 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la rivière M'Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. -—- Est située à 680 mètres 
en amount de la borne 187 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée do l'affluent 
Katoka, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. .— Est située à 100 mètres 
de Ja borne 188 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Katoka. 


Borne 190. —— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de l’effluent Katoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


tee 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 155 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze ae gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 188, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Katoka 
normale lijn. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 191. --- Est située à 355 môtros 
n aval de la borne 190 sur une parallèle 
à l'axe de la rivière M'Benze, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. -—— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 191 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. —- Est située à .500 mètres 
en amont de la borne 192 sur une paral- 
lèle à l’exe de la vallée de l’affluent 
Kesubumusgne, distante de cet axe de 
59 mêtres, 


Borne 194. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 193 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kasubumuagne. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 355 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 191, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Îs gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasubumuagne evonwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 193, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kasu- 
bumuagne normale lijn. 
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Borne 195. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kasu- 
bumuagne, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 196. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière M’Benze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. —- Est située en aval de la 
borne 196 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe du Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière M’Benze, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Zone de la Lubanga. 


Borne 198. :— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l'axe de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 2.000 
mêtres, avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de l’affluent Lubanga, distante de 


cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 198 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffluent 
Lubanga, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 199 sur une normale à lPaxe 
de la vallée de l’afiluent Lubanga. 


Borne 201. --- Est située en aval de la 
borne 200, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe du Kasai, distante de cet axe 





Grenssieen 195. — Is gelegen op 450 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 194, op- 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasubumuagne evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der rivier 
M'Benze evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 196, op eene met 
de as der Kasai evenwijdige lijn, welke 
op 2.000 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
rivier M’Benze evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Strook van de Lubanga. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke 
op 2.000 m. afctand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
toevloeïing Lubanga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as gele- 
gen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op: 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
welke «op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Lubanga evenwijdige lijn, 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 199, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Lubanga 
normale lijn. 


Grenssteen 201. — Is gelegen stroom- 
afwaarts der grenssteen 200, op het 
kruispunt eener met de as der Kasaï 
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a 


de 2.000 mètres, avec une parallèle à 


evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 


J’axe de la vallée de l’affluent Lubanga, | afstand van deze as gelegen is, met eene 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 324 hectares. 


Concession de la Kasao. 


Une zone axée par l'axe de la vallée 
de la Kasao commence à 2.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe du 
Kasai et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Kasao, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1, -— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 3. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 2 sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent Kasao d. 3. 


— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 3 sur une paral- 


Borne 4. 


« 


met de as van het dal: der toevloeiïing 
Lubanga evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
324 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Kasao. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Kasao, begint op 2.000 3m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasai en van de as van het dal 
harer linkertoevloeiing, de Kasao, en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 


sche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 n. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kasao d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der toevloeïng Kasao d. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 3, op 
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Jlèle- à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 5. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 4 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. — Est située à 300 mètres 
6n amont de la borne 5 sur une paral- 
lèle à l'axe do la vallée de l’affluent 
Kasao d. 2, distante de cet axe de 50 
môtres. 
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Borne 7. — Est situéo à 100 mètres 
de la borne 6 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kaseo d. 2. 


Borne 8. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 7 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de l'affluent 
Kasao d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 9. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 8 su° uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 10. :— Est située à 460 mètres 
æn amont de la borne 9 sur une paral- 
lèle à l’axe dé la vallée de l’affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -— Est située à 290 mètres 
-en amont de la borne 10 sur une paral- 
lèle à l’axc de la vaillé: de l’affluent 


Kasao, distante de cet axe de 50 mêtres. 


eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der toevloeïüing 
Kasao d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kasao d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 270 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. , 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 290 m: 
stroomopwaearts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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‘ Borne 12. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 11 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 

: Kasao d. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. : 


Borne 13. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 12 sur une normale à l’axe 
de la vallée de laffluent Kasao d. 1. 


Borne 14. — Est située à 165 mètres 
en aval de la borne 13 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 15. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 14 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée d: l’affluent 


Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. :-—- Est située à 100 mètres 
de la borne 15 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kasao. 


Borne 17. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 16 sur une paral- 
lèle à 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


lFaxe de la vallée de l’affluent 


Borne 18. --- Est située à 530 mêtres 
en aval de’ la borne 17 sur une päral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de l’affiuent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. --- Est située à 300 mètres 
on aval de la borne 18 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene mot de as van het dal der toevloeiing 
Kasao d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eené met de 
as van het dal der toevloeïing Kasao d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 14. —- Is gelegen op 165 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is ge'egen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kasao evenwijdige lijn, we'ke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kasao 
normale lijn. 


Grenssteen 17. — 1s gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 530 m. 
stroomtafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 20. — Est située à 560 mètres|  Grenssteen 20. — Is gelegen 6p 560 m. 


en amont de la borne 19 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabikasso, distante de cet axe de 50 
mètres. | 
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Borne 21. — Est située à 100 mètres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kabikasso. 


Borne 22. «— Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 21 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kabikasso, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 23. — Est située en aval de la 
borne 22, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la rivière Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de affluent 
Kasao, distante de cet axe de 50 mètres, 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 32 hectares. 


Concession de la Tombua. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Tombua commence à 1.000 mêtres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Kabelekesse, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de droite, la Tombua, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de te dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne bri- 
sée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 


stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as var het dal der toevloeïing 
Kabikasso evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kabi- 
kasso normale lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 600 m.: 
stroomafwaarts der grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabikasso evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen i:. 


Grenssteen 23. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 22, op het 
kruispunt eener met de as der rivier 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der toévloeïing 
Kasao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
32 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Tombua. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Tombua, begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse en van de as van het 
dal harer rechtertoevloeïing, de Tombui, 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer 
laatste. 

Deze strook is begrensd door eenñe 
gebroken lijn, welke de volgende gren:- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
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d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Tombua, distante de cet axe de 
100 mètres. 


4 


Borne 2. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


A 


Borne 3. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 2 sur une paral- 
lèle à l’axé de la vallée de la Kaluankang 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, 
distante de cet axo de 50 mètres, 


Borne 5. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 4 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kaluankang g. 2. 


_ Borne 6. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang g. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 8. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne ‘7 sur une parallèle 


kruispunt eener met de as der Kabe- 
lokesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijr, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as var het dal der Tombua 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. -— Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteon 4 op eene met de 


as van het dal der Kaluankang g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 5, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 


[kang g. 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 


GET 
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à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée dela Kaluankang 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 10. — Est située à 100 mètres 
de la borne 9 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kaluankang g. 1. 


Borne 11..-— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 12. -— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 11 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 13. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 12 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 13 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 


. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 14 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluankang. 


Borne 16. — Est située à 280 mètres 


eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 9, op eene met de 
as van het dal der Kaluankang g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. -— Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, welke op 50 mx. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, welke op 50 M. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der Kaluankang normale 
lijn. 

Grenssteen 16. — Is gelegen op 280 m. 


4 
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en aval de la borne 15 sur une paral. 


lèle à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de às van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


-[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 17. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 16 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluankang 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluankang d. 1. 


Borne 19. - Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. --- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. --- Est siutée à 1.040 mètres 
on aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 350 mètres 
en aval de la boïne 21 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kaluankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. -— Est située à 690 mêtres 
en amont de la borne 22 sur une paral-- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 17, — [Is gelegen op 240 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Kaluankang d. 1 
normale lin. | 


Grenssteen 19. — Ïs gelegen op 490 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn, -welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21.—- Is gelegon op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze à gelegen is. 


Grenssteen 22. — Ïs gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kaluan- 
kang evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 24. -— Est située à 940 mètres 
<n amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 
-de cet axe de 100 mètres. 


Borne 25, :-- Est située à 270 mètres 
‘en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 26. -— Est située à 1.460 mètres 
en amont de la borne 25 sur une paral- 


lle à l’axe de la vallée de la Kauka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


S 


Borne 27. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kauka. 


Borne 28. — Est située à 1.360 mètres 
en aval de la borne 27 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kauka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 28 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 30. —- Est située à 1.130 mètres 
en amont de la borne 29 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombuz, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 31. -— Est située à 290 mètres| 


en amont de la borne 30 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Tombua G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 24. — Is gelegen op 940 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 23, op 


eene met de as van hèt dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


frenssteen 25. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 1.460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kauka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Kauka normale lijn. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 1.360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kauka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteeñ 29. — Ts gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 1.130 mx. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G:5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 32. --- Est située à 480 mêtres 
en amont de la borne 31 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
G.5-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 32 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tombua G. 5-g. 3. 


Borne 34. :-- Est située à 420 môtres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 35. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres: 


Borne 36. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 35 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Est située à 350 mètres 


Borne 38. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 37 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
G.5-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 39. :—- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G.5-8. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstesn 32, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5-g. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 190 m, 
stroomopwaarts den grensstoen 34, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 38. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Tombuä 
G. 5-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


16 
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Borne 40. — Est située à 100 mètres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2-d. 1. 


Borne 41. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g.2, 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mèêtres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 5-g. 2. 


Borne 44, —- Est située à 440 mêtres 

en aval de la borne 43 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Tombua G. 5-g.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 45. -— Est située à 350 mètres 
on aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5-g.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 46. — Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 45 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.5 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 47. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laTombua G. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5-g. 2-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssieen 41. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de a: van het dal der Tombua 
G.5-g 2-d. 1 evenwijdige lijr, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Ïs gelegen op 300 nm. 
stroomcpwaarts den grenssteen 41, 0p 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as von het dal der Tombua G. 5-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 44, — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as. van het dal der Tombua 
G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, of 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, 0p 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘Grenssieen 47. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, 0p 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 48. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 47 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 5-g. 1. 


! 


Borne 49. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombus G.5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 49 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
G. 5-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 100 mètres| 


de la borne 50 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 5-g. 1-d. 1. 


Grenssicen 48. — Is gelegen op 100 w. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48. op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G.5-g. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5-g. 1-d. 1 


normale lijn. 


Borne 52. --- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 1- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -—- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 54. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 53 sur urñe paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 54 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 52. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-g. 1-d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G.5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den’ grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 am. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 56. --- Est située à 100 mètres 
dé la borne 55 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 5. 


Borne 57. -—- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. -—- Est située à 1.510 môtres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laTombua G. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. :-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 59 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tombua G. 5-d. 1. 


\ 


Borne 61. --- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la valléede la Tombua G. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 70 mêtres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 63. -— Est située à 490 mêtres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5 normale 
lin. : 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 1.510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-d. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 59, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 5- d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5-d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Tombux 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borñé 64. --- Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 63 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 65. :- - Est située à 580. mètres 
en amont de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 66. : - Est située à 450 mêtres 
en, anont de la borne 65 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 67. --- Est située à 1.300 mètres 
en amont de la borne 66 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


x 


Borne 68. - - Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 67 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua G.4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. : - Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 68 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua G.4, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 70. + - Est située à 100 mètres 
de la borne 69 sur une normale à l’axe 


de l4 vallée de la Tombua G. 4. 


Borne 71. --- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 4, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


|. Grenssteen 64. — Is gelegen op 980 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
levenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 65. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64 op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 66. — Is gelegen op 450 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 1.300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 420 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — ÎIs gelegen op 390 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 69, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 71. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 72. —- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 72 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


x 


Borne 74. - — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 73 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 75 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. — Est située à 100 mètres 
de la borne 76 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 3-g. 1. 


Borne 78. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 78 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 72. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 73. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den’ grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 76. —- Ïs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 76, op eene met de 
as van het dal dor Tombua G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is 
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Borne 80. --- Est située à 100 mètres!  Grenssieen 80. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 79 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 3. 


Borne 81. : - Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. : - Est &ituée à 490 mètres 
en amont de la borne 81 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. -- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 82 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 84. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. --- Est située à 100 mètres 
84 sur une normale à l’axe 


de la Tombua G. 2. 


de la borne 
de la vallée 


Borne 86, -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 85 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 87. -— Fst située à 60 mètres 
en amont de la borne 86 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua, 


distante de ceb axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 3 normale 
Ejn. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 3 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 81, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — {s gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 3. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 86. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 60 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstaud 
van deze as gelegen is. k 
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Borne 38. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 87 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. : — Est située à 100 mètres 
de.la borne 89 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 1. 


x 


Borne 91. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 90 sur une paral- 
. lèle à l'axe de la vallée de La Tombua G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. --- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua G. 1-d. 1. 


Borne 94. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua G.1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 94 sur une paral- 
lèle. à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 89, op'eene met de’ 
as van het dal der Tombua G. 1 normale 
lijn. 


_ Grenssteen 91. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op.80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


‘50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Tombua G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 80 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 96. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 95 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tombua. 


Borne 97. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 96 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 97 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. --- Est située à 130 mètres 
on amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 100. - - Est située à 100 mètres 


de la borne 99 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Tombua D, 1. 


Borne 101. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. —- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. --- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 96. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 95, op eene met de 
as van het dal der Tombua normale lijn. 


Grenssieen 97. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts . den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99: — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 99, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 200 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 60 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene ntet de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 104. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua. D. 2, 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. --- Est située à 240 môtres 
en amont de la borne 105 sur une parallèle 
à l'axe de La vallée de la Tombua D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107... Lst sibuée à 200 mètres 
en amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. --- Est située à 250 mètres 
en amont de le, borne 107 sur une peral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua 
D. 2-g.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. : - 
de la borne 108 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1. 


Ist située à 100 mètres 


Borne 110. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 2-g. 1, 
. distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne LIL. - -- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 110 suruneparalklèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 2, 


à 
distante de ect axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 104. — Is gelegen op 490 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — fs gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. —- Is gelegen op 250-m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. —- Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 108, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. —- Îs gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.2 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
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Borne 112. --- Est située à 100 mètres | 


de la borne 111 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tombua D. 2. 


Borne 113. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 2, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. :— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 115. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 116. -— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombuea, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 117. 


en aval de la borne 116 sur une parallèle 


-— Est située à 250 mètres 


à l’axe de la vallée de la Tombuz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. -—- Est située à 380 mètres 
en amont de là borne 117 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua D.3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 119. : - Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 118 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 111, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 2 normale 
lijn. 

Grenssieen 113. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de &s van het dal der Tombua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. —- Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Ïs gelegen op 380 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Tombüa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Ïs gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Tombua 


D.3-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. | D.3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 120. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 3-g. 2. 


Borne 121. :— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de laTombua D. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122, — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘123. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 123 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tombua D. 3-8. 1. 


Borne 125. --- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Tombua D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. --- Kst située à 350 mêtres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 126 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Tombua D. 3. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 3-g. 2 
normale lin. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van*deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1%. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 125. — Is gelegen op 310 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3-8. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. —- [s gelegen op 350 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 x. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. —- Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 3 normale 
lijn. | 
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Borne 128. - - Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





























Grenssteen 128. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand, van deze as gelegen is. 

Borne 129. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 600 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
Borne 130. :— Est située à 420 mètres 
“en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van hot dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 131. —- Est située à 330 mètres 
en amont de La borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 132. -- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 133. ::— [st située à 520 mètres 
en amont de la borne 132 sur uve paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
D.4-g.1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 133. -— Is golegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 4g. 1 ovenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 134. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 4g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 134. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as var het dal der Tembua D. 4-g. 1 
normale lijn. 


Borne 135. -—— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, cp 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 136. —- Est sitdée à 380 mêtres 
en amont de la borne 135 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 137. ---- Est située à 100 mêtres 
de la borne 136 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 4. 


Borne 138. -—— Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 139. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 140. -—- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 141. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 136. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze” as gelegen is. 


Grenssieen 137. — Is gelegen op 100 w. 
van den grenssteen 136, op eene met de 
as van het dal der Tombua D.4 normale 
lijn. 

Grenssteen 138. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 137, op 
eëne met de as van het dal der Tombua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eone met de as van het dal der Tombua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. -— Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdigen lijn, welke op 75. m afstand - 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5 evenwijdige lijn welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


# 
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Borne 144. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 143 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 5. 


Bôrne 145. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. --- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. --- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 146 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. : - Est située à 100 mèêtres 
de la borne 147 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1. 


Borne 149. :-— Est située à 350 mètres 

.en aval de la borne 148 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 150 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 144. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 143, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 145. —- Is gelegen op 220 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarte der grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Tombua 


D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — TI: gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Ts gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 147, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 5-d. i evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
éene met de as van het dal der Tombua 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn,welke op 50 m. 
ofstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


s 
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Borne 152. - - Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 153. -— Est située à 360 mâtres 
en amont de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 154. -— Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. :-: Est située à 640 mètres 
en #mont de la borne 154 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laTombua D. 6-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. -—- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laTombua D. 6-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. ‘-- Est située à 100 mètres 
de la borne 156 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3. 


Borne 158. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 159. --- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 152. — Ts gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. —— Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 156, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 6-g. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 160, -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 160 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 162. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 161 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe do 50 mêtres. 


Borne 163. —- Est située à 690 mètres 
en-amont de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Tcmbua D. 6-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. — Est située à 290 môtres 
en amont de la borne 163 sur une parallèle 
à l’axe dla vallée de laTombua D. 6-g. 2. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 164 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 6-g. 2. 


Borne 166, — Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D, 6-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 167. -— Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D, 6-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 159, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 2 evonwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 164, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 6-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Ïs gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 166, op 
eene met de as van het dai dr Tombua 
D. 6-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


16 








: — 242 — 


Borne 168. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 167 sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. -— Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tormbua D. 6-g. 1, 
distente de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 170. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombuz D.6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 171. — Est située à 100 mètres 
de la borne 170 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 6-g. 1. 


Borne 172. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D.6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 172 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D.6-g. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. — Fret située à 500 mètres 
en amont de la borne 174 sur une parallèle 
à l'axe de la vailée de La Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het del der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 169. — Is gelepen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Tombua. 
D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 6-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 173. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172, 0p 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Ïs gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 176. -—- Est située à 100 mêtres,  Grenssieen 176. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 175 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tombua D, 6. 


Borne 177. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 176 sur une parallèle | 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 178. -— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 179. --— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6-d. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. -- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Tombua D.6-d. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. ! D.6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


” Borne 181. :— Est située à 100 mêtres 
de la borne 180 sur une normale à l’axe 


. de la vallée de la Tombua D, 6-d. 1. 


‘ 


Borne 182. — Est située à 780 mètres 
en aval de ia borne 181 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D.6-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 183. — Est située à 300 mètres | 


en aval de la borne 182 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de le Tombua D.6-d. 1, 


van den grenssteen 175, op eene met de 
as van het dal der Tombua D.6 normale 
has 


stroomafwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 178. — Ïs gelegen op 580 m. 


eene met de as van het dal der Tombua 


.[D. 6 evenwijdige lijn, welke op.50 mm. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 740 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Tombua 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 180, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 6-d. 1 
normale lijn. 


stroomafwaarts den grenssieen 181, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.6-d. 1 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 300 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Tombua 





distante de cet axe de 50 mètres. 


D.6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 540 m. . 


stroomafwaarts den grenssteen 177, op: 


Grenssieen 182. — Is gelegen op 780 m. . 


FLAN Tes 
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Borne 184. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 183 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 186. — Est située à 230 mètres 


en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. -—- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallôle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. —- Est située à 430 mêtres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 189. -— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D..7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© ‘Borne 191. -—- Est située à 210 inètres 
eu amont de la borne 190 sur une parallèle 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Ïs gelegen op 400 mi, 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van dezé as gelegen is. 


Grenesteen 189. — Is gelegen op 620 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 188, op 


Fee 


eene met de as van het dal der Tombua . 


D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 mL. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Ïs gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Tombua 


D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
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à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
diséante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 191 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


/ 


Borne 193. -— Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7-g, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. — Est située à 100 mètres 
de la borne 193 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 7-g. 1. 


Borne 195. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 196. — Est située à 530 mètres 
en amont de Ja borne 195 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 196 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 7. 


Borne 198. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 197 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. —- Est située à 180 mètres 





eene met de as van het dal der Tombua 
D- 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 193, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 7-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘ Grenssteen 196. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 197. — Is gelegen op 100 ». 
van den grenssteen 196, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 7 normale 
lin. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke. op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 180 m. 
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en aval de la borne 198 sur une parallèle [stroomafwaarts den grenssteen 198, op 


à l'axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 201. ---- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 200 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua 
. D.7-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. --- Est située à 100 mètres 
* de la borne 201 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 7-d. 1. 


Borne 203. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 202 sur un: parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D.7-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. :— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 203 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. --- Est située à 1.060 mètres 
en aval de la borne 205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 199, op 
eene mot de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D.7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 201, op eene met de 
as van het dal der Tombua D. 7-d. 1 
normale lijn. - 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van hot dal der Tombua 
D.7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensoteen 205. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 7 -evenwijdige Jijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 1.060 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdise lijr, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 207. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 208. — Est située à 990 mètres 
en amont de la borne 207 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombua D.8, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


- Borne 209. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 208 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tombua D. 8. 


Borne 210. — Est située à 990 mètres 
-en aval de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. -— Est située à 1.180 mètres 
en aval de la borne 210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 212. -— Est située à 250 mètres 
‘en amont de la borne 211 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. -— Est située à 820 mètres 
-en amont de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. -— Est située à 640 mètres 
-en amont de la borne 213 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kamamania 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssieen 207. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Tombra 
evenwijdige lija, welke op 100 m. afstand 
van deze as £elegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 990 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene meb de as van het al der Tombua 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — I; gelegen © p 100 m. 
van den grenssteen 208, op eene met de 
a' van het dal der Tombua D. 8 nor- 
male lijn. | 


- Grenssteen 210. — Is gelegen op 990 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 211.— Is gelegen op 1.180m 
stroomafwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kama 
mania evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 








LA 
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Borne 215. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 214 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamania 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 215 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamamania g. 2. 


Borne 217. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 216 sur ure parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 218. — Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 217 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 219. — Est située à 160. mètres 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 219 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 221. -—— Est située à 390 môtres 
en amont de la borne 220 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamania g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. -— Est située à 100 mètres 
de la bone 221 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamamania g. 1. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Kamama- 
nia g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — I; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 215, op eene met de as. 
van het dal der Kamamania g. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op: 
eene met da as van het dal der Kama- 
mania g. 2 evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Kanta- 
mania g. 2 evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is- 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op- 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grerssteen 219, op. 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania g. 1 evenwijdige Jijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grer.ssteen 221, op eene met de 
as van het dal der Kamamanie g. 1 nor- 
male lijn. 
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Borne 223. —- Est située à 350 mètresl  Grenssteen 223. — Is gelegen op 350 nr. 


en aval de la borne 222 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 224. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 223 sur une paralllèle 
à l'axe do la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 225. — Est située à 100 môtres 
en amont de la borne 224 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 226. -— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 225 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamanis, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 227. — Est située à 100 mêtes 
de la borne 226 sur une normale à l’axo 
de:la vallée de la Kamamania. 


Borne 228. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 227 sur une parallèle 
à l’axe do la vellée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 228 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kämamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamania, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomefwaarts den grenssteen 222, op. 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania g. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223, op. 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 224, op. 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Js gelegen op 450 mi. 
stroomopwaarts den grensstéen 225, op: 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 227. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 226, op eene met de 
as van het dal der Kamamania normale 
lijn. 

Grenssteen 228. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. — Ïs gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts dén grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 231. -— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la K:mamania, 
distante de cot axe de 50 mètres, 


Borne 232. -— Est situéo à 460 mètres 
-en amont de La borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chilie, distante 
-de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 232 sur une paral- 
lèle à l'axe da la vallée de la Chilie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 233 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Chilie. 


Borne 235. -— Est située à 440 mètres 
-en aval de la borne 234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chilie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 236. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de [a Chilie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. -— Est située à 300 mètros 
en aval de la borne 236 sur une paral- 
lèle à l’axo do la vallée da la Kamamania, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 238. 
en aval de la borne 237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé: de la Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Est située à 160 mètres 





} 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Chilie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegon op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Chilie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 233, op eene met de 
as van het dal der Chilie normale lijn. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der Chilie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Chilie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mania evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 239. -— Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Tombua, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 240. —— Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombua, distante 
de cet axe da 100 mètres. 


Borne 241. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 240 «ur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katchika, 
distante de cet axe da 50 imètres. 


Borne 242. -— Est située à 160 mètres 
en amont do la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katchika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243. — Est située à 830 mètres | 


en amont de la borne 242 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katchike, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Tombua 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op. 
eene met de as van het dal der Katshika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘| van deze as gelegen is. 


Borne 244. -— Est située à 100 mètres 
do la borne 243 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshika. 


Borne 245, - — Est située à 710 mètres 
on aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshika, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 246. -— Est située à 380 mèêtres 
en amont de la borne 245 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Katshika d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 244. — Ïs gelgen op 100 m. 
van den grenssteen 243 op eene met de 
as van het dal der Katshika normale lijn. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 380 m. 
stréomopwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 
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Borne 247. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 246 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Katshika d. 1. 


Borne 248. :— Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 247 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshika d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 248 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshika d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 250. — Est située en aval de la 
borne 249, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l'axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée d: la Tombua, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 549 hectares. 


Concession de la Mushinji. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Mushinji commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Mushinji, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone esë limitée par une ligne 
brisée, joignant les borne suivantes : 


— Est situce à l'intersection 
d'une parallèle à l’axe de la Lueta, 


Borne 1. 








Grenssteen 247. = Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 246, op eene met de 
as van het dal der Katshika d. 1 normale 
Ejn. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op. 670 m0. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Katshika 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen stroomat- 
waarts den grenssteen 249, op het 
kruispunt eener met de as der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegon is, 
met eene met de as van het dal der 
Tombua evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
549 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Mushinji. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Mushinji begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Lueta en van de as van het dal 
harer linkertoevlosiüing — de Mushinji — 
en strekt zich uit tct aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal dezer 
laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 


steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta evenwijdig 
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distante de cet axe de 1.000 mètres, 
âvec une parallèle à l'axe de la vallés 
de la Kikanda, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 2. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kïkanda distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakundi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 4. -— Est située à 1.200 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakundi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est situéo à 100 mètres de 


la borne 4 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kamakundi. 


Borne 6. :— Est située à 1.170 mètres 


en aval de la borne 5 sur une parallèle à 


l'axe de la vallée de la Kamakundi, 
‘distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 7. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakundi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kikanda, distante 
‘de cet axe de 50 mêtres. 


‘Borne 8. 


ge lijn, welke op 1.000 m. afstand van 
deze as gelegen is, met eene met de as 
van het dal der Kikanda evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. È 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 w. afstand 
vau deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaalts den grenssteen 2, op 


eene met de as ban het dal der Kamakundi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Ts gelegen op 1.200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eere met de as van het dal der Kama- 
kundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 4, op eene met de 
as van het dal der Kamakundi normale 
lijn. 

Grenssieen 6. — Is gelegen op 1.170 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kundi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — {s gelegen op 320 m. 
den grenssteen 6,. op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kundi evenwijdige lijr, welke op 50 m. 


stroomafwaarts 


afstand vas deze as gelegen is. 


Gienssteen 8. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwasrts den -grenssteen 7, op 
eenemet de as van hét da] der Kikanda 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gleger. is. 
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Borne 9. -— Est située à 570 mêtres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kikanda, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 10. — Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mikanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. :—- Est située à 100 mètres 
de-la borne 10 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mikanda. 


Borne 12. -— Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 11 sur une parallèle 
” à l’axe de la vallée de la Mikanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mikanda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. — Est située à 100 mètres 
de la borne 13 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mikanda G. 1. 


Borne.15. :-- Est située à 910 mêtres 
en aval de la borne 14 sur une parallèl, 
à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante 
de cet 1xe de 50 mêtres. 


Borne 16. -— Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kikanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grensiteen 9. — Ts gelegen op 570 m. 
stroomopwe:rts den gresossteen 8, op 
eëne met de as van het del der Kikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as geleden is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de às van het dal der Mikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 10, op eene met ce 
as van het dal der Mikanda normale 
lijn. 


Grenssteen 12. —- Ts gelegen op 820 m. 
stroorafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Mikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — T3 gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, cp 
eene met de a; van het dal der Mikanda 
G. 1 evenwijdige lijn, welke cp 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Ïs gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het. dal der Mikanda G. 1 normale 
üjn. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Ïs gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 17. :-- Ect située en aval de la 
borne 16 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres avec une parallèle à l’axe 
de la Mushinji, distante de cet axe de 
100 mètres. 


Borne 18. :— Est située à 120 môêtres 
‘en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de le Mushinji, dis- 
tante de cet'axe de 100 mètres. 


\ 


Borne 19. :— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. -— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Mushinji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mushinji D. 7. 


Borne 22. -- Est ‘ituée à 420 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. + - Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Mushinji D. 7, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 24. - - Est 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 


ituée à 200 mètres 


Grenseteen 17. — Is gelegen stroomaf- 
waaits den grenssteen 16 op het kruispunt 
eener met de as der Lueta evenwijdige 
lijn,welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is, met eene met de as der Mushin- 
gi ovenwijdige lijn, welke op 100 meters 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 120 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het da! der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. -— Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het del der Mushinji 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. —— Is gelegon op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 19, op. 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
af-tand van deze a5 gleegen is. 


Grenssteen 21. — Ïs gelegen op 100 ». 
van den grenssteen 20, op eené met de 
as van het del der Mushinji D. 7 normale 
lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 420 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, 6p 
eene met de as van het del der Mushinji 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 180 7m. 
22, op 

eene met de as van het dal der Mushinji 
D..7 
afstand van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen 


evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
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‘ à l’axe de la vallée de la Mushinji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 25. -— Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axx de la vallés de la Mushinji, distant: 
de cet axe ds 100 mètres. 


Borne 26. :— Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


A 


Borne 27. -—- Est située à 340 mètres 
-en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemaji, distante 
-de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. -— [st située à 790 mètres 
-en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
.de cet axe da 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
-de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. --- Est située à 100 mètres 

en amont de la borne 30 sur une parallèle 

_ à l'axe de la valléc ds la Kabitshi, distante 
.-de cet axe de 50 mêtres. 


eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 x. afstand 
van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 30. — Is gelogen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
evenwijdigs lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 





RENE ALT RE OURU Re Ca TANT 


De PENSE MUR BREST ER 





— 257 — 


Borne 32. --- Est située à 230 mètres 
æn amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kabitshi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 33. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 32 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabitshi d. 1. 


Borne 34. :— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitshi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 35. -— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitshi, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 36. — Est située à 100 mètres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabitchi. 


Borne 37. -— Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kabitshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. -— Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. -— Est située à 470 mêtres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l'axe de la valléo de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Kabitshi d. l'normale 
lin. 

Grenssteen 34. — Is gelegen op 200 m. . 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
d. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene net de 
as van het dal der Kabitshi normale lijn. 


Grenssieen 37. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kabitshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 470 m. | 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


17 
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Borne 40. -- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres |. 


de la borne 40 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamaji D. 1. 


Borne 42. -- Est située à 590 mêtres 


en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. -— Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamalji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 100 mètres 
de la borne 43 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji. 

Borne 45. -— Est située à 570 mètres 
en aval de la. borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 46. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamalji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 47. 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


-- Est située à 180 mètres! 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 680 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 39, op 


eene met de as van het dal der Kamaïji 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de 
as van het dal der Kamaji D. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 42. — Ïs gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, .0p 
eene met de as van het dal der Kamaji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
alstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Ïs gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Karÿaïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
as van het dal der Kamaji normale lijn. 

Grenssteen 45. — Ïs gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 200 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstandl 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Js gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





— 259 — 


Boïne 48. -— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. —- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji G.1,- d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 50. — Est située à 150 mètres 
de la borne 49 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji G. 1-d. 1. 


\ 


Borne 51. — Est située à 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


110 mètres 


Borne 52. — Kat située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji G. I. 


x 


Borne 53. — Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. — Est située à 210 mètres 
en äval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaaris den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 50. — I$ gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der Kamaji G. 1-4 1 
normale lijn. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Kamaji G. 1 normale 
lijn. . 


Grenssteen 53. — Ïs gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Ïs gelegen op 210 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grerssteen 55. — Is gelegen op 330 m. 
stroomtfwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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| Borne 56. —- Est située à 350 mètres. 


en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. -— Est située à 500 mètres 
- en aval de la borne 56 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
dé cet axe de 50 mètres. | 


Borne 58. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. — Est située à 100 mètres 
de la borne 58 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji G. 2. 


Borne 60. -— Est située à 250 mètres 
en, aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. -—— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 3, 
distante de cet axe de 50-mêtres. 


Borne. 63. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji G. 3. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de às van het dal der Kamaïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 200 m:. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Kamaji G. 2 normale 
lin. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
G. 2 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn. welke op 50 m. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 7n. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Kamaji G. 3 normale 


bin. 
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Borne 64, —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. -—- Est située à 1.480 mètres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 67. —- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 66 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distanto de cet axe de 100 mètres. 


Borne 68. :— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 67 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


A 


Borne 69. .-- Est située à 300 mètres | 


en amont de la borne 68 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji D.6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 69 sur une normale à l’axe 
‘de là vallée de la Mushinji D. 6. 


Borne 71. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 70 eu une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 6, 
sditante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 64. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
cene met de as van het dal der Kamaji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is: 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwnarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 66. — Îs gelegen op 1.480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 360 m. 
stroom opwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. 





Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, ‘op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 70. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 69, op eene met de 
as van het dal der Mushinji D.6 nermale 
lijn. 

Grenssteen 71. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 6 evenvwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand Van deze as gelogen is. 











Ds 
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_Borne 72.°-—- Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 71 sur une paral- 
lle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


4 


Borne 73. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 72 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


\ 


Borne 74. — Ent située à 280 mètres 
en amont d: la borne 73 sur une paral- 
lele à l'axe do la vallée de la Mushinji, 
distante de cot axe de 100 mètres. 


Borne 75. :— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 74 sur une paral- 
ièle à l'axe. de la vallée de la Kaoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 76. :-- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 75 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaoto D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne T7. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 76 sur une normale à l’axe de 


la vallée de la Kaoto D. 1. 


Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 77 sur une paral- 
lèle à l'axe de l& vallée de la Kaoto D.1, 
| distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 78. --- 


_ Borne 79. — Est située à 440 mètres 
‘ en amont de la borne 78 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ja Kaoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den greussteen 71, op 
oene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 560 m 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
oene met de as van het dal der Mushirji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 74. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. stand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kaoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, 0p 
eene met de as van het dal der Kaoto D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gclegen op 100 m. 
van den grenssteen 76, op eene met de 
as van het dal der Kaoto D. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 78. — Is gelogen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Kaoto D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 440 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Kaoto 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 














‘x 


Borne 80. —- Est située à 100 mètres 


Grenssteen 80 — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 79 sur une normale à l’axe| van den grenssteen 79, op eene met de 


de la vallée de la Kaoto. 


x 


Borne 81. -- Est située à 430 mètres 
en, aval de la borne 80 sur une paral- 
lèle à J’axe de la vallée de la Kaoto, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 82. — Est située à 310 mètres 
on aval de la borne 81 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. --- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 82 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de ct axe de 100 mètres. 


Borne 84. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 83 sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallée dé la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 85. --- Est située à 730 mètres 
-en amont de la borne 84 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kakoma, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 85 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakoma D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87. -— Ent située à 690 mètres 
en amont de la borne 86 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Kakoma D. 1, 
«istante de cet axe de 50 mètres. 


as van het dal der Kaoto normale lij. 


Gren-steen 81 — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Kaoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. atstand 
van deze as geleger is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Kacto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelogen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 85. — Ïs gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 88. — Est située à 280 mètres 
de la borne 87 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakoma D. 1. 


Borne 89. — Est située à 250 mètres 
en aval de la boine 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoma D.1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. —. Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kekoma D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 91. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoma D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. —- Est située à 1.120 mètres 
en amont de la borne 91 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de lz Kakoma, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakomea. 


Borne 94. — Est située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 93 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakoma, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 95. :— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 94 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakoma, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 88. — Is gelegen op 280 m, 
van den grenssteen 87, op eene met de 
as van het dal der Kakoma D. 1 normale 


lin. ; 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 250 m. 


eene met de as van het dal der Kakoma 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 90. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het del der Kakoma 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 1.120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal derKakoma normale lijn. 


Grenssteen 94. — Ïs gelegen op 1.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 760 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Kakoma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aïfstanc 
van deze as gelegen is. 


eene met de as van het del der Kakoma. 


stroomafwaarts den grenssteen 88, op. 





Borne 96. —- Est située à 1.160 mètres 
en amont de la borne 95 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 97. — Est située à 240 mèbres 
en amont de la borne 96 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 98. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 97 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 98 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. --- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 99 sur unc parel- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji D.3, 
distante de cet axe. de 50 mètres. 


Borne 101. :— Est située à 100 mètres 
de la bone 100 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Kashinji D. 3. 


Borne 102. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 101 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Kashinji D.3, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. -— Est située à 210 mètres 
on aval de la borne 102 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallés de la Kashinji D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 96.— Is gelegen op 1.160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Mushingi 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 240 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Mushingi 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kas- 
hù.ji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 99. — Is gelegen op 270 7n. 
van den grenssteen 98, op eene met de 
as van het dal der Kashinji D. 3 normale: 
lijn. 


Grenssteen 100. —- Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
D. 3 évenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 100, op eene mot de 
as van het dal der Kashinji D. 3 normele 
lijn. 

Grenssteen 102. — [s gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 210 mx. 
stroomefwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dai der Kashinji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 104. — Est située à 1.370 mètres 
-en amont de la borne 103 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. — Est située à 540 mêtres 
en amont de la borne 104 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamasaniji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. —- Est située à 950 mètres 
‘en amont de la borne 105 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallés de la Kamasanji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 100 mètres 
de la borne 106 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamasanji. 


Borne 108. —- Est située à 920 mètres 
en aval de la bocne 107 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamasaxji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. :— Est située à 510 mètres 
-en aval de la borne 108 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kämansanji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110, -—- Est située à 310 mètres 
-en amont de la borne 109 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. -—- Est située à 720 mètres 
-en amont de la borne 110 sur une paral- 
lële à l'axe de la vallée de la Isanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 104.— Is gelegen op 1.370 m 
stroomopwaaïts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 106, op eene met de 
as van het dal der Kamasanji normale 
lijn. 

Grenssteen 108. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanji evenwijdige lijn, welke op 50 m:. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanji ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





= D0T 


Borne 112. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 111 sur une paral- 
lèle à l'axe de là vallée de la Isanga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. — Est située à 210 mètres 
de la borne 112 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Isange D. 2. 


Borne 114, -— Est située à 170 mètres 
‘en aval de la borne 113 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Isanga D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 114 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanga D.2, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


‘Borne 116. —- Est située à 210 mètres 
en amont de Ja borne 115 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Isanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117, — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 116 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ja Isanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 117 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanga D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


=" Borne 119. .—- Esb située à 170 mètres 
de la borne 118 sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Isanga D. L. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111,. op 
eene met de as van het dal der Isange 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 112, op eene met de. 
as van het dal der Isanga D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. —- Ts gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — [s gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
D. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 118, op eene met de 
as van het dal der Isanga D. 1 normale 
lijn. 
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Borne 120. —- Est située à 100 mètres! 


dé la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isanga. 


Borne 121. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 120 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanga, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 122. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 121 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Isanga G.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 123. — Est située à 590 mètres 
en emont de la borne 122 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Isanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 123 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isanga G. 1. 


Borne 125. -— Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 124 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Isanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. --- Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 125 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanga G.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 127. -— Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 120. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Isanga normale lijn: 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op. 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 122. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 123. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Isanga G. 1 normale 
ijn.. 


Grenssteen 125. — Ïs gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127.— Is gelegen op 1.000. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


RARE nee 
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Borne 128. -— Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 127 sur une paral- 
Lle à l'axe de la vallée de la Isanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. — Ent située à 910 mètres 
en amont de la borne 128 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Isanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 129. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 130. -—- Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 129 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. --- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 130 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Karhinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. — Est située à 1.120 mètres 
on amont de la borne 131 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. — Est située à 100 mètres 
de la borne 132 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinji. 


Borne 134. :— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 133 sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallèe de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. -— Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 134 sur une paral- 
lèle à l’ax » de la vallée de la Kashinji G.I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 131. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op. 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 132.— Is gelegen op 1.120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 132, op eene met de 
as van het dal der Kashinji normale lijn. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afsianc van deze as gelegen is. é 
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Borne 136. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 135 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinji G. 1. 


Borne 137. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 136 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 137 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 138 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 139 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la bo:ne 140 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. — Est située à 670 mêtres 
en amont de la borne 141 suc une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 142 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinji G. 2. 


van den grenssteen 135, op eene met de 


{as van het dal der Kashinji G. 1 normale 


Hijn. ; 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. 


Grenssleen 138. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 137, op» 
eene met de as van heat dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, Gp 
eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 2 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 650 m. 


Grenssteen 142. -— Is gelegen op 670 m. 
stroomcepwaarbs den grenssteen 14l, op 
eene met de as van het dal der Kashinji. 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 100 ui. 
van den grenssteen 142, op eene met de 
as van het dal der Kashinji G.1 normale 
lijn. 





- or 


Borne 144. :—- Est sibuée à 680 mètres 


Grenssieen 144. — Is gelegen op 680 m. 


en aval de la borne 143 sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G.2; | eene met de as van het dal der Kashinji 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. --- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 144 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 146. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 145 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée ds la Kashiuji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. -- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 146 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 148, :— Est située à 100 mètres 
de la borne 147 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kashinji G. 8. 


Borne 149. :—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 148 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. :—- Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 149 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 151. -—- Est située à 160 mètres, 

en aval de la borne 150 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, ‘op. 
eene met de as van hot dal der Kashinji 
G. 2 evenwijdige .Jijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 147, op eene met de 
as van het dal der Kashinji G.3 normale 
lijn. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grensstéen 148, op 
eene n'et de as van het del der Ka: hinji 
G. 3 ever wijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, 6p 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 56 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand, 
van deze as gelegen is. 
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- Borne 152. -— Est située à 220 mètres 
«en aval de la borne 151 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. -—- Est situéo à 680 môêtres 
. en amont de la borne 152 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji G.4, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 154, :-— Est située à 100 mètres 
de la borne 153 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinji G. 4. 


Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 154 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji G. 4. 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 155. 


Borne 156. :— Kst située à 1.640 mètres 
-en aval de la borne 155 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


… Borne 157. -— Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 156 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kashinji, | 


distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 158. -—- Kist située à 490 môtres 
-en amont de la borne 157 sur une paral- 
lèle.à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 159. -— Eet située à 660 mètres 


en amont de la borne 158 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
cene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
-eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 153, op eene met de . 


Las van het dal dér Kashinji G.4 normale 


lin. 

Grenssteen 155. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
‘eene met de as van het dal der Kashinji 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156.—T{s gelegen op 1.640 m. 
istroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eone met de as van het dal der Kashinji 
jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze.as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelogen op 900 m. 
|stroomopwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grénssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kashinji 
Mushinji evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 160. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 159 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 161. -— Est située à 1.040 mètres 
en amont de la borne 160 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Katoya, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 162. -— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 161 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Katoya, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 162 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Katoya. 


Borne 164. --— Est sibuée à 620 mètres 
en aval de la borne 163 sur ‘une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katcya, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 165. -— Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 164 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katoya, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 166. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 165 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 167, -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 166 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de Ja Mushinji, 
“distante de cet axe de 75 mètros. 





Grenssteen 160. — Is gelegen op 220 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 159, op 


eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Katoya 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Katoya 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 163. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 162, op eene met de 
as van het dal der Katoya normale lijn. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 163, op 
cene met de as van het dal der Katoya 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen-is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 164, op 
eene met de as van hot dal der Katoya 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 168. — Est située à 690 mêtros 
en amont de la borne 167 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 169. —- Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 168 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la Tshitamba 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 170. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 169 sur une normale à l'axe 
de l& vallée de la Tshitamba D. 2. 


Borne 171. -—- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 170 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitemba 
D. 2, distante de cet #xe de 50 mètres. 


Borne 172. -— Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 171 sur une peral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. — Est située à 270 mètres 
en amont de le borne 172 sur une parel- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshitamba 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. — Est située à 100 mètres 
de la borne 174 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshitemba D. 1. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 169, op eene met de 
as van het dal der Tshitamba D.2 normale 
lijn. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der Tehitamba 
D.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba. 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenesteen 175. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 174, op eene met de 
as van het dal der Tshitamba D.1 normale 
lijn. 


Borne 176. —- Est située à 100 mètres 
“en aval de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 177. --- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitamba D.1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 178. -— Kst située à 100 mètres 
de la borne 177 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitamba D. I-g. 1. 


Borne 179. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitamba D. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. — Est située à 260 mètres 
‘en aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Tshitamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. --- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 180 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182.+-—- Est située à 100 mètres 
de la -borne 181 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitamba. 


Borne 183. --- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 182 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175, op . 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze ae gelegen is. | 


Grenssteen 178. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 177 op eene met de 
as van het dal der Tihitamba D. 1-g. 1 
normale lijn. Le 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 179, op 
eere met de as van het dal der Tshitamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 w. 
at'tand van deze as gelepen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 181, op eene met de 
as van het dal der Tshitamba normale 
lijn. 

Grenssteen 183. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 184. — Est située à 
-en aval de la borne 183 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitamba, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. 
en aval de la borne 184 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 186. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 185 sur une paral- 
lèle à 
distante de cet axe de 50 môêtres. 


l'axe’ de la vallée de la Mushinji, 


Borne 187. — Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 186 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. -—- Est située à 930 môtres 
en amont de la borne 187 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 188 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji D. 5. 


Borne 190. : — Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 191, -— Est située à 360 mètres 
“en amont de la borne 190 sur une paral- 
Jèle. à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
‘distante de cet axe de 50 mêtres. 


910 mêtres 


— Est située à 820 mètres 


- Grenssteen 184. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Tshitamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, oy 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 188, op eene met de 
as van het dal der Mushinji D. 5 normale 
lijn. 

Grenssteen 190. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191.— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 192, — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 191 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 193. -— Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 194 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji D. 4. 


Borne 196. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. --- Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 196 eur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. :—— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 197 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199, .-- Est située à 350 mêtres 
en amont de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 192. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
cene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelogen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 194, op eene met de 
as van het dal der Mushinji D. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 196. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 195, op 
vene met de as van het dal der Mushinji 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen ïs. 


Grensstsen 197. — Is gelegen op 900 m. 
stroom afwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene et de as van het dal der Mushinÿji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 200. --- Est située à 100 mètres|  Grenssteen 200. — Is gelegen op 100 m. 


-de la borne 199 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji D. 3. 


Borne 201. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 200 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 201 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 203. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. — Est située à 100 mètres 
de la borne 203 sur une normale à l’axe 
de là vallée de la Mushinji D. 2. 


Borne 205. : -- Est située à 180 mèêtres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji D. 2, 
distänte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. __ Est située à 420 mètres 
. en amont de la borne 205 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 207. - -- Est située à 50 mèêtres 
en amont de la borne 206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 199, op eene met de 
as van het dal der Mushinji D.3 normale 
lijn. ; | 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 203, op eene met de 
as van het dal der Mushinji D.2 normale 
lijn. 

Grenssteen 205. — Is gelegen op 180 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 420 m 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 ‘mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 208. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 207 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji D. 1. 


Borne 209. -— Est située à 40 mêtros 
en aval de la borne 208 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji D. 1, 
distante do cot axe de 50 mêtres. 


Borne 210. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 209 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distente de cot axe de 50 mètres. 


Borne 211. — Est située à 100 mètres 
de la borne 210 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji. 


Borne 212. -— Est située à 1.780 mètres 
en aval de la borne 211 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante-de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. -— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 212 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. -— Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 213 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 215. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpembe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 208. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 207, op eene met de 


Las van het dal der Mushinji D.1 normale 


lijn. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 208. op 
eene met de as van het dal Cer Mushinji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen up 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 210, op eene met de 
as van het dal der Mushinji normale 
lijn. 


Grenssteen 212.— Is gelegen op 1.780 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 211, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


% 
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Borne 216. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 215 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la vallée de lz Mpembe D. 1. 


Borne. 217. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 216 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 218. -— Est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 217 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 219, — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 218 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. —- Est située à 100 mètres 
de 12 borne 219 sur une normale à l’axe 
. e la vallée de la Mpembe. 


Borne 221. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 220 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mhembe, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 222. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 221 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 223, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpembe D. 1. 


Borne 224. - — Est située à 120 mètres 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 215, op eene met de 
as van het del der Mpembe D. 1 normale 
tijn. | 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 218.— Ts gelegen op 1.100 7m. 

stroomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 220. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 219, op eene met «e 
as van het dal der Mpembe normale lijn. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den greñssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 nt 
van den grenssteen 222, op eene met de 
as van het dal der Mpembe D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 120 m. 
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en aval de la borne 223 sur'une parellèle 
à l’axe de la vallée de la Mpembe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 225. — Est située à 1.250 mètres 
en aval de la borne 224 sur une parel- 
lèle à l'axe de là vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 225 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 297. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 226 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 228, op: 
eene met de as van het dal der Mpembe: 


) D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225.— Is gelegen op 1.250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstano 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — 1s gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Mpembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 226, op 
èene met de as van het del der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


.|van deze as gelegen is. 


Borne 228. —- Est située à 1.050 mètres 
en aval de la borne 227 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. - 


Porne 229. --— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 228 sur une paral- 
lèle à l'axe de le vallée de la Mushinji, 

distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 230. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 229 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 231. —- Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 230 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaemuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 228.— ]s gelegen op 1.050 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op . 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Îs gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as geleger is. | 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 229, cp 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 230, 6p 
eene met de a$ van het del der Kamuanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 tm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 232. -— Est située à 300 mêtros 
en amont de la borne 231 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kamuenza, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. -— Est située à 440 mètres 
‘en amont de la borne 232 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. — Est située à 100 mètres 
de la borne 233 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemuanza. 


Borne 235. 
én aval de la borne 234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuanza D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.— Est située à 350 mètres 


Borne 236. -- Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 235 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuenza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. :— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 236 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 238. —. Est située à 100 mètres 
de la borne 237 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamuanza. 


Borne 239. -—. st située à 300 mètres 
-en aval de la borne 238 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 231, op 
cene met de as van het dal der Kamuanza 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Is gelegen op 100 w. 
van den grenssteen 233, op eene met de 
as van het dal der Kamuanza normale 
lijn. | 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
D. L evenwijdige Jijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza ‘ 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Ts gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
evenwijdige Lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteon 237, op eene met de 
as van het dal der Kamuanza normale 
lijn. 

Grenssteen 239. —- Is gelegen op 300 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 240. -— Est située à 830 mètres | 


en aval: de la borne,239 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 240 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242, — Est située à 1.110 mêtres 
en amont de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuanza G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243. — Est située à 100 mètres 
de la borne 242 sur une normale à l'axe 
do la vallée de la Kamuanza G. 1. 


Borne 244. — Est située à 1.460 mètres 
en aval de la borne 243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuanza G.I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 245. -— Est située à 490 mètres | 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
-eene met de as van het dal der Kamuanza 


en aval de la borne 244 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. — Est située à 220 mètres 
on aval de la borne 245 sur une- paral- 
lèle à axe de la vallée de la Kamuanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 247. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 246 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 





Grenssteen 240. — Is gelegen op 830 m. 


Istroomafwaarts den grenssteen 239, op 
‘eene met de as van het dal der Kamuanza 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. — Ïs gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


|. Grenssteen 242.— Is gelegen op 1.110 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 242, op eene met de 
as van het dal der Kamuanza G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 244.— Is gelegen op 1.460 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 243, op 


eene met de as van het dal der Kamuanza 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 245. — Is gelegen op 490 m. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelogen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Kamuanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. — Ts gelegen op 290 m 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 248. —- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 247 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Mushiniji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 249. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 248 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de.cet axe de 75 mètres. 


Borne 250. — Est située à 270 mètres |. 


en amont de la borne 249 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 251. --- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalatu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 252. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 251 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l4 Kambalatu D. 1. 


Borne 253. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 252 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalatu D.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 254. --- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 253 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 254 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 249. — Ts gelegen op 300 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van hét dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 251. — Is gelegen op 160 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 251, op eene met'dé 
as van het dal der Kambalatu D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 253. — Ts gelegen op 140 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 254. — Is gelegen op 490 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 256. -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 255 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambalatr , 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 256 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambalatu. 


Borne 258. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 257 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 259. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 258 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 259 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 261. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 260 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Kambalatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 262. —- Est située à 230 mètres 
on aval de la borne 261 sur une paral- 
lèle à l’axe de la Mushinji, distante de 
cet axo de 75 mètres. 


Borne 263. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 262 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji 
distante de cet axe de 75 mètres, 


Grenssteen 256. — Ts gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 256, op eene met de 
as van het dal der Kambalatu normale 
lijn. 

Grenssteen 258. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 


- levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
{van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 258, op 
eene mot de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Kambalatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a gelegen is. 


Grenssteen 262. — Ts gelegen op 230 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as geiegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 264. --- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 263 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kansan- 
gamine, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 265. -—. Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 264 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansangamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 266. :— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 265 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansangamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 266 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansangemina. 


Borne 268. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 267 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Kansangamine, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 269. --- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 268 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansengamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 270. -—- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 269 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansangamina, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 271. -—- Est située à 1.200 mêtres 


en aval de la borne 270 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 264, — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Kansan- 
ge«mina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
uftand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen ‘264, op | 
eene met de as van het dal der Kansan- 
gamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op 
ëene met de as van het dal der Kansan- 
gamine evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 266, op eene met de 
as van het dal der Kansangamina normale 
lijn. 


Grenssteen 268. — Ts gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Kansan- 
gamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269, —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 268, 6p 
eene met de as van het dal der Kansan- 
gamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270, — Is gelegen op 570 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der Kansan- 
gamina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271.— Is gelegen op 1.200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de às van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 272. -— Est située à 490 mètres 
on aval de la borne 271 sur une peral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der Müshinji 
evenwijdige lijn. welke op 100 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 
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Borne 273. -—- Est située à 60 mètres 
en amons de la borne 272 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Mushinji G. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 274, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 273 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Mushinji G. LE 


Borne 275. -— Est située à 100 mètres 
en aval de le borne 274 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji G1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 276. —— Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 275 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cct axe de 100 mètres. 


Borne 277. 
en amont de la borne 276 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


-— Est située à 110 mètres 


Borne 278. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 277 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabela, ent 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 279. 
en amont de la borne 278 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distente de cet axe de 75 mètres. 


— Est située à 870 mètres 


Grenssieen 273. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het de] der Mushinji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 273, op eene met de 
es van het dal der Mushinji G.1 normale 
lijn. 

Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de 2s van het dal der Mushinji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 276.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwearts den grenssteen 276, op 
eene met de as van het dal der Mabala 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het del der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand. 
van deze 2s gelegen is 


Grenssteen 279. — Ïs gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de &s van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 280. -— Est située à 180 mêtres 
-en amont de la borne 279 sur une paral- 


_ lèle à l'axe de la vallée de la Kabikengi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 281. —- Est située à 800 mètres 
-en amont de la borne 280 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabikengi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 282. -- Est située à 410 mètres 
on amont de la borne 281 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kabikengi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 283. :—— Est situéo à 100 mètros 
-de la borne 282 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Kabikengi. 


Borne 284. :-- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 283 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la K: bikengi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 285. --- Est située à 770 mètres 
en aval de la borns 284 sur une paral- 
lèle à l’axo do la vallée de la Kabikengi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 286. --— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 285 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabikengi, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


. Borne 287. -— Est située à 150 mètres 
on amont de la borne 286 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala, distante 
-de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts don grenssteen, 279, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke. op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 281. — Is gelegen op 800 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 410 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 282, op eene met de as 
van het dal der Kabikengi normale lijn. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 285. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 286. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der Kabikengi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. — [s gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstaud 
van deze as gelegen is. 
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Borne 288. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 287 suc une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe ds 75 mètres. 


Borne 289. — Est située à 400 mêtres 
en amont de la borns 288 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 290, — Est située à 100 mètres 
de la borne 289 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala D. 2. 


Borne 291. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 290 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabala D. 2, 
distante de cet axe de 59 mêtres. 


Borne 292. -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 291 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 293. -— Est située à 1.250 mètres 
en amont de la borne 292 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 294. --— Fist située à 660 mètres 
en amont de la borne 293 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gueshi, 
distante de cot axe de 30 mètres. 


Borne 295. -—- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 294 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 289, op eene met de 
as van het dal der Mabala D. 2 normale 
äjn. 

Grenssteen 291. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op 
cene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293.— Is gelegen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Gueshi 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
vän deze as gelegen is. 


Grenssteen 294. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Gueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 295. — Is gelegen op 680 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Gueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 296. — Est située à 100 mètres]  Grenssieen 296. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 295 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gueshi. 


Borne 297. -—— Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 296 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298. --- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 297 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. —- Est située à 1.150 mètres 
en aval de la borne 298 sur uno parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gueshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300. -— Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 299, ur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 301. -— Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 300 sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 302. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 301 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 303. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 302 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala D. 5. 


van den grenssteen 295, op eene met de 
as van het dal der Gueshi normale lijn. 


Grenssieen 297. — Ïs gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Gueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Gueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299.— Js gelegen op 1.150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het del der Gueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 299, op 
eone met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 302. — Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 301, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 302, op eene met de 
as van het dal der Mabala D. 5 normale 
lijn. 
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Borne 304. —- Est vituée à 190 mètres 


en aval de la borne 303 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 305. -- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 304 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 306. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 305 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 307. — Est située à 270 mètres 
en amont de l2 borne 306 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala D. 4, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 308. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 307 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala D. 4. 


Borne 309. ---- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 308 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 310. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 309 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 311. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 310 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 5 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 305. — Is gelegen op 430 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 304, op 
eene mêt de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der Mabaia 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 307, op eene met de 
as van het dal der Mabala D. 4 normale 
Bjn. 

Grenssteen 309. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 4 evenwijdige lijn, -welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 310. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 810, cp 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 
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Borne 312. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 311 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala D. 3. 


Borne 313. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 312 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabala D. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 314. -— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 313 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 315. — Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 314 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 316. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 315 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Kamukona, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 317. —- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 316 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukena 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 318. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 317 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukena D.2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 319. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 318 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Kamukena D.:.2, 
distonte de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 311, op eene met dé 
as van het dal der Mabala D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 313. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 313, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 314, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 316. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 317, op eene met de 
as van het dal der Kamukena D. 2 
normale lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 320. —- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 319 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 321. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 320 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukena D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 322. — Est située à 100 mètres 
de la borne 321 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukena D. 1. 


Borne 323. —- Est située à S0 mètres 
en amont de la borne 322 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukens, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 323 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukena. 


Borne 325. --- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 324 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 326. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 325 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukena, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 327. -— Est située à 520 mêtres 
en amont de la borne 326 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 320. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 321, op eene met de 
as van het dal der Kamukena D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 323, op eene met de 
as van het dal der Kamukena normale 
lijn, 

Grenssteen 325. — Is gelegen op 700 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Kamukena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 328. -— Est située à 990 mètres 
en amont de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 329. — Est située à 100 môtres 
de la bosne 328 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala D. 1. 


Borne 330. — Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 329 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. :— Est située à 1.180 mètres 
en amont de la borne 330 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. -— Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 331 sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 333. — Est située à 100 mètres 
de la borne 332 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mabala. 


Borne 334. :— Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 333 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 335, — Ist située à 860 môtres 
on aval de la borne 334 sur uno paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mabala, 
distante do cet axe de 50 mètres. 
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Grensoteen 328. — Is gelegen op 990 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 327, op 


eene met de as van het dal der Mabala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 329. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 328, op eene met de 
as van het dal der Mabala D. 1 normale 
lijn.…. 


Grenssteen 330.— ]s gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts Cen grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand vau deze as gelegen is. 


Grenssteen 331.— Is gelegen op 1.180 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 330, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 332, op eene met de 
as van heï dal der Mabala normale lijn. 


Grenssteen 334. —- Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — Îs gelegon op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








— 295 — 


Borne 336. -— Est située à 170 mèêtres 
en amont de la borne 335 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 337. — Est située à 100 mètres 
de la borne 336 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabala G. 1. 


Borne 338. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 337 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala G.I, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 339. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 338 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 340. --— Est située à 350 mètres 
æn aval de la borne 339 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 341. :— Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 340 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 342. -— Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 341 sur une paral- 
lèle à l'axe d: la vallée de la Kasungu 1- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Mabala G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegenñ is. 


Grenssteen 337. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 336, op eene met de 
a van het dal der Mabala G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 æ. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssréen 339. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 338, op 
eene met de as vaa het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5459, cp 
eene met de:as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. -— Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 341, op 
cene met de as van het dal der Kasungu 
L-.D 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 343. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 342 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasungu 1-D. 1. 


Grenssieen 343. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 342, op eene met de 
as van het dal der Kasungu 1-D.1 normale 
lijn. 
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Borne 344. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasungu 1-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 345. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 344 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasungu 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 346. -— Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 345 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 347, —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 346 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 348. — Est située à 100 mètres 
de la borne 347 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitalata D. 1. 


Borne 349. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 348 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 350. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 349 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 351, -— Fist située à 660 mètres 
en amont de la borne 350 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 344. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 1- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 344, op 
eene met de as van het da! der Kasungu 1 
evenwijdige l'in, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 540 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 347, op eene met de 
as van het dal der Tshitalata D.1 normals 
lijn. 


Grenssteen 349. —- Ts gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger is. 


Grenssteen 350. — Ïs gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 351. — ]s gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 350, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 
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Borne 352. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 351 sur une paral- 


lèle à l’axe do la vallée de la Tshitalata, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 353. — Est située à 280 mètres 
on amont de la borne 352 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354, .- Est située à 100 mètres 
de la borne 353 sur une normale à 


de la vallée de la Tshitalata. 


l'axe 


Borne 355, — Est située à 
en aval de la borne 354 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 356. —- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 355 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata G.1, 
distante de cèt axe de 50 mètres. 


Borne. 357. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 356 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tahitalata G. 1. 


Borne 358. -— Est située à 130 mètres 
on aval de la borne 357 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata G. 1, 


‘ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 359, -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 358 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


210 mètres | 


Grenseteen 352. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 351, cp 
eene met de as van het dsl der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. RÉ 
van deze as geleger. is. 


Grenssieen 353. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 353, op eene met de 
as van het dal der Tshitalata normale 
lijn. 


Grenssteen 355. —- Ïs gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 354, op 
eene mot de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 356, op eene met de 
as van het dal der Tshitalata G.1 normale 
lijn. 

Grenssteen 358. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 357, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 359. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 358, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 360. -- Est située à 320 mètres 


on.aval de la borne 359 sur une. parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
dietante de cet ax: de 50 mètres. 


Borne 361. — Est située à 900 mètros 


ev amont de la borne 360 ‘ur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kabamputi, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 362. :-- Est situéc à 100 mètres 
de la borne 361 sur une normale à l’axe 
d: la vallée d: la Kabamputi. 


Borne 363, :-— Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 362 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabamputi, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


“Borne 364. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borno 363 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 364 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Lujiba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 366. - -- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 365 sur une”paral- 
lèle à Paxo de la vallée de la Lujiba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 367. :-- Est situéo à 100 mètres 
de la borne 366 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Lujiba. 


Grenssteen 360. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 359, op 
eene met de as van het dal der Tshilatala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Kabam puti 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 361, op eene met de 
as van het dal der Kabamputi normale 
lijn. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 362, op 
eene met de as van het dal der Kabamputi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 364. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
eene met de as van het dal der Fshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 365. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der Lujiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 366. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van het dal der Lujiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 366, op eene met de 
as van het dal der Lujiba normale lijn. 
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_ Borne 368. --- Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 367 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Lujiba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 369. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 368 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lujiba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 370. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 369 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitalata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 371. -- Est située à 1.060 mêtres 
en amont de la borne 370 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasangu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 372. -— Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 371 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 373. — Eat située à 100 mètres 
de la borne 372 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasungu 1. 


Borne 374. - — Est située à 1.030 mêtres. 


en aval de la borne 373 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 375. — Est située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 374 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasungu 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 368. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 


Leene met de as van het dal der Lujiba 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 369. — Ïs gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der Lujiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Tshitalata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371.— Is gelegen op 1.060 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 370, 6p 
eene met de as van het dal der Kasungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372.—- Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 372, op eene met de 
as van het dal der Kasungu 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 374.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 373, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 375.— Is gelegen op 1.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Kasungu L' 


-evonwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 376. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 375 sur une parallèle 
à lPaxe de la vallée de la Karungu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 377. :— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 376 sur une parallèle 
à. lPaxe de la vallée de la Kasungu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 378. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 377 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mabala 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 379. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 378 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasungu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 380. -— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 379 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 381. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 380 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasungu 2, 


Borne 382. -— Est située à 640 mètres 
en aval da la borne 381 sur une parol- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasungu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 383. —- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 382 sur une paral- 
lèle à l’axe de la Kasungu 2, distante do 
cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 376. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 378. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 377, op 
eone met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 379. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as van het dal der Kasungu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 380, op eene met de 
as van het dal der Kasungu 2 norma'e 
lijn. 

Grenssteen 382. — Is gelegen op 640 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 381,'06p 
eene met de as van het dal der Kasungu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. — [Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 382, op 


eene met de as van het dal der Kasungu 2 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





— 301 — 


Borne 384. — Est située à 940 mètres | 


er aval de la borne 383 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 385. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 384 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 386, :— Est située à 760 mètres 
en amont de la bone 385 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 387. -—— st située à 100 mètres 
en amont de la borne 386 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 388. - — Est située à 210 mètres 
de la borne 387 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamama D. 2. 


Borne 389. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 388 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 390, --- 
en amont de la boine 389 sur une paral- 


Est située à 230 mètres 


jèle à l'axe d: la vallée de la Kamama D.1, 
distanté de cet axe de 50 mètres. 


Borne 391. Est située à 280 mètres 
de la borne 390 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamama. 


Grenssteen 384. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 383, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 385. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 384, op 
eene met de as van het dal der Kamima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 386. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 387. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 388. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 387, op eene met de 
as van het dal der Kamama D.2 normale 
lijn. 

Grenssteen 389. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 390. — Ts gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 391. — Is gelegen op 280 m, 
van den grenssteen 390, op eene met de 
as van het dal der Kamama normale 
lijn. 








: Borne 392. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 391 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 393. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 392 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 394, :— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 393 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 395. --- Est située à 250 mètres. 


en aval de la borne 394 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 396. —- Est située à 1.090 mètres 
en amont de la borne 395 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalumu, 
distante de cet axe de 50 mètres 
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Grenssteen 392. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 393. — Is gelegen op 780 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der Kamama. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 394. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der Kamama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 395. — Is gelegen op 250 m. 
stroomaïtwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 396.— Ts gelegen op 1.090 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Kalumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘van deze as gelegen is. 


Borne 397 — Est située à 580 mètres 
en xmont de la borne 396 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Kalumu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 398 --- Est située à 100 mètres 
de la borne 397 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalumu. 


Borne 399. -— Est située à 570 mêtres 
en aval de la borne 398 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée da la Kalumu, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Grenssieen 397. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der Kalumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 397, op eene met de 
as van het dal der Kalumu normale lijn. 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der Kalumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 400. — Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 399 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalumu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 401. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 400 sur une paral- 
‘lèle à l’axe de Ja vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 402. -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 401 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Titaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 403. :— Est située à 390 mètres | 


en amont do la borne 402 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Titaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 404, -— Est située à 100 mêtres 


de la borne 403 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Titaka, 


Borne 405, — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 404 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Titaka, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 406. :-— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 405 sur une paral- 
lèle à l'axe de Ja vallée de la Titaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 407. -— Est située à 360 mètres 


en aval de la borne 406 sur une parel 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cot axe de 75 mètres. 


Grenssteen 400.— Is gelegen op 1.170 m. . 
sitroomafwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der Kalumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 401. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 402. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eene met de as van het dal der Titaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 402, op 
eene met de as van het dal der Titaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenseteen 404. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 403, op eene met de 
as van het dal der Titaka normale lijn. 


Grenssteen 405. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Titaka 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 406. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 405, op 
esne met de as van het dal der Titaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 406, op 
eene met de as van het del der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 408. — Est située à 1.120 niètres 
-en aval de la borne 407 sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 409. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 408 sur une paral- 
lèlo à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 môtres. 


Borne 410. — Est située à 740 mètres: 


en aval de la borne 409 sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 411. --- Est située à 380 mètres 
on aval de la borne 410 sur une paral- 
lèle à l’axe d> la vallée de la Mabala, 
distanto de cet axe de 75 mètres. 


Borne 412. —- Est située à 1.300 mètres 
en amont de la borne 411 sur une paral- 
lèlo à l’axe de la vailée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 418. -- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 412 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée do la Kamukenge, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 414. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 413 sur uno paral- 
lëlo à l’axe do la vallée de la Kamukenge, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 415. — Est située à 100 mètres 
de la borne 414 sur une normale à l'axe 
de le vallée de la Kamukenge. 


Grenssteen 408.— Is gelegen op 1.120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 407, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 756 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 409. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 408, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. —- Is gelogen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 409, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 410, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 412.— Is gelegen op 1.300 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 411, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 413. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — ]s gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 413, op 
eene met de as van het dal Aer Kamu- 
kenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 415. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 414, op eene met de 
as van het dal der Kamukenge normale 
lin. 
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Borne 416. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 415 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukenge, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 417. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 416 sur uns paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukengo, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 418. —- Est située à 890 mètres 
en amont do la borne 417 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


. Borne 419. — Est située à 480 mètres, 
en amont de la borne 418 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 420. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 419 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 421. — Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 420 sur une paral- 
lèle à l'axe de Ja vallée de la Kabimbi, 
- distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 422. — Est située à 100 mètres 
de la borne 421 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabimbi. 


Borne 423. -— Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 422 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallées de la Kabimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grensstéen 415, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kenge evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 418. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 419. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenvwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 420. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Kabimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 421. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der Kabimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 422. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 421, op eene met de 
as van het dal der Kabimbi normale 
lijn. 

Grenssteen 423. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Kabimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 424. —- Est située à 630 mètres 
en aval do la borne 423 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kabimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 

























Grenssteen 424. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 423, op 
eene met de as van het dal der Kabimbi 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 

Borne 425. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 424 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shindoniji, 
distante de cet axe de 50 mètros. 


Grenssteen 425. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwearts den grenssteen 424, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 426. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 425 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kama 
bongo, distente de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van hot dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.’ 

Borne 427. — Est située à 580 mètres |. 
en amont de la borne 426 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 

e 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 426, 07» 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op» 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 428. -—- Est située à 100 mèêtres 


de la borne 427 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabongo D. 2. 


Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 427, cp eeñe met de 
as van het dal der Kamabongo D. ? 
normale lijn. | 


Borne 429, — Fist située à 510 mètres 
en aval de la borne 428 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabongo 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 429. — Is gelegen op 510 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ï. 


Borne 430. — Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 429 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenseteen 430. — Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 429, 67» 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Borne 431. — Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 430 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kama- 
bongo D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. : 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo D. 1 evenwijdige lijn, welke oy 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 432. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 431 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabongo D. 1. 


Borne 433. —- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 432 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabongo D.1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 433 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamabongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. -— Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 434 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabongo, 
distente de cet axe de 50 mètres 


Borne 436 — Est située à 100 mètres 
de la borne 435 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabongo 


Borne 437. —-- Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 436 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 438. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 437 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 439. --- Est située à 1.100 mètres 
en aval de la borne 438 sur une paral- 
lèle à l'axe de ia vallée de la Kamabongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 431, op eene met de 
as van het dal der Kamabongo D. ! 
normale lijn. 


Grenssieen 433. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo D. I evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. — Is gelegon op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 433, cp 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. —- Is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 434, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 436. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 435, op eene met de 
as van het dal der Kamabongo normale 
lijn. 

Grenssteen 437.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 436, op 
eone met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 438. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 437, op | 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo évenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439.— Is gelegen op 1.100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 438, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 440. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 439 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kamabongo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 441. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 440 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 442. — Est située à 540 mètrer 
en amont de la borne 441 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 


Borne 443. :-- Est située à 100 mètres 
de la borno 442 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidonji. 


‘Borne 444. -— Tst située à 380 mètres 
‘en aval de la borne 443 sur ure paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 445. — Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 444 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Shindonji G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 446. -- Est située à 100 mêtres 
‘de la borne 445 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shindonji G. I. 


Borne 447. -— Est située à 1.390 mètres 


‘en aval de la borne 446 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 440. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 441. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 440, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 540 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 441, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 443. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 442, op eene met de 
as van het dal der Shindonji normale 
lijn. 


Grenssteen 444. — Ie gelegen op 380 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 443, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 445. — Is gelegen op 60 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 444, of 
eene met de as van het dal der Shindoniji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 446. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 445, op eene met de 
as van het dal der Shindonji G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 447.— Is gelegen op 1.390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de.as van het dal der Shindonÿji 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
. }van deze as gelegen is. 
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Borne 448. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 447 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 449, — Est située à 1.050 mètres 
en aval de la borne 448 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 450. —- Est située à 1.280 mètres | 


en aval de la borne 449 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shindonji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 451. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 450 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 452. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 451 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 453. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 452 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 454. — Est rituée à 330 mètres 
en aval de la borne 453 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


2 


Borne 455, — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 454 sur une paral- 


Grenssteen 448. — Ïs gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstanc | 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 449.— Is gelegen op 1.050 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 448, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 450.— Is gelegen op 1.280-m. 
stroomafwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der Shindonji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 451.:— Is gelegen op 140 M. 
stroomafwaarts den grenssteon 450, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Mabala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 453. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100:m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der Mushingi 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


© Grenssteen 455. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 456. — Est située à , 480 mètres 
en amont de la borne 455 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 457. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 456 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 458. :—- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 457 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 459. — Est située à 100 mètres 
de la borne 458 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa D. 3.. 


Borne 460. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 459 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 461. -—- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 460 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 462. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 461 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eere met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 456. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 455, op 
cene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 457. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 459. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 458, op eene met de as 
van het dal der Shimpoa D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 460. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 461. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 462. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 463. :—- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 462 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 464. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 463 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa D.2, 
distante de cet axo de 50 mêtres. 


Borne 465. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 464 sur une paral- 
lèle à l'axe do la vallée de la Shimpoa D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 466. :—- Est située à 100 mètres 
de la borne 465 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa D. 2. 


Borne 467. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 466 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 468. — Est située à 410 mètres 
en aval do la borne 467 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 469. — Est située à 360 mèbres 
en amont de la borne 468 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 470. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 469 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe do 50 mêtres. 


Grenssteen 463. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 462, op | 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 464. — Is gelegen op 490 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 463, op : 


eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 465. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 466. — Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 465, op eene met de 
as van het dal der Shimpoa D.2 normale 
lijn. 


Grenssteen 467. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 468. — Is gelegen op 410 m,. 
stroomafwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 469. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 468, op 
eone met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 470. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 469, op . 


eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 471. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 470 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 472. — Est située à 100 mètres 
de la borne 471 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa D. 1. 


Borne 473. — Est située à 110 mètres |. 


en aval de La borne 472 sur une païral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa D.1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 474, :— Est située à 130 mètres 
on amont de la borne 473 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 475. — Est située à 100 mètres 
de la borne 474 sur une normale à l'axe 
de la vallée de La Shimpoa. 


Borne 476. —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 475 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 477, — Est située à 30 mêtres 
en amont de la borne 476 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoz G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 478. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 477 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa 
G.1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 471. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 470, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


… Grenssteen 472. — Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 471, op eene met de- 
as van het dal der Shimpoa D. 1 normale. 
lijn. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 110 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 472, op: 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 474. —- Ts gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 473, op: 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 474, op eene zuet de 
as van het dal der Shin poa normale lLijÿn 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 210 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 475, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 477, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke cop 
50 jm. afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 479. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 478 sur une. normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa G. 1-d. 1: 


Borne 480. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 479 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ 


Borne 481. — Est située à 100 mèt es 
de la borne 480 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa G. 1. 


Borne 482. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la valléo de la Shimpoa G.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 483. — Est située à 410 mètres 


en aval de la borne 482 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 483 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashimai, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 485. — Est situéc à 100 mètres 
de la borne 484 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashimaiï. 


. 


Borne 486. — Est située à 660 mètres 


en aval de la borne 485 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashimai, 


* distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 478, op eene met de- 
as van het dal der Shimpoa G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 480. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa. 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481. — TI; gelegen op 100 m. 
van den grénssteen 480, op eene met de. 
as van het dal der Shimpoa G.1 normale. 
lijn. = 


Grenssteen 482. — Is gelegen 07f 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 481, op: 
eene met de as van het dal der Shimpoa. 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 483. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 484. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 483, op 
eene met de as van het dal der Kashimai 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 485. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 484, op eene met de- 
as van het dal der Kashimai normale 
lijn. 


Grenssteen 486. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 485, op 
eene met de as van het dal der Kashimai 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Borne 487. — Est située à 410 mèêtres| . Grenssteen 487. — Ts gelegen op 410 m. 


en aval de la borne 486 sur une paral- 
lèle à l'axe dela vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 488. — Est située à 320 mètres 
-en aval de la borne 487 sür une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 489. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 488 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. — Est située à 380 mètres 
-en amont de la borne 489 sur une parel- 
lèle à l’axo do la vallée de la Shimpoa G.2, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 491, -— Est située à 260 mètros 
-en amont de la borne 490 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shimpoa 
G.2-d. 1, distante d cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 491 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa G. 2-d. 1. 


Borne 193. -— Fut située à 80 mètres 
en aval de la borne 492 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shimpoa G.2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 494. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 493 sur une paral- 
lèle à 1 axe de la vallée de la Shimpoa G.2, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 486, op 
eene met ce as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 488. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 489. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de às van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 490. — Is'gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 260 m.° 
stroomopwaerts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G.2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 491, op eene met de 
as van het dal der Shimpoa G. 2-d. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 493. — Is gelegen op-80 m.: 
stroomafwaarts den grenssteen 492, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 495. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 494 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shimpoa G. 2. 


Borne 496. :— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 495 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shimpoa G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 497. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 496 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shimpoa G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. — Est située à 880 mètres 
en aval de la borne 497 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cot axe de 50 môtres. 


Borne 499. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 498 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 500. :«—— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 499 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shimpoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 501, —- Est située à 100 niètres 
en amont de la.borne 500 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shimpoa G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 502. — Est située à 100 mètres 
de la borne 501 sur une normale à laxe 
de la vallée de la Shimpoa G. 3. 


Grenssteen 495. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 494, op eene met de 
as van het dal der Shimpoa G.2 normale 
lijn. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op-370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 497. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 498. — Is gelegen op 880 m 
stroomafwaarts den grenssteen 497, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 499. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 501. — Is gelegon op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 500, op 
eene met de as van het dal der Shimpoa 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 501, op eene met de 
as van het dal der Shimpoa G.3 normale 


lin. 


— à 


. Borne. 503. — Est située à 60 mètres | 
en aval de la borne 502 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 504. -—— Est située à 170 mètres 
de la borne 503 sur une normale à l’axe 
- de la vallée de la Mushinji G. 2. | 


Borne 505. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 504 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Mushinji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 506. -— Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 505 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 507. :— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 506 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 508. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 507 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 509. —- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 3, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 510. — Est située à 230 mètres | 
de la borne 509 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji G. 3. 


16 — 


Grenssieen 503. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Mushinji : 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 504. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 503, op eene met de 
as van het dal der Mushinji G. 2 normale 


‘lijn. 


Grenssteen 505. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 504, op 


|eene met de as van het dal der Mushinji 


G. 2. evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. —- Is gelegen op 640 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 505, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, wélke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 507. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 


levenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 520 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 230 n1. 
van den grenssteen 509, op eene meë de 
as van het dal der Mushinji G. 3 normale 





lijn. 
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Borne 511. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 510 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 512. — Est située à 420 mètres 
“en aval de la borne 511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 513, -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 512 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


__ Borne 514. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 513 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 515. — Est située à 720 mètres, 


en amont de la borne 514 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 516. -— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 515 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 517. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 516 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashimaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 518. — Est située à 600 mètres 


en amont de la borne 517 sur une paral- 


Grenssteen 511. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteeen 510, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 3 evenwijdige lijn, wéelke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 512. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 512, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 514. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 515. — Ts gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den’ grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 516. — [s gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as ivan het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grerssteen 516, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 517, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kashimaka, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


eene met de as van het dal der Kashimeka 
‘ Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





























Borne 519. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 518 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashimaka, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 519. — Is gelegen op 780 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 520. — Est située à 100 mètres 
de la borne 519 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashimaka. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 519, op eene met de 
as van het dal der Kashimaka normale 
lijn, 

Borne 521. -— Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 520 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashimaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 521. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 520, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 
van deze às gelegen is. 


Borne 522. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 521 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée d2 la Kashimaka 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 522. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 523. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 522, op eene met de 
as van het dal der Kashimaka g. 1 
normale lijn. 


Borne 523. — Est située à 100 mètres 
de la borne 522 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashimaka g. 1 


Borne 524 -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 523 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashimaka g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 524. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 525. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 524 eur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashimaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 525. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 524, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 526. — Est située à 370 mètres]  Grenssteen 526. — Ïs gelegen op 370 m. 


Sits 


en aval de la borne 525 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashimaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 527. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 526 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 528. --— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 527 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 529. -— Est située à 1.350 mètres 
en amont de la borne 528 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléo de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 530. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 529 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shiclu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 531. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 530 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 532. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 531 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Shielu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 533. :-- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 532 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shielu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


stroomafwaarts den grenssteen 525, op 
eene met de as van het dal der Kashimaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grenssteën 527. — Is gelegon op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 526, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 528. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 527, op 
eere met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 529.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 530. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 529, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 260 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 530, cp 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 532. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. — Is gelegen ap 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 532, 0p 
eene met de as van het dal der Shielu D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 534. -— Est située à 260 mêtres|  Grenssteen 534. — Is gelegen op-260 m. 


de la borne 533 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Shielu d. 1. 


. Borne 535. — Est située à 210 mètres 


‘en aval de la borne 534 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Shielu D.1-g. 1, 


distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 536. —— Fist située à 150 mètres 
en aval de la borne 535 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 537. --- Est située à 340 mètres 


en aval de la borne 536 sur une parallèle 


à l’axo de la vallée de la Shielu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne" 538. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 537 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 539, —- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 538 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 540. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 539 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Shielu. 


Borne 541, -— Est située à 570 mêtres 
en aval de la borne 540 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 


. distante de cet axe de 50 mêtres. 


van den grenssteen 533, op eene met de 
as van het dal der Shielu d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 535. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 536. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 535, op 
eene met de as van het dal der Shielu D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 537. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenseteen 536, op 
eene met de as van het dal der Shielu D.1 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 538. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 539. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 538, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 540. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 539, op eene met de 
as van het dal der Shielu normale lijn. 


Grenssteen 541. — Îs gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 540, op 
cene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 542. — Est située à 730 mètres!  Grenssteen 542. — Is gelegen op 730 m. 


en amont de la borne 541 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 641, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.1I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘|van deze as gelegen is. 


Borne 543. — Est située à 100 mètres 
de la borne 542 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shielu G. 1. 


Borne 544. — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 543 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Shielu G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 545. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 544 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 50 mètres 


. Borne 546. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 545 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shielu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 547. — Est située à 100 mètres 
de la borne 546 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Shielu G. 2. 


Borne 548. -— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 547 sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la Shielu G.2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 549, — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 548 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 





Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 542, op eene met de 
as van het dal der Shielu G.1 normale 
lijn. 


Grenssteen 544, — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaerts den grens-teen 543, OP 
eene met de as van het dal der Shielu G.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 545 — Is geleger op 150 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 544, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijr welke op 50 m. aïstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546 — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 545, op 
een; met dé as van het dal der Shielu G,2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze a; gelegen is. 


Grenssteen 547  — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 546, op eene net ae 
as van het dal d.r Shielu G. 2 normale 
lijn. 

Grensst.en 548. — ]s gelegen op 610 æ. 

troomefwaarts den grenssteen b47, op 

eene‘met de a van het dal der Shielu G.2 
evenwijcige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze es geleger is. 


Gren: stsen 549. — Is gelegen op 280 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 550. — Est située à 420 mètres 


en aval de la borne 549 sur une parallèle: 


à l'axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 551, — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 550 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza, 


‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 552. — Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 551 sur une paral- 
lèle à l'axe de la valléo de la Isanza,. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 553. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 552 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 554. — Est située à 100 mètres 
de la borne 553 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isanza D. 2. 


Borne 555. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 554 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 556. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 555 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 557. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 556 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Isanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 550. — Is gelegen cp 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 549, of 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 590 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 550, 6p 
eene met de às van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 551, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 553. — [s gelegen op 260 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 552, op 
eene met de as van het dal der Isanza D.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 554. —- Is gelegen op 100 rm. 
van den grenssteen 553, op eene met de 
as van het dal der Isanza D.2 normale 
Ejn. 

Grenssteen 555, — Is gologon op 220 m 
stroomafwaarts den grenssteen 554, op 
eene met de as van het dal der Isanza D.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 260 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 555, op. 
eene met de as van het dal der Esanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 557. — Îs gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 556, op 
eene met de as van het dal der Isanza D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 558. -- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 557 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isanza D.1-d. 1, 
distante de cet axé de 50 mètres. 


Borne 559. — Est située à 140 mêtres 
de la borne 558 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Isanza D. 1-d. 1. 


Borne 560. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 559 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Isanza D. 1. 


Borne 561. --- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 560 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 558. — Is gelegen op 130 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 557, op 
eene met de as van het dal-der Isanza 
D.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 559. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 558, op eene met de 
as van het dal der Isanza D. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 559, op eene met de 
as van het dal der Isanza D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der Isanza D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


. 


‘fvan deze as gelegen is. 


Borne 562. — Est située à 180 mètres 
de la borne 561 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isanza D. 1. g. 1. 


Borne 563. --- Est située à 60 môtres 
en aval de la borne 562 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isanza D.1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. :-- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 563 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Izanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 565, :- Est située à 390 mètres |: 


en amont de la borne 564 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 562. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 561, op eene met de 
as van het dal der Isanza D.1-g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 564. — Ts gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der Isanza D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 565. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


* 
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Borne 566. .—- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 565 sur une paral- 
à l’axe de la vallée de la Isanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 567. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 566 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la [sanza. 


Borne 568. :— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 567 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la'Isanza, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 569. -—- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 568 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 570. -- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 569 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 571. --- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 570 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 572. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 571 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isanza G. 1. 


Borne 573. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 572 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isanza G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 566. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 566, op eene met de 
as van het dal der Isanza normale lijn. 


Grenssteen 568. —- Is gelegen op 250 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 567, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 569. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 568, op 
eene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. -— Is gelegen op 290 m 
stroomafwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der lsanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 571. —- Îs gelegen op 340 m. 
stroomopwuarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der Isanza G.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 7. 
van den grenssteen 571, op eene met de 
as van het dal der Isanza G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 573. — [Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 572, op 
eene met de as van het dal der Isanza G.I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 574. -— Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 573 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 575. --- Est située à 700 mêtres 
en aval de la borne 574 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Isanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 576, -— Est située à 390 mètres 
en evel de la borne 
lèle à 
distante de cet axe de 50 mètres. 


RTS 


575 sur une paral- 


l'axe de la vallée de la NShielu, 


Borne 577, —. Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 576 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu G.3, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 578. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 577 sur une paral- 
lèle à l'axe .de la vallée de la Shielu G.3, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 579. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 578 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 580. --- Eat située à 100 mètres 
de là borne 579 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Shielu G. 8. 


Borne 581. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 580 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shielu G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 574. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der JIsanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 575. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 574, op 
gene met de as van het dal der Isanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. sise 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 576. -— Ts gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssiteen 575, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 576, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 578. — [s gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 579. — Is gelegen op 390 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 578, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 579, op eene met de 
as van het dal der Shielu G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 581. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 582. --- Est située à 170 mètres 
de la borne 581 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shielu G. 3--g. 1. 


Borne 583. - -- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 582 sur une parallèle 
à l’axe de la vellée de la Shielu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 584. : 
en amont de la borne 583 sur une parallèle 


- Est située à 460 mètres 


à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3-g.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 585. --. Est située à 100 mètres 
de la borne 584 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Shielu G. 3-g. 2. 


Borne 586. —- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 585 sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de le, Shielu G. 3-g. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. - - Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 586 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 588. --- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 587 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shielu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 589. --- Est située à 400 mêtres 
en aval de la borne 588 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Shielu, distante 
de. cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 581, op eene met de 
as van het dal der Shielu G.3-g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 583. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 582, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 584. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 583, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
G. 3-g. ? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 585. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 584, op eene met de 
as van het dal der Shielu G.3-g. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 586. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwearts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 500 m: 
stroomafwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 ra. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 589. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 588, op 
eene met de as ven het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 590. : -- Est située à 270 mètres. 
en amont de la borne 589 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 591. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 590 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shielu G. 4. 


Borne 592. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 591 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu G. 4, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 593. - - Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 592 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shielu, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 594. :-- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 593 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595. -- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 594 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. —- Est située à 100 mètre. 
de la borne 595 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shielu G. 5. 


Borne 597. —- Est située à 280 mêtres 
en aval de la borne 596 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shielu G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 590. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 589, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 590, op eene met de 
as van het dal der Shielu G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 592. —— [s gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 591, op 
eene met de as van het dal der Shielu G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 594. —- Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der Shielu G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelègen is. 


Grenssteen 595. —- [s gelegen 6p 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 594, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 596. —— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 595, op eene met de 
as van het dal der Shielu G. 5 normale lijn. 


Grenssteen 597. — Is gelegen op 285 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 596, op 
eene met de as van het dal der Shielu G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_Borne 598. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 597 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 599. - — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 598 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 600. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 599 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 601. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 600 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 602. -- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de cet axé de 75 mètres. 


- Borne 603. —- Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 602 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shielu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 604. - -- Est située à 1.470 mètres 
en aval de la borne 603 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 605. —- Est située à 700 mêtres 
eu aval de la borne 604 sur une parallèle 


Î 


| 





Grenssteen 598. — Is gelegen op 270 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 597, op 
eene met de as van het dal der Shielu G. 5 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 599. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 598, op 


Leene met de as van het dal der Shielu 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 600. —- Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 601. — Is gelegen op 240 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 600, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 602. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der $Shielu 
evenwijdige lijn, welke op 75 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Shielu 
evenwijdige lijn. welke op 75 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


+ Grenssteen 604.— Is gelegen op 1.470 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 603, : op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 605. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 604, op 
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à l’axe de la vallée de la Mushinji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


EN 


Borne 606. — Est située à 700 mètres |. 


en aval de la borne 605 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 607. --— Est située à 160 mètres 
de la borne 606 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinji G. 4. 


Borne 608. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 607 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 609. —- Est située à 380 mètres 

en aval de la borne 608 sur une paral- 

lèle à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 610. --- Est située en aval de la 
borne 609, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 611. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 610 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalambu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. —- Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 611 sur une paral- 


# 


eene mét de às van hot dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 606. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene met de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607. — [s gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 606, op eene met de 
as van het dal der Mushinji G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 608. — Ts gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 607,.0p 
eene met de as van het dal der Mushinji 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 609. — [s gelegen op 380 m. 
stroomafwaaris den grenssteen 608, op 
eene net de as van het dal der Mushinji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 610. -— Is gelegen stroont- 
afwaarts den grenssteen 609, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lLijn, welke op 
1.010m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Mushinji evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 611. — Is gelegen op 710 m. 


[stroomopwaarts den grenssteen 610, op 


eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — Is gelegen op 620 mt. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, op 
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ièle à l’axe de la vallée de la Kalambu, 
distante de cet axe de 50 mètres. - 


Borne 613. --- Est située. à 100 mêtres 
de la borne 612 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalambu. 


Borne 614. -— Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 613 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 615. :-- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 614 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalambu GI, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 616. : -- Est située à. 320 mètres 
en amont de la borne 615 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalambu G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 617. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 616 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalambu G. 1. 


Borne 618. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 617 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 619. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 618 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalambu G.1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 620. -_ - Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 612, op eene met de 
as van het dal der Kalambu normale lijn. 


Grenssteen 614. — Js gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 


.Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 615. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 616. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 617. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 616, op eene met de 
as van het dal der Kalambu G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 617, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 619. — [Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
G. 1, g. Levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 620. — Is gelegen op 100 m. 
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e la borne 619 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalambu G. I1-g. 1, 


Borne 621. — Est située 37250 mètres 
-en aval de la borne 620 sur une*parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu G.1-g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 622. — st située à 360 mètres 
en aval de la borne 621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 623. -— Est située en aval de la 
borne 622 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres, avec une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kalambu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 1.548 hectares. 


ART, 2. 


La société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant nonante ans les mines 
concédées. 


ART. 3. 


La concession s'étend au Hit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire 
ne pourra toutefois, sans l'autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 


Général ou de son délégué, exécuter aucun 


van den grenssteen 619, op eene met de 
as van het dal der Kalambu G. 1, g. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 621. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteeen 620, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
G. 1, g. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van dze às gelegen is. 


. Grenseteen 622. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 621, op 


-eene met de as van het dal der Kalambu 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 623. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 622, op het kruis- 
punt eener met de as van het dai der 
Lueta evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
1.549. hectaren niet mogen te boven 
gaan, 


ART. 2. 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde jnijnen .te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
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travail d'exploitation dans le lit des 
rivières navigables ou flottables, ni sur 
Jes terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètre. à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leur crue périodique. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. | 


ART. 4. 


L'exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cau- 
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autroisés qu'il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin (Code 
civil, livre IT, titre Il), une redevance 
annuelle proportionnée aux dommages 
qu'ils subissent dans l'exercice de leurs 
droits de riveraineté. 


Donné à Bruxelles, le 10 février 1928.| Gegeven te Brussel,den 109 Februari 1928. 


afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk moger uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken. 

De machtiging zal de voorwaarden 
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PS 


bepalen onder dewelke de werken zullen. 


kunnen uitgevoerd worden. 


ART. d. 


De ontginning geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de- 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 


uitvoeren, aan de oevergoederen zouden. 


berokkenen. 


Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit. 


het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk. 


Wetboek, boek II, titel IT) aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan. 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Kolonièn, 


HENRI 


Van ’s Konings wege : 


JASPAR. 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De «Société Minière du 


* 


est autorisée à 
de Paseji, Koubadi et Isukuiji. 


ALBERT, Roi DEs BELGESs, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1° août 1919, 
accordant une concession minière à M. 
GozpscaMipr et le décret du 1e" février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'Arrêté Royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à 
la « Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits minières faite 


\ 


à son profit par M. GOLDSCHMIDT ; 


Vu les demandes de la « Société Minière 
.du Luebo » en date du 23 novembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection 
et les cartes y annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La «Société Minière du Luebo est 
autorisée à exploiter les mines de diamant, 
situées dans les terrains compris dans les 
limites suivantes : 


exploiter les mines] Luebo » is gerechtigd de mijnen van 


Paseji, Koubadi en Isukuiji te exploi- 
teeren. 


ALBERT, KonING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, Het. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer GoLp- 
SCHMIDT, evenals het decréet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring 
dezer overeenkomst ; 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de 
« Société Minière du Luebo » rechtsper- 
soonlijkheid verleend en de door den 
heer GOLDSCHMIpT ten haren voordeele 
gedane afstand van mijnrechten goed- 
gekeurd wordt ; 


Gezien de op 23 November 1925 
gedagteekende aanvragen der «Société 
Minière du Luebo», evenals de pros- 
pectieversiagen en de daarbij behoorende 
kaarten ; 


Op voorstelvan Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo», is 
gemachtigd de diamantmijnen te ex- 
ploiteeren welke gelegen zijn in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen : 
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. ‘Concession de la Paseji. 


Une zone axée par l’axe de la vallée| 


4 


de la Paseji commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Kabelekesse, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de droite, la Paseji, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Muteji, distante de cet axe de 
75 mètres. 


4 


Borne 2. —- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne L sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


— Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 2 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 3. 


Borne 4. --- E6t située à 490 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. -- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 4 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muteji d. 15. 


—. Est située à l'intersection |‘ 


Vergunning van de Paseji. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Paseji begint op 1.000 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Kabelekesse en van de as van het dal 
harer rechtertoevloeiing, de Paseji, en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Muteji even- 
wijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 740 m. 
0p 
eene met de as van het dal der Muteji 
ovenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts den grenssteen 2, 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
cene met de as van het dal der Muteji 
d. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 100-m. 
van den grenssteen 4, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 15 normale 
lijn. 
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Borne 6, — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 15, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 7. — Est située à 900 mètres 
. en amont de la borne 6 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


4 


— Est située à 690 mètres 
en amcnt de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. 


Borne 9. — Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muteji d. 14. 


Borne 10. —- Est située à 690 mètres 
un aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 11. — Est situce à 200 mètres 
en amont de la borne 10 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


- Borne 12. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 11 sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de la Muteji d. 13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 100 mètres 
de l4 borne 12 sur une normale à l’axe de 
Ja vallée de la Muteji d. 13. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Muteïji 
d. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


-[afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, 0p 
eene met de as van het dal der Muteji 
evonwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 14 normale 
lijn. 

Grenssteen 10. — Is gelegen op 690 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 13 normale 
lijn. 
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Borne 14. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 13. 


Borne 15. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 16. — Est située à 310 mètres 
.n amont de la bone 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 12, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 12, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 18. — Est situéo à 100 mètres 
de la borne 17 sur une normale à 
de la vallée de la Muteji d. 12. 


l'axe 


Borne 19. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 12, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 20. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 12 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 130 mètrer 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 


. Borne 21. - 


à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 








Grenssteen 14. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 


leene met de as van het dal der NE 


d. 13 evenwijdige lijn. 


Grenssteen 15. 
stroomopwaarts 
eene met. de as 
evenwijdige lijn. 


— Is gelegen op 290 m. 
den. grenssteen 14, op 
ven het dal der Mutéji 
welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 nv. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 380 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 16,: op 
eene met de as van het dal der Muteïji 
d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 7, 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 12 nomale 
lijn. 

Grenssteen 19. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen - 18, op 
eene met de as van heë dal der Muteji 
d. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van heë dal der Muteji 
d. 12 evenwijdige lijn. welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. —- Is gelegen op 130 m. 
séroomopwaarts den grenssteen 20, op 
cene met de as van het dal der Muteji 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 22. : - Est située à 410 mètres| 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 23. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mateji d. 11, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


©" Borne 24. - Est située à 100 mètres 
de la borne 23 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 11. 


Borne 25. :— Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 25 sur une paral- 
lèle à. l'axe de la vallée de la Muteji. 
‘distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 27. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 26 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


- Borne 28. :— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 27 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji d. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 22. — Is gelegen op 410 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Muteji 


[d. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 23, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 11 normale 
Ejn. 

Grenssteen 25. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de’'as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 400 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





REG MO GE AT LT OR OT STE TE DR en GR ce DEA aire ve, 


_ 7 339 — 


Borne 30. --- Est située à 100 mètres 
dé la borne 29 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 10. 


Borne 31. --- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mauteji d. 10, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 32, : - Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 10, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 33. - -- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 32 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mutoji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 33 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. - - Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 34 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mutoji, d. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 35 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji d. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 36 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 9. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 108 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 10 normale 
lijn. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de &s van het dal der Mutoji 
d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 210 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — [Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 9 normale 
lijn. 





Borne 38. -— Est située à 240 mètres | 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de’ la Muteji d. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 




























Grenssteen 38. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts. den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 39. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 38 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji d. 9. 
distante de cet axe de 50. mètres. | 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de &s van het dal der Muteji 
d. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 

Borne 40. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 39 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteii, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 41. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 40 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji d. 8. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 41. — Ïs gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 8 evenwijdige lijn, welke op 650 1m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Borne 42. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 41 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji d. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 2m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 8. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 8 normale 
lijn. 

Borne 44. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l'axe de la. vallée de la Muteji d. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 44. — Ts gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 45. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 44 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji d. 8, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 45. — Ts gelegen op 280 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met. de as van het dal der Muteïi 
d. 8 evenwijdige tijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 46. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 45 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 48. -- Fist stuée à 100 mètres 
en amont de la borne 47 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. — Est située à 240 mêtres 
en amont de la borne 48 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji d. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 50, — Est située à 100 mètres 
de la borne 49 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de la Muteji d. 7. 


Borne 51. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 50 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji 4. 7 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 51 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Muteji 4 6, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 53. 





- Grenssteen 46. — Is gelegen op 510 m. | 


stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Mutéji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. T evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 7 normale 


lijn. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 230 1m. 
stroontafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 54. --- Est située à 100 mètres] Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 53 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 6. 


Borne 55. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 55 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la’ Muteji, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 


Botme 57. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muteji d. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 5. 


Borne 59. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. :—— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 59 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteii, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 61. - - Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 4, 
distante de cet axe de de 50 mètres. 


van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 6 normale 
lijn. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grensteen 58, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. -— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m 


fatstand van deze as gelegen is 
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Borne 62. : - Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muteji d. 4. 


Borne 64. --- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèln 
à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 65. --- Est située à 210 mètres 
en amcnt de la borne 64 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 66. - -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 65 sur une normelc à l'axe 
de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1. 


Borne 67. : - Est située à 230 mètres 


en aval de la borne 66 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muteji d. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mèêtros. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as.van het dal der Muteji 


Îd. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Mutoji d. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. —— Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze äs gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 65, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 4g. 1! 
normale lijn. 


Grenssteen 67. —— [s gelegen op 230 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 66, 6p 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 68. :— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 320 m, 
sitroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 69..--- Est située à 500 mêétres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
‘à l'axe de la vallée de la Mutoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteun 69. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








+“ Borne 70: — Est située à 


120 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


-Borne 71. -—- Est situéo à 260 mètres 
en aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


—- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 71 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Muteji d. 3. 


Borne 72. 


Borne T3. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Muteji d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne T4. — Hst située à 230 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axé de la vallée de la Muteji d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 100 mètres 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Muteji d. 2. 


- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 77. - 
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Grenssteen 70. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal dér Muteji . 


: [evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen 6p 100 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen T3. — Is gelegen op 170 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 230 m. 
den grenssteen 73, op | 
van het dal der Muteji 
welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts 
eene met de as 
evenwijdige lijn, 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 330 7m. 
den grenssteen 74, op 
van het dal der Muteji 
d. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts 
eene met de as 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen T7. — Is gelegen op 320 m. 
76, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as golegen is. 


stroomafwaarts cen grenssteen 
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Borne. 78. — Est située à 150 mètres|  Grenssteen 78. — Is gelegen op 150 m. 


on amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres... 


Borne 79. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, | op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


_[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 80. —. Est située à 360 mêtres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 80 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji d. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 1. 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 83. -- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 83 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mntoji d. 1-g. 1. 


Borne 85. — Kst située à 280 mètres 
en aval de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
éene met de as van het dal der Muteji 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 80, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. l’evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 83, op eene met de 
as van het dal der Muteji d. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 











Borne 86. 
en, aval de la borne 85 sur une parallèle 
_ à l'axe de le vallée de la Muteji d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -—- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 87 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji. 


Borne 89. 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


«— Est située à 500 mètres 


Borne 90. --- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 89 :ur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. : -- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. :— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


—- Est située à 110 mètros 


-— Est située à 380 mèêtros | 
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Grenssieen 86. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 85, op 
eene met de_as van het dal der Muteji 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 87, op eene met de 
as van het dal der Muteji normale lijn. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Ts gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Ïs gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op. 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 94. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 95. — Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. : - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 96 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 1. 


Borne 98. --- Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. : - Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. :— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen : 93, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelogen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 96, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 98. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. l evonwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
sene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen .is. 
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Borne 102. —- Est située à-160 mètres 
en amont de la borne 101 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Muteji g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. -—- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. — Est située à 100 mètres 
de la borne 103 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2. 


Borne 105. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 105 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 4 Muteji g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. —- Est située à 270 mètres 
on amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 108. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Est située à 100 mètres 
de la borne 108 sur une normale à l’&xe 
de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1. 


»- 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. 
strooMmopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Mateji . 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 103, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 2-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — [Es gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 108, op eene met de 
as var het dal der Muteji g 2-d. 1 
normale lijn. 
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Borne 110, :— Est située à 280 mètres 


en aval de la borne 109 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. -— Est sitiuée à 160 mètres 
-en amont de la borne 110 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2- g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 112. — Est située à 100 mètres 
de la borne 111 sur une normale à l’axe 


“de la vallée de la Mutoji g. 2-g.1. 


Borne 113. — Est située à 290 mètres 


en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. — Est'situéc à 620 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. — Est située à 100 mètres 
de la borne 115 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 2. 


Borne 117. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 116 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 














Grenssteen 110, — Is gelegen op 280 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 109, op 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegon op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-g. l evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 3. 
van den grenssteen 111, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 2-g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2-g. l evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand vau deze as gelegen is. - 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eone met de as van het dal der Muteji 
g. 2-4. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 620 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 115, op eene met de 
as van het dal der Mutoji g. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 117. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 rm 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 118. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 


‘à l'axe de la vallée de la Muteji g. 2, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 119. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 2, 
distante de éot axe de 50 mètres. 


Borne 121. -— Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet, axe de 50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. —- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 124. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 390 m. 


stroomafwaarts den. grenssteen 117, op 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op: 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. —- Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Ts gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 7. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grensstoen 121, op 
eene met de as van het dal der Mutéji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Ïs gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 


à l’axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. — Est située à 200 mêtres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 127. — Est située à 100 mètres 
de la borne 126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 3. 


Borne 128. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129, — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. --- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3-8. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 131 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 3-g. 1. 


Borne 133. — Est située à 330 mètres 
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eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 126. = Is gelegen op 200 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Muteïji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 3 normale 
ijn. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 250 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, cp 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 7m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m:. 
üfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3-g. levenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 131, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 3-g. 1 normale 
tijn. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 330 m. 
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en aval de la borne 132 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 132, op 


à l'axe de la vallée de la Muteji g. 3-g. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


» D 
Borne 134. — Est située à 840 mêtres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. :— Est située à 340 mètres 
n aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 135 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. — Est située à 160 mètres 
en amont do la borne 137 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 2, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 140. — Est située à 100 mètres 
de la borne 139 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutoji g. 4-d. 2. 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Muteii 
g. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 139, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 4-d. 2 


normale lijn. 
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Borne 141. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafweaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 142, — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144, — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 143 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4-d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. — Est située à 100 mètres 
de la borne 144 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 4-d. I. 


Borne 146. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4-d. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 147. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 147 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 4. 


Grenssteen 142. — 1s gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Muteji 


g. 4 évenwijdige lijn, welke op 50 nm. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Mutejt 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 144, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 145, op 
-ene met de as van het dal der Muteji 
g. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaearts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Mut:ji 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 147, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 4 normale 
lijn. 
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: Borne 149. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 150. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4-g. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. * 


Borne 151. — Est située à 100 mètres 
de la borne 150 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muteji g. 4-g. 1. 


Borne 152. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. -— Est situéé à 520 mètres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 154 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. -—- Est située à 330 mêtres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aafstnd van deze as gelegen is 


| Grenssteen 150. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 4-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4-g. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 153. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Mutoji 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 156. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


PS UE 


EE 


PE 2 CRIS CSS EE 


— 355 — 


Borne 157. -— Est située à 369 mètres 
en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


à 


… Borne 158. :— Est située à 60 mêtres 
en amont de la borne 157 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteer 157. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Muteïji 
g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘lafstand van deze as gelegen js. 


Borne 159. -— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 158 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 160. -—- Est situéc à 460 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
do cet axe de 50 mètros. 


Borne 161. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 160 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 5. 


- Borne 162. —- Est située à 420 mêtres 
en aval de la borne 161 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Muteji g. 5, 
distanto de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 163. :—- Est située à 70 mètres 
-n aval de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. :— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 163 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 
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Grenssteen 159. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160, — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 160, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 5 normale 
lijn. 

Grenssteen 162. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — ÎIs gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 














Borne 165. — Est située à 100 mètres 
de la borne 164 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1. 


\ 


Borne 166, — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 5: 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 168. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 170. -— Est située à 400 mètres 
en àval de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 171. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6, 
distente de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 172. — Est située à 1.070 mètres 
en amont de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


t 

Grensgteen 165. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 164, op eene met de 
es van het dal der Muteji g. 5-g. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 166. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Muteïi 
g. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstend van deze às gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5 evenwijdige lijn,.welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 160 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomafwearts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171, — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het del der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172.— Xs gelegen op 1.070 3m. 
stroomopwaæarts den grenssteen 171, op 
eene met de à&s van het del der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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__ Borne 173. —- Est située à 510 mètres 

en amont de la borne 172 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. :— Est situéo à 100 mètres 
de la borne 173 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 6. 


Borne 175. —- Est située à 350 mètres 
en aval de le borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 176. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 177. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 176 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1. 


Borne 178. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l'axe de 1 vallée de la Muteji g. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 179 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Mutcji g. 6-g. 1-g. 1. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 174. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 173, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 6 normale 
lijn. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op 
feene met de as van het dal der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 176. — Ïs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 176, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 6-g. 1 normale 
ljn. 


Grenssteen 178. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as, gelegen is. 


Grenssteen 179. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 179, op eene met de: 
as van het dal der Muteji g. 6-g. L-g. 1 
normale lijn. 
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Borne 181. — Est située à 210 mètres 
-n aval de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1- 
8. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 182. —- Est située à 250 mètres 
-en aval de la borne 181 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 6-g. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 183. — Est située à 1.180 mètres 
en aval de la borne 182 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la .Muteji, g. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. — Est située à 490 mètres 


en avait de la borne 183 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. — Est située à 490 mètres 

en aval de la borne 184 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
‘de cet axe de 75 mètres. 


Borne 186. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 187. —- Est située à 460 mètres 
-en amont de la borne 186 sur une parallèle 
à l'axe de La vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 188. — Est située à 820 mètres 
en, amont de la borne 187 sur une parallèle 
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Grenssteen 181. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 180, op 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6-g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


RTL rue 


Grenssteen 182.— Is gelegen op 250 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6-g. l evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183.— Is gelegen op 1.180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 490 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 184, op 


eene met de as van het Cal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Muteïji 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
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à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cef axe de 50 mètres. 


Borne 189. — Est située à 300 mètres 
en.amont de la borne 188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. — Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 189 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 191. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 190 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 7-d. 2. 


Borne 192. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 191 sur une ‘parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7-d.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la- Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7-d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. — Est située à 100 mètres 
de la borne 194 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 7-d. 1. 


Borne 196. — Est située à 240 mètres 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der Mutéji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze, as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 730 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 189, op. 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 190, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 7-d. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 192. — Ïs gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 350 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 193, op. 


eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 194, op eene met de 
as van het dal der Muteji £. 7-d. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 240 m. 
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en aval de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 196 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 197 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 7. 


Borne 199. — Est située à 890 mètres 
en aval de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante’ de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 200 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g 7. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. —- Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7-d. 1 evenwijdige lijn, ‘welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is golegen op 100 mm. 
van den grenssteen 197, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 7 normale 
lijn. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 198, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 370 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 200, 6p 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. T evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 470 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 204, — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 203 sur une parallèl2 
à l'axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 205. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 206. :-—- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 207. -— Est située à 1.250 mètres 
en amont de la borne 206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. — Est située à 100 mètres 
de la borne 207 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 8. 


Borne 209. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 208 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 210. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 209 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 211. — Est située à 100 mêtres 
de La borne 210 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1. 


ES 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 76 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Muteji - 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op 
eene net de as van het dal der Muteji 
g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207.— Ts gelegen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het del der Muteji 
g. 8 evenwijdige lijn, welk op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 207, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 8 normale 
lijn. 

Grenssteen 209. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — ]s gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 210, op eene met de 
as van het dal der Muteji g. 8-g. 1 normale 
Lijn. 
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Borne 212. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
































Grenssteen 212. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 213. — Est située à 840 mètres 
.6n aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, .0p 
eene met de as van het dal der Muteiji 
g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 214. -— Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 213 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
g. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Borne 215. -—- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 390 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Borne 216. -—- Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 215 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 860 7n. 
stroomafwearts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 217. —- Est située en amont de 
la borne 216 sur une parallèle à l'axe de 
la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres. 


Grenssteen 217. — Is gelegen stroont- 
opwaarts den grenssteen 216,0p eene met 
de as van het dal der Kabelekesse 
evenwijdige Jijn, welke op 1010 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218.— Îs gelegen op 290 mn. 
stioomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand 


Borne 218. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 217 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


van deze as gelegen is. 


Borne 219. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 


Grenssteen 219.— Is gelegen op 750 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 218, op 
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à l’axe de la vallée de la Dambo, distante leene met de as van het dal der Dambo: 


de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 220. ——- Est située à 820 môtres 
en amont de la borne 219 sur une parallèls 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cét axe de 50 mêtres. 


Borne 221. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. — Est située à 690 mètres 
en amont de le borne 221 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


DS 


Borne 223. — Est située à 100 mètre 
de la-borne 222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dambo d. 3. 


Borne 224. -— Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 225. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 224 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 226, — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 219, op 
oene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


* Grenssteen 222. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Dambo. 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssteenn 222, cp eene met de 
as van het dal der Dembo d. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. —- Ïs gelegen op 340 m 
stroomopwearts den grenssteen 224, OP 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Es gelegen op 600 7m. 
stroomopwearts den grenssteen 225, op 
eene nret de 2s van het dal der Dambo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 227. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 226 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 227 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 2,, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229. — Est située à 100 mètres 
de la borne 228 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dambo d. 2. 


Borne 230, — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Dambo d. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 231. —- Est située à 240 mètres | 
en aval de la borne 230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 232. — Est située à 500 mètres 
-en aval de la borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 233. — Est située à 540 mêtres | 
-en amont de la borne 232 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 234. — Est située à 520 mètres 
en amont de la boinc 233 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 227. — Is gelogen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 228, op eene met de 
as van het dal der Dambo d. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 230. — Ts gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 230, op 


leene met de as van het dal der Dambo 


d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Dambo . 
d. 2? ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Ts gelegon op 520 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 233, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 235. -- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 234 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dambo d. L, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 236. -— Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. — Est située. à 290 mètres 
en amont de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 238. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambe d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 239. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 238 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Dambo d. 1. 


Borne 240. --- Est située à 310 mêtres 
en, aval de la borne 239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. - -- Est située à 130 mètres 


en aval de la borne 240 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 235. — Is gelegen op 430 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der Darnbo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. 


Istroomopwaarts den grenssteen 235, op 


eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op. 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 370 mx. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 238, op eene met de 
as van het dal der Dambo d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 240. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. - - Îs gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. -—- {s gelegen op 220 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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© Borne 243. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 242 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 244 .— Est située à 100 mètres 
de la borne 243 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Dambo d 1-g 1. 


Borne 245. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dembio d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 243. -— - Ts gelegen op 150 mi, 
stroomopwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 244. --- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 243, op eene met de 
as van het dal der Dambo d I-g. ! 
normale lijn. 


Grenssteen 245. --- Ts gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de a8 van het dal der Dembio 
d. L-g. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 246. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 245 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 247. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 246 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 248. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 247 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dambho d. 1- 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 249. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 248 sur une normale à l’axé 
de la vallée de la Dambo d. 1-g. 2. 


Borne 250. -—- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 249 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Dambo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 246. —- Ts gelegen op 250 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der. Dambo 
d' 1-g. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. -- - Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. -- Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
d. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 249. : Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 248, op eene met de 
as van het dal der Dambo d. l-g 2 
normale lin. 


Grenssteen 250. -—- Ts gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met dé as van het dal der Dambo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 
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Borne 251. --- Est située à 180 mêtres |. 


en amont de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 252. — Est située à 100 mètres 
de la borne 251 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dambo. 


Borne 253. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 252 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Dambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 251. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. -—- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 251, op eene met de 
as van het dal der Dambo normale lijn. 


Grenssteen 253. -— Is gelogon op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Borne 254. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 253 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 14 Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255. : - Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 254 sur une paral- 
lèle à l’axe de de la vallée de la Dambo, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 256. --- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 255 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. -— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 256 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
” de cet axe de 50 mètres. 


Borne 258. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 257 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 254. - - Ts gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 256. - - Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. -—- Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze’as gelegen js. 


Grenssteen 258. —- [s gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
cene met de as van het dal der Dambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 259. -. Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 258 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 260. -—-- Est située à 1.110 mêtres 
en amont de la borne 259 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Pasejj, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 261. --- Est située à 2.510 mètres 

“en amont de la borne 260 sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Paseji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 262. -- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 261 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 263. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 262 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 6, distante do cet axe de 50 mêtres. 


Borne 264. ---- Est située à 100 mêtres 
de la borne 263 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala d. 6. 


Borne 265. - -- Est située à 290 mètres 
en, aval de la borne 264 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 266. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 265 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisansan- 
sabala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 259. — Is gelegen op 830 ni. 
sbroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
svenwijdige lijn, welke-op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 260.—-Ts gelegen op 1.110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261. --- Ts gelegen op 2510 m, 
stroomopwaarts den grensstoen 260, op 
eene met de as van het dal der Pasreji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m,. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Thisan- 
sansabala d. 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ïe. 


Grenssteen 264. :-- Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 263, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala d. 6 
normale lijn. 


Grenssteen 266. — - Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. —- Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 267. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 268. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 267 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 5, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 269. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 268 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisan- 
sansabala d. 5-d. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 270. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 269 sur une normale à l’axe 


‘de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 5-d. 1. 
Borne 271. -— Est située à 250 mètres 


en aval de la borne 270 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. -— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 271 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tihisansansa- 
bala d. 5, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 273. --- Est située 240 mètres 
en amont de l4 borne 272 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 274. — Est située à 100 mètres 


Grenssteen 267. --- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 266, op 
cene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. - -- Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de”as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 5 everwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 269. -—- Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 268, 6p 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 5-d. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. | 


Grenssteen 270. : -- Is gelegen op 100 m. 
van. den grenssteen 269, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala d. 5 





d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 271. --- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 





‘sansabala d. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 272. —- Ïs gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. -—- Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. :--- Is gelegen op 100 m. 


de la borne 273 sur une normale à l’axe! van den grenssteen 273, op eene met de 


de la vallée de la Tshisansansabala d. 5. 





as van het dal der Tshisansansabala d. 5 
normale lijn. 
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Borne 275. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 274 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisansan- 
sabala d. 5, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 276. --— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 275 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 277. --- Est située à 350 mètres 
ex aval de la borne 276 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 278. --—. Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 277 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 279. + : Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 278 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante, de cet axe de 50 mètres. 


Borne 280. :- - Est située à 430 mêtres 
en amont de la borne 279 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 281. -.. Est située à 100 mètres 
de la borne 280 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshisansansabala d. 4. 


Borne 282. --- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 281 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 275. -— Is gelegen op 200 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de as van het dal der Tahisan- 
sansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 276. --- Ïs gelegen op 320 m. 
stroomafwäarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. :-- [s gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 278. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 277, op | 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 nm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 279. —- Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, vwelke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. --- Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 281. - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 280, op eene met de 
as van het dal der Tahisansansabala 
d. 4 normale lijn. 


Grenssteen 282. -—- Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van-het dal der Tshisan- 
sansabala d. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 283. - -- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 282 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 284. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


| Borne 285. -— Fist située à 100 mêtres 
de la borne 284 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala d. 8. 


Borne 286. --— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 285 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 287. :-- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 286 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 288. -—- Est située à 480 mêtres 
en amont de la borne 287 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 289. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 288 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala d. 2. 


Borne 290. --— Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 289 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 283. - - Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van. het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. -—- Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
cene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. 


— Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 284, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala d. 3 


normale lijn. 


Grenssteen 286. : -- Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. --- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. : - Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. : - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 288, op eene. met de 
as van het dal der T'shisansansabala d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 290. --- Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 291. --- Est située à 230 mêtres 
en amont de la borne 290 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 292. —- Est située à 1.020 mètres 
en amont de la borne 291 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 293. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 292 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala d. 1. 


Borne 294. --- Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 293 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 295. --- Est située à 420 môtres 
en amont de la borne 294 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 295 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansarisabala d. 1-g.1. 


Borne 297. — HÆst située à 530 mêtres 
en aval de la borne 296 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala 
d. 1-g. l, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 298. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 297 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 291. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 290, op 
eene met de as gan het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292.— Ts gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. -- - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 292, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 294. -— Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 295... .- Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 1-8. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 296. -—- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 295, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala d. 1- 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 297. :— Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 600 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 297bis. —- Est située à 500 mètres | 


en amont de la borne 298 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298bis. — Fist située à 370 mètres 
en amont de la borne 297 bis sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisansan- 
sabala, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 298b5s sur une normale à l’axe 
de la vallée de la T'shisansansabala, 


Borne 300, : -- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 299 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 301. : - Est située à 220 mêtres 
en amont de la borne 300 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 302. :-. Est située à 100 inètres 
de la borne 301 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala g. 1. 


Borne 303. -- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 302 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Tshisansansabala 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 304. :-- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 303 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de là Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 297bis. —- Is gelegen op 
500 m. stroomopwaarts den grensstene 
298, op eene met de as van het dal der 
Tshisansansabala evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298bis. —- Is gelegen op 
370 m. stroomopwaarts den grenssteen 
297bis op eene met de as van het dal 
der Tshisansansabala evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as gele- 
gen is. 


Grenssteen 299. - -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 298bis, op eene met 
de as van het dal der Tshisansansabala 
normale lijn. 


Grensstéen 300. - - Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301. —-- Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 302. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 301, op eene met de 
as van het dal der Tshisänsansabala g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 303. —- Ts gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 304. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 305. —- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 304 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisansan- 
sabala g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 




























Grenssteen 305. —. Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 306. :-- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 305 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 306. —- Is gelegen op 410 m. . 
stroomopwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
| 50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 

Borne 307. --- Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Téhisansansa- 

bala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


rrenssteen 307. -- Is gelegen op 390 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 308. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 307 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala g. 2. 


Grenssteen 308. - - Is gelegen op 100 m. 
van den gronssteen 307, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala g. 2 
normale lijn. 


Borne 309. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 308 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


(renssieen 309, :— Is gelegen op 420 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g, 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 310. - - Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 309 sur une parallèle 


Grenssteen 310. -- - Ts gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 309, op 
eene met’de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 2 evenwijdige lijn, wélke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 311. - - Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 310 sur une parallèle 


Grenssteen 311. --- Is gelegen op 580 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 2 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen 15. 


à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 312. —- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssiecn 312. —- {s gelegen op 740 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as ven het dal der Tshisan- 
sansabals evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 313. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 314. : - Est située à 330 mêtres 
en amont de la borne 313 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisansan - 
sabala g. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 315. : 
de la borne 314 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala g. 3. 


Borne 316. - 
en aval de la borne 315 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisensansa- 
bala g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 190 mêtres 


Borne 317. : Et située à 100 mètres 
en amont de la borne 316 sur une paral- 


lèle à Paxe de la vallée de la Tshisansan- 


sabala g. 3-g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 318. - Est située à 100 mètres 
de la borne 317 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisansansabala g. 3- 
g."L. 


Borne 319. - Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 318 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisansansa- 
bala g. 3-g. 1, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 320. -- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 319 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabale, 
g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 100 mètres | 





Grenssteen 313. —- Is gelegen op 250 m. 
abroomopwäarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 _m. afstend van deze _as gologen is. 


Le earaarene de a am ma ae 


Grenssteen 314. -—- [s gelegen op 330 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 313, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Frenssteen 315. - - Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 314, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala g. 3 
normale lijn. 


Grenssieen 316. :— Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 317, op eene met de 
as van het dal der Tshisansansabala 
g. 3-g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 319. + - Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala g. 3-g. Levenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. -- - {8 gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sapsabala g. 3 evenwijdige lijn, welke 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


— 876 — 


Borne 321. --- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 320 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 322. -- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 323. - - Hist située à 580 mètres 
en aval de la borne 322 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisansansabala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. .- - Est située à 520 môtres 
en amont de la borne 323 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 325 + - Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 324 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 326. -_- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 325 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 9, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 327. --. Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 9, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 328. --. Est située à 100 mètres 
de la borne 327 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 9, 


Grenssteen 321. —- Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. —- Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. -- Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Tshisan- 
sansabala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324. -—- [Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteecn 325. -— 1s gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. -— Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.9 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstænd 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.9 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 328. -- - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 327, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 9 normale 
lijn. 


ÉsFOUR E 


Borne 329. — Est située à 280 mètres 
. en aval de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 330. —- Est située à 580 mètres | 


en aval de la borne 329 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. -— Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 330 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Paseji, 
distante de cot axe de 75 mètres. 


Borne 332. —- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 331 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Paseji D.8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ee” 


Borne 333. -—— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 332 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.8-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 334. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 333 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 8-d. 1. 


Borne 335. -— Fist située à 80 mètres 
en aval de la borne 334 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.8-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 336. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 335 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 329. - - Ts gelegen op 280 ni. 
stroomafwaarte den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 330. -—- Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal-der Paseji D.9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 331. - Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaart: den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. - - Is gelegen op 490 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 8 
evenwijdige lijn, welke -op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 333. : - Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 8-d. 1 cvenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 334. - - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 333, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 8-d. 1 normale 
Hijn. 

Grenssteen 335. --- Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336. :- - Is gelegen op 240 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.S 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


en  — 


. Borne 337. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 336 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 8. 


Borne 338. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 337 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. :— Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 338 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 340. --- Fist située à 520 mètres 
en amont de la borne 339 sur uue parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 341. ---- Est située à 290 mètres 
ex amont de la borne 340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 342. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 341 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 343. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 342 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 344. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 343 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7-d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 337. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 336, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 8 normale 
lijn. 

Grenssieen 338. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. —- [s gelegen op 670 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.8 
evenwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 340. — - Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


(renssteen 341. —- Is gelegen op 290 m. 
stioomopwaarts den grenssteen 340, op 
eee met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 342. — Is gelegen op 220 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen. 341, op 
cene 7net de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssleen 343. — [s gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 345. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 344 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 7-d. I. 


Borne 346. -- - Est située à 230 mêtres 
en aval de la borne 345 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 7-d.I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 347. -.- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 346 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Paseji D.7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 348. -—-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 347 sur upe normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 7. 


Borne 349. -- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 348 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 350. -—-- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 349 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 351. -—- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 350 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 352. —- Est située à 490 mêtres 
en amont de la borne 351 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Paseji, 
. distante de cet axe de 75 mètres. | 


Grenssieen 345. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 344, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.7-d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as Van het dal der Paseji D. 1- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 347. — Is gelegen, op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 347, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 7 normale 
lijn. 


Grenssteen 349. — Is gelegen op 400 m. 
stroo nafwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welée op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 350. — I gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 352. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 351, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. É 


Borne 353. —- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 352 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 353 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 355. — Est située à 100 mètres 
de la borne 354 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 6. 


Borne 356. - Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 355 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 357. —- Est située à 280 mêtres 
en amont de la borne 356 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 358. --—— Est située à 100 mètres 
de la borne 357 sur une normale à l'axe 
de 1a vallée de la Pasoji D. 6-g. 1. 


Borne 359, —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 358 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.6-g.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 360. —- Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 359 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 353. — Is gelegen op 500 ni. 
stroomopwaarts den grenssteon 352, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6 
evenwijdige lijn, welke op 50"w. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 355. — [s gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 354, op eene uret de 
as van het dal der Paseji D. 6 normale 
lijn. 


Grenssteen 356. — Îs gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 356, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. — [Is gelegen op 100 m._ 
van den grenssteen 3657, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 6-g.1 normale 
lijn. 

Grenssteen 359. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 358, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 360. — Is gelegen op 620 m. 
op 
eene met de as van het dal der Paseji D.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den genssteen 359, 
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Borne 361. — Est'située à 540. mètres 
en amont de la borne 360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseiji, ere 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 362. - - Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 361 sur une parallèle 
à l’axe de la vallee de la Paseji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. —- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 362 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 364. --. Est située à 100 mêtres 
de la borne 363 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 5-d. 1. 


Borne 365. -- - Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 364 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.5-d. I, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 366. - - Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 365 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 367. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 366 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Paseji D. 5. 


Borne 368. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 367 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 362, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 5: 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 364. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 363, op eene met ds 
as Van het dal der Paseji D.5-d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 365. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der Pase]ji D.5- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 366. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van. het dal der Paseji D.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 366, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 5 normale 
lijn. 

Grenssteen 368. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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|: Borne #69. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 368 sur une parallèle 
à’l’axe de la vallée de Ia Pasejt D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 370. — Est située à 360 mètren 
eu aval de la borne 369 sur. une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji. D. 5, 


distante de cet axe d2 50 mêtres. 


Borne 371. — Est située à 260 mètres 
en amont de la boine 370 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


Born 372. — Est située à 240 mêtres 
en amont de la borne 371 sur une parallèle 
à l'axé de la vallée de la Paseji, distante 
de éct axe de 50 mètres. 


Borne 373. -. Est située à 900 mètres 
éu amont de la borne 372 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 374. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 373 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, 


‘distante de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 375. —- Est située à 290 mètres 


‘en amont de la borne 374 sur une parallèle 
à l'äxe de la vallée de ia Paseji D. 4-d. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 376. — Est située à 100 mètres 
de la borve 375 sur une normale à J’axe 


‘dé Ja vallée de la Pasoji D. 4-d. 2. 


Grenssteen 369. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op. 
ene met de as van, het dal der Paseji D.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 

van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 372, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 374. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 373, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 375. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 4- 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 376. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 375, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.4-d. 2 normale 
lijn. 
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Borne 377. — Esi située à 210 mêtres 
en aval de La borne 376 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 378. :--- Est située à 390 mètres 
en amont de la born: 377 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 379. — Est située à 280 mètres. 


en amont de la borne 378 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 380. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 379 sur une normale à l’axe 
ee la vallée de la. Paseji D. 4-d. 1. 


Borne 381. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 380 sur une parallèle 
à l'axe de la vallés de la Paseji D.4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 382. — Est située à 500 mêtres 


en amont de la borne 381 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 383. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 382 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 384. — Est située à 100 mêties 
de la borne 383 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 4. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Pasoji D. 4- 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 378. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 377, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 379. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 4- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 100 m. 
van. den grenssteen 379, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.4-d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 381. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 380, op 
eene me de as van het dal der Paseji D.4- 
d. L evenwijdige lijn, welke. op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 382. — Is gelegen ap 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 381, op 
eene meë de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 382, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 383, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 4 normale 
in. 
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Borne 385. — Et située à 230 mêtres| 


en aval de la borne 384 sur une parallèle 
à l’axe de la valléo de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 386 — Est située à 590 mètres 
eu aval de la borne 385 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Paseji D 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 387. --- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 386 sur une parallèle 
à l’axe de la vallées de la Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 388. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 387 sur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Paseji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 389. —- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 388 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4-g.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


: Borne 390. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 389 sur une paral- 
lèle à l’axe do la. vallée de la Paseji D. 4- 
.&. !, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 391. —- Est située à 780 mêtres 
en amont de la borne 390 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 392 —- Est située à 100 mètres 
.e la borne 391 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D 4-g 1. 


Grenssteen 385. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 384, op 
eene m & de as van het dal der Paseji 
D. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afitand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 386. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 387. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 388. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 387, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 390. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4- 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 391. — Is gelegen op 780 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der D.4-g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 392. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 391, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 4g. 1 
normale lijn. | 
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Borne 393. — Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 392 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pasoji D.4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 394. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 393 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D.4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 395. -- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 394 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 4 g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 396. : -- Est située à 1.120 mètres 
en aval de la borne 395 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 397. : - Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 396 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distants 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 398. : - Esb située à 190 mètres 
en amont de la borne 397 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 399. : - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 398 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 400. -- - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 399 sur une parallèle 


Grenssteen 393. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 394. — [s gelegen op 460 7». 
stroomafwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 395. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 396.—- [Is gelegen op 1.120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 398, op 
een met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 400. — Is gelogen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 399, op 
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à l'axe de la vallée de la Paseji D. 3,|eene met de as van het dal der Paseji D.3 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 



























Borne 401. —— Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 400 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 401. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 402. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 401 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 402. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.3 
evenwijdige lijn, welke op &0 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 403. -—- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 402 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 210 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 402, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.3- 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 404. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 403 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 3-d. 1. 


Grenssteen 404. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 403, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.8-d. 1 normale 
lijn. 

Borne 405. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 404 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji D.3-d 1, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Grenssteen 405. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.3- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 406 -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 406. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 405, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.3 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
Jvan deze as gelegen is. 


Borne 407. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 406 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Paseji D. 3. 


Grenssteen 407. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 406, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 3 normale 
lijn. 


Borne 408 -— Est située à 590 mètres|  Grenssteen 408. —— Ts gelegen op 590 m. 
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en aval de la borne 407 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 409. :—— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 408 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 410. —- Est située à 490 mètres 


en aval de la borne 409 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 411. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 410 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 412. - — Est située à 1.200 mètres 
en amont de la borne 411 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 413. -- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 412 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 414. - -- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 413 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D.2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 415. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 414 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 2-d. 1. 





stroomafwaarts den grenssteen 407, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 409. — Is gelegen op 580 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 408, op 
eene met de as van het. dal der Paseji D.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. — Is gelegen op 490 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 409, op 


leene met de as van het dal der Paseji D. 3 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 410, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 412.— Is gelegen op 1.200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 413. — Ïs gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 413, 0p 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 


‘d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 415. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 414, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.2-d. 1 normale 
lijn. 
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Borne 416. -— Eét située à 340 mètres 
en aval de la borne 415 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D.2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 417. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 416 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 418. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 417 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 419. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 418 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 2. 


Borne 420. —- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 419 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 421. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 422. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 421 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 423. -—- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 422 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- . 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 418. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 419. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 418, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 420. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 421. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 920, op 
eene met de as van het dal der Paseji D 2, 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 422, — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 423. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van! deze as gelegen is. 
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Borne 424. - - Est située à 100 mètres 
de là borne 423 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 2-g. 1. 


Borne 425. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 424 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Paseji D. 2-g. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 426. - - Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 425 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Paseji D: 2-g. I- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 424. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 423, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 2-g. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 425. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 424, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 
g. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 427. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 426 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 2- g. 1-g. 1. 


Borne 428. —- Est située à 740 mètres | 


en aval de la borne 427 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-8. 1. 
distante de cet axe de 50-mètres. 


Borne 429. --- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 428 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Barne 430. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 429 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 431. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 430 sur une normale à l'axe 


.de la vallée de l4 Paseji D. 2-g. 2. 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 426, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 2-g. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 428. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 427, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 429. —- Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 430. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 429, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.2- 
g. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 100 mx. 
van den grenssteen 430, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 2-g.2 normale 
lijn. 
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Borne 432. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 431 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 433. :— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 432 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. -—- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 433 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 434 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 2-g. 3. 


Borne 436. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 435 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 2-g. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4387. - - Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 436 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 438. -—- Est située à 240 mètres 
ex amont de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 439. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 438 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Grenssteen 432. — Is gelegen op 280 m. 
stroomcfwaarts den grenssteen 431, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 2- 
g. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 433. — Is gelegen op 240 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. — Is gelegen op 250 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenisteen 434, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.2-g. 3 normale 
bjn. 


renssteen 436. — Ts gelegen op 310 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 2-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 437. — Is gelegen op 400 m. 
stroomsfwaarts den grenssteen 436, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 2 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 438. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 437, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 438, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ïs. 
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Borne 440, — Est située à 1.310 mètres|  Grenssteen 440.— Ts gelegen op 1.310 m. 


en amont de la borne 439 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 441. --- Est située à 1.230 mètres 
en amont de la borne 440 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 442. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 441 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 3. 


Borne 443. -—- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 442 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 444. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 443 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 445. :-— Est située à 100 mètres 
de la borne 444 sur une normale À laxe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 3-g. 1. 


Borne 446 -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 445 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 447. --- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 446 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Kaïuñsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 441.— Is gelegen op 1.230 m. 
ctroomopwaarts den grenssteen 440, op 
eene met de as van het dal der Kaïiunsu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 441, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu d. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 443. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 444. -— Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den” gr'enssteen 443, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 445. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 444, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu d. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 446. — Ts gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 445, op 
eene mot de as van het dal der Kaïunsu 
d. 3-6. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 447, — fs gelegen op 510 m. 
stroomafwaart: den grenssteen 446. op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 448. -_- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 447 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 449. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 448 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 450. :-- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 449 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 451, -— Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 450 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kaïunsu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 452. -— Est située à 230 mètres 
de la borne 451 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 2. 


Borne 453. -—- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 452 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2-g. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 454. -— Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 453 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 455. Hst située à 330 mètres 
en amont de la borne 454 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2- 


g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 448. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 449. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 448, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu . 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 450. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 451. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 450, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 451. op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu d. 2 normale 
Bjn. 


Grenssteen 453. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2 


afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Grenssteen 455. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der Kaiunsu 
d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 456. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 455 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 2-g. 2. 


Borne 457. -- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 456 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 458. —- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 457 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajïunsu d. 2. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 459. -—— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 458 sur unie parallèle 
à l’axe de la vallée de La Kaïunsu d. 2-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 459 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 2-g. 3. 


Borne 461. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 460 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kajunsu d. 2-8. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 462. --. Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 461 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 463. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 462 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 456. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 455, op éene met de 
as van het dal der Kaïunsu d. 2-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 457. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Kaïiunsu 
d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 459. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 2-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 460. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 459, op eene met de 
as van het dal der Kaïünsu d. 2-g. 3 
normale lijn. | 


Grenssteen 461. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der Kaiunsu 
d. 2-g: 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 462. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


d. 


Grenssteen 463. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 462, op 
eene met de as van hét dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 464. :-- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 463 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 465. --- Est situéo à 240 mètres 
en, amont de la borne 464 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 466. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 465 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu d. 1. 


Borne 467. --- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 466 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 468. —- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 467 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 469. — Est située à 280 mètres 
‘ en amont de la borne 468 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Borne 470. -—. Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 469 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 471. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 470 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajunsu. 


Grenssteen 464. —- Is gelegen op 380 m. 
stroomnpwaarts den grenssteen 463, op 
eene met de as van, het dal der Kaïunsu: 


d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
Grenssteen 465. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 466. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 465, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu d. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 467. — Is gelegen op 210 m. 
stroomaffaarts den grenssteen 466, op 
eene met de &s van het dal der Kaïunsu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 468. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de &s van het dal der Kaïunsu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 469. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 468, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 470. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 469, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 470, op eene met de 
as van het dal der Kaiunsu normale lijn. 
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Borne 472. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 471 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kzïunsu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 473. --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 472 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keiunsu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 474. —- 
de la borne 473 sur une normale à l’axe 


Est située à 100 mêtres 


de la vallée de la Kaïunsu g. 1. 


Borne 476. ---. Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 474 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. --. Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 475 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 477. - 
en amont de la borne 476 sur une parallèle 


- Est située à 300 mètres 


à l'axe de la vallée de l2 Kaïunsu g. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 478. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 477 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kaïunsu g 2. 


Borne 479. —. Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 478 sur une parallèle 
e l’axe de la vallée de la Keïunsu g. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 472. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen, 471, op 
eene met de as van het dal der Kaiunsu 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 472, op 
eene met de as van het del der Kaïunsu 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 474. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 473, op eene met de 
as van, het dal der Kaïunsu g. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 475, op 
eene met de as van het del der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 477, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu g. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 479. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is: 
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| Borne 480. — Est située à 260 mètres| . 


en aval de la borne 479 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 481. — Est située à 1.050 mètres 
en aval de La borne 480 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu., distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 482. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 483. — Est située à 360 mètres 


en amont de la borne 482 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. — Est située à 100 mètres 
de la borne 483 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu g. 3. 


Borne 485. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiïunsu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 486. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 485 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 487. — Est située à 100 mètres 
de la borne 486 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 1. 





stroomafwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481.— Is gelegen op 1.050 pi. 
stroomafwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 481, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 480. — Is gelegen op 260 m. 


Grenssteen 483. — Is gelegen op 360 m, . 


stroomopwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 484. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 483, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu g. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 485. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 484, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 486. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 487. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 486, op eene met de 
as van het dal der g. 3-g. 1 normale lijn. 








— 397 — 


Borne 488. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 487 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 489. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 488 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiunsu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 489 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïiunsu g. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 491. — Est située à 290 mètres 
ex amont de la borne 490 sur une parallèle 
à l’axé de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. — Est située à 100 mètres 
de la borne 491 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 2. 


Borne 493. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 492 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 494. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 493 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 495. — Est située à 410 mètres, 
en aval de la borne 494 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 488. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der Kaïiunsu 
g. 3-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 489. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 490. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 491, op eene met de 
as van het dal der Kaïunsu g. 3-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 493. — Ïs gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 492, op 
eene met de as van het dal der Kaïunsu 
g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 493, op 
cene met de as van het dal der Kaiïunsu 
g. 3-8. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 495. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
eene met de &s van het dal der Kaïunsu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


26 
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Borne 496. — Est située à 700 mètres!  Grenssteen 496. — Is gelegen op 700 m. 


en aval de la borne 495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïunsu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 497. — Est située à 840 mètre: 
en amont de la borne 496 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 497 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 499. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 498 sur une parallèle 
à l’axe de 1. vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 500. — Est située à 520 mètre: 
en amont de la borne 499 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 501. — Est située à 260 mètre: 
en amont de la borne 500 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 502. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 501 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 503. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 502 sur une parallèle 








stroomafwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Kaiïunsu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 497. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 498. — Is gelegen op 170 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 497, op 
eene met.de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 350 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwearts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 501. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 500, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand ” 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 501, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 503. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwearts den grenssteen 502, op 
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à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 504. — Est située à 400 nètre: 
en amont de Ja borne 503 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 505. — Est située à 140 mètre: 
en amont de la borne 504 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 506. — Est située à 100 mètres 
de la borne 505 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1. 


Borne 507. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 506 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 508. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 507 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 509. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 510. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 509 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 504. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 503, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


_Grenssteen 505. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 504, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 505, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.1-d. 1 normale 
lign. 


Grenssteen 507. — Ïs gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 











— 400 — 


Borne 511. — Est située à 100 mètres]  Grenssteen 511. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 510 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1. 


* Borne 512. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5613. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 612 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 514. — Est située à 100 mètres 
de la borne 513 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1. 


:: Borne 515. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 514 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 516. — Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 515 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 517. — Est située à 130 mètres 
on aval de la borne 516 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 518. — Est située à 300 mètres 
‘en aval de la borne 517 sur une parallèle 


CS 


distante de cet axe de 50 mètres. 


à l’axe de la vallée de la Peseji D. 1, 
{evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van den grenssteen 510, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 512. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 512, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 514. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 513, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 1-g. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 660 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 516. — Is gelegen op 740 :». 
stroomafwaarts den grenssteen 515. op 


eene met de as van het dal cer Paseji D. 1 
cvenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 516, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 518. — Ïs gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 517, op 
eene met de as van het dal der Paseji D.1 


van deze as gelegen is. 
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Borne 519. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 518 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 520. — Est située à 460 métres 
en amont de la borne 519 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la-Paseji D. 1-g. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 521. — Est située à 100 mètres 
de la borne 520 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-d. 1. 


Borne 522. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 521 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2- 
d. i, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 523. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 522 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 524. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 523 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 525. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 524 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 526. — Est située à 100 mètres 
de la borne 525 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2. 


Grenssteën 519. — Is gelegen op 380 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 519, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 521. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 520, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 1-g. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 522. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 021, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. i-g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 523. — Is gelegen op 360 m., 
stroomopwaarts den grenssteen 522, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 524. — Is gelegen op 240 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 525. — Is gelegen op 220 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 524, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 526. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 525, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.1-g. Z normale 
lijn. 
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- Borne 527. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 526 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, | 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 528. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 527 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 529. -- Est située à 250 im ètres 


en amont de la borne 528 sur une paral- | 


lèle à l'axe ce la vallée de la Paseji 





D. Lg. 2-g. l, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 530. — Est située à 100 mètres 
de la borne 529 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2-g. 1. 


Borne 531. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borné 530 sur une parallèle | 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 2- 
8. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 532. — Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 531 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.1-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 533. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 532 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 534. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 533 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 527. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 526, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 528. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 527, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 529. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 530. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 529, op eene met de 


jas van het dal der Paseji D. 1-g. 2-g. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 530, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 2-g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 532. — Ïs gelegen op 770 m- 
stroomafwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het dal der Paseji 


|D. 1-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 532, op 
eene met de as van het dal der Paseji 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 534. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 533, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ‘van deze as gelegen is. 


PRE 
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A 


Borne 535. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 534 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 536. — Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 535 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 537. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 536 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 538. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 537 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.1-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 539. — Est située à 100 mètres 


«le la borne 538 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3. 


Borne 540. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 539 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.1-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 541, — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 540 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Paseji D. 1-g. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 542. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 541 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D.1-g.8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


P2 


Grenssteen 535. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op.50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 536. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 535, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 537. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 536, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 538. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 539. — Is gelegen op 100 m. 
van den gronssteen 538, op eene met de 
as van het dal der Paseji D.1-g. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 540. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 539, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 541. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 540, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 542. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 541, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D.1-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 543. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 542 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 544, — Est située à 100 mètres 
de la borne 543 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3-g. 1. 


Borne 545. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 544 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 546. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 545 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 547. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 546 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1-g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 548. — Est située à 500 mètres 
en aval de là borne 547 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Paseji D. ‘1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 549. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 548 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 550. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 549 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la.Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 543. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 542, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 544. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 543, op eene met de 
as van het dal der Paseji D. 1-g. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 545. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 544, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g. 3-g. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 545, op 
eene met.de as van het dal der Paseji 
D. 1-g.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 547. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 546, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
D. 1-g.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 548. — Is gelesen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 549. — Is gelegen op 300 ri. 
stroomafwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der Paseji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 550. — [Is gelegen op 780 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 551. — Est située à 1.010 mètres 


en amont de la borne 550 sur.une parallèle 
à laxe de la vallée de la Paseji, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 552. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 551 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 553. — Est située à 100 mètres 
de la borne 552 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Paseji. 


Borne 554. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 553 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
_ de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 555. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 554 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 556. — Est située à 100 mètres 
de la borne 555 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 1. 


Borne 557. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 556 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 658. — Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 557 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 551.— Is gelegen op 1.010 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 550, op- 
eene met de as van het dal der Paseji 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 551, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 553. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 552, op eene met de. 
as van het dal der Paseji normale lijn. 


Grenssteen 554. — Ts gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 553, op 
eene met de as van het dal der Paseji 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 555. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 554, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 556. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 555, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 557. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 556, op 
eene :net de as van het dal der Paseji G.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 558. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 557, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 
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Borne 059. — Est située à 550 mètres]  Grenssteen 559. — Is gelegen op 550 m. 


en amont de la borne 558 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 560, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 559 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Paseji G. 2. 


Borné 561. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 560 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 562. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 561 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 563. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 562 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. — Est située à 100 mètres 
de la borne 563 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 8. 


Borne 565, — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 564 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Paseji G. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 566. — Ext située à 470 mètres 
en aval de La borne 565 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 558, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 559, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 570 m. 
strooxmafwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der Pasoji G.2 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 562. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstieen 564. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 563, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 565. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 566. — [s gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








Borne 567. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 566 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 568. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 567 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 569. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 568 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 570. — Est située à 100 mètres 
de la borne 569 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 4. 


Borne 571. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 570 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 572. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 571 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 573. — Est située à 220 mètres 
“en aval de la borne 572 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 573 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 567. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 568. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 567, ok 
eene met de as van het dal der Paseji G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 569, — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 568, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. — Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 569, op eene met de 
as van het dal der Paseji g. 4 normale 
lijn. ù 

Grenssteen 571. — I gelegen op 150 m. 
stroomafwearts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 572. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 571, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.4 
ovenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 573. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 572, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelcgen is. 


… Grenssteen 574. — Ts gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.5 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 575. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 574 sur une parallèle 
à l’axe de la. vallée de la Paseji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 576. — Est située à 100 mètres 
de la borne 575 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 5. 


Borne 577. — Est située à 360 mètres | 


en aval de la borne 576 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Paseji G.5, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 578. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 577 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 579. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 578 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 580. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 579 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G .6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 581. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 580 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. — Est située à 100 mètres 
de la borne 581 sur une normale à, l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 6 


_ Grenssteen 575. — Is gelegen op 330 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 574, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.5* 
evenwijdige lijn, welke op 50 M afstand 
van deze as gelegeni is. 


Grenssteen 576. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 575, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 5 normals 
lijn. | 


Grenssteen 577. — J£ gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 576, op 
eene met de as van het dal der Pasoji G.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. Fist 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 578. — Is de op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘577, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 579. — Ts gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 578, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 580. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 579, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 581. — Is gelegen op 270 w. 
strocmopwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 581, op-eene met Ge 
as van het dal der Paseji G. 6 normale 
lijn. 
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Borne 583. — Est située à 310 mètres | 


en aval de la borne 582 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 584. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 583 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 585. — Est située à 910 mètres 


en aval de la borne 584 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 586. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 585 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 586 sur une parallèle 


à Paxe de la vallée de la Paseji g. 7, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 588. — Est située à 220 mètres 


en amont de la borne 587 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 7, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 589. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 588 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 7. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 583. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 582, op 
eene met de as van het dal der Paseji G. 6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 584. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 583, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


Grenssieen 585. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 584, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 586. —- Ts gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der Paseji g. 7 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 588, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 7 normale 


Âlijn. 


Borne 590. — Tst située à 170 mètres 
en aval de la borne 589 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Grenssteen 590. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 589, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


7 
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Borne 591. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 592. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 591 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 593. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 592 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 594. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 593 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 594 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. — Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 595 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 597, — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 596 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 598. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 597 sur une parallèle 


Grenssteen 591. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 590, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.7 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 592. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 591, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. — Is gelegen op 450 m. 
stroomaîwaarts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 593, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 595. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 594, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 596, — Is gelegen op 710 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 595, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 597. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 596, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 597, op 
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à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8, 


eene met de as van het dal der Paseji G.8 
* distante de cet axe de 50 mètres. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze &s gelegen is. | 























Borne 599. — Est située à 400 mètre 
en amont de la borne 598 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 599. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 598, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.8. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Borne 600. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 599 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 600. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 599, op: 
eene met de as Van het dal der Paseji G.8. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borné 601. — Est située à 100 mètres 
de la borne 600 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 8. 


Grenssteen 601. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 600, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 8 normale 
bijn. 

Borne 602. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 602. — 5 gelegen op 310 m. 
stroomafwearts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.S8 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 603. — Kst située à 400 mètres 
en amont de la borne 602 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G.8-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 603. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomopweaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G.8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 604. — Est située à 100 mètres 
de la borne 603 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 8-g. 1. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 603, op eene met de 
as van het del der Paseji G.S8-g. 1 normale 
lijn. 

Borne 605. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 604 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G.8-£. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 605. — Ïs gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 604, op: 
eene met de as van het dal der Paseji 
G.8-g. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 606. — Est située à 70 mètres]  Grenssteen 606. — Is gelegen op 70 m. 
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en aval de la borne 605 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 607. — Est située à 300 mètres 
-en aval de la borne 606 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 608. — Est située à 440 mêtres 
-en amont de la borne 607 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 8-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 609. —- Est située à 100 mètres 
-de la borne 608 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 8-g. 2. 


Borne 610, -—- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 609 sur une parallèle 
à l'axe de a vallée de la Paseji G. 8-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 611. — Est située à 200 môtres 
en aval de la borne 610 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 611 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 613. -— Est située à 440 mètres 
en amont de La borne 612 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.8° 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.8 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 608. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 8-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 609. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 608, op eene met de 
as van het dal der Paseji G.8-g. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 610. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 609, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 8-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 611. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.8 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 611, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 612, op 
eene met de as van het dal der Paseji G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 614. --- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 613 sur une parallèle 
à l’axe de la la vallée de la Paseji G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 615. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 614 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 9. 


Borne 616: --- Hst située à 170 mètres 
en aval de la borne 615 sur une parallèle 
à l'axe de la. vallée de la Paseji G. 9, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 617. Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 616 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Paseji G. 9- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 618. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 617 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Paseji G. 9-g. L 


Borne 619. -- Fist située à 360 mètres 
en aval de la borne 618 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji G. 9-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 620. --- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 619 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 621. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 620 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distant 
de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 614. — Is gelegen op 150 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der Paseji G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 615. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 614, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 9 normale 
lijn. 

Grenssteen 616. — Is gelegen op 170 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.9 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 617. — [Is gelegen op 240 m. 


[stroomopwaarts den grenssteen 616, op 


eene met de as van het dal der Paseji 


.[G. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 617, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 9-g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 619. —— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G.9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 620. — Ïs gelogen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 619, op 
cene met de as van het dal der Paseji G.9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssleen 621. — Ïs gelegen op 490 5m. 
-troomafwaarts den grenssteen 620, op 
sene met de as van het dal der Paseji 
cvenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as geiegen is. 
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Borne 622. : - Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 623. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 622 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 624. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 623 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 625. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 624 sur ure normale à j’axe 
de ia vallée de la Paseji G. 10. 


Borne 626. - - Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 625 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 627. -- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 626 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G.10- g. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 628. — Est située à 100 mètres 
de la borne 627 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 10-g. 1. 


Borne 629. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 628 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 622. — Is gelegen op 200 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 621, op 
eene”met de as van het dal der Pasoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 623. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 622, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.10 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 624. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 625. — ]s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 624, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 10 mormale 
lijn. 


Grenssteen 626. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 627. — Is gelegen op 150 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 626, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 10-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 628. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 627, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 10-g. I 
normale lijn. 


Grenssteen 629. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 628, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 630. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 629 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 631. -—- Est située à 250 môtres 
en aval de la borne 630 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 632. —- Est située à 320 mètres 


en amont de La borne 631 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Paseji G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 633. —. Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 632 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G.11-g. 1, 
distante de cet”axe de 50 mètres. 


Borne 634. .-. Est située à 100 mètres 
de la borne 633 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 11-d. 1. 


Borne 635. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 634 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G.11-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 636. -—-- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 635 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Paseji G. 11. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 637. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 636 sur une normala à l'axe 
de la vallée de la Paseji G. 11. 








Grenssteen 630. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 631. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 630, op 
eene met de as van het dal der Piseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 632. — 1s gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 633. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 632. op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G.1l-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 633, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 11-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 635. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 634, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G.1l-d. lL'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 636. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 637. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 636, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 11 normale 
lijn. 
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Borne 638. :- Est située à 230 mètres]  Grenssieen 638. — Is gelegen op 230 m. 


en aval de la borne 637 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 639. -—- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 638 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 640. - - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 639 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 641. --- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 640 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 12, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 642. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 641 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Pasoji G. 12. 


Borne 643. - - Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 642 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 12, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 644. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 643 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 645. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 644 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


stroomafwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 639. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 638, op 
eene met de as van het dal der Paseji G.11 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 640. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 639, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 641. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 12 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 641, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 12 normale 
lijn. 

Grenssteen 643. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 642, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze xs gelegen is. 


irenssteen 644. — Is gelegen op 190 3. 
stroomafwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 644, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 646. —- Kst située à 440 mètres 
en amont de la borne 645 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 18, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 647. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 646 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 13. 


Borne 648. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 647 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pasoji g. 13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 649. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 648 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 650. -- Est située à 1990 mètres 
en aval de la borne 649 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 661. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 650 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Paseji G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 652. --— Est située à 100 mêtres 
de la borne 651 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Paseji G. 14. 


Borne 653. -— Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 652 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- 


Grenssteen 646. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 647. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 646,.op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 13 normale 
lijn. 


Grenssteen 648. — Is gelegen op 390 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 647, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
g. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 649. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 648, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 650.— Is gelegen op 1.990 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 649, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 651. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 650, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 652. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 651, op eene met de 
as van het dal der Paseji G. 14 normale 
lijn. 

Grenssteen 653. — Is gelegen op 870 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 652, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


4 
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Borne 654. :-- Est située à 290 mètres 


en aval de la borne 653 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 655. :-- Est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 654 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pasoji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 656. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 655 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Paseji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 657. - Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 656 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Paseji G.15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 658. Est située en amont de 
la borne 657, à l'intersection d'une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.010 mètres avec une 
parallèle à l’axe de la Tshikuka D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 659. - - Fist située à 130 mêtres 
en amont de la borne 658 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 660. --- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 659 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 654. — Is gelegen op 290 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 653, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 655.— Is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 656. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 655, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 657. — Is gelegen op 420 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der Paseji 
G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 658. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteon 657, up het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Tshikuka D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


… Grenssteen 659. — Is gelegen op 130 mu. 

stroomopwaarts den grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 660. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 659, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand_ van deze as gelegen is. 
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Borne 661. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 660 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikuka d. 2. 


Borne 662. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 661 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, 
distante de cetaxe de 50 mêtres. 


Borne 663. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 662 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 664. --—- Est située en amont de 
la borne 663, à l'intersection d'une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la Tskikuka, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 665. :-- Est située à170 mètres 
en amont de la borne 664 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 666. : -- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 665 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 667. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 666 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la ‘Tshikuka d.:1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 668. — Est située à 690 mètres 


Grenssteen 661. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 660, op eene met de 
as van het dal der Tshikuka d. 2 normale 
lin. c 


Grenssteen 662. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 661, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 663. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 662, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 664. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 663, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 7m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 665. — Is gelegen op 170 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 666. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 665, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 15. 


Grenssteen 667. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensateen 668. — Is gelegen op 690 m. 
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en amont de la borne 667 sur une parallèle |stroomopwaarts den grenssteen 667, op 


à l’axe de la vallée de la Tshikuka, d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 669. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 668 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikuka d. 1. 


Borne 670. --- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 669 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 671. - - Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 670 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 672. -—- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 671 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 673. —. Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 672 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 674. - - Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 673 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 675. --- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 674 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 mx. 
van den grenssteen 668, op eene met de 
as van het dal der Tshikuka d. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 670. —- [s gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 669, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 671. —- {s gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 670, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 672. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 671, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 672, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 674. — Is gelegen op 950 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 673, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 675. — [s gelegen op 380 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 674, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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: Borne 676. -- Est située à 100 mètres | 
de la borne 675 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikuka. L 


+ Borne 677. --- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 676 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 678. -— Test située à 870 mètres 
en aval de la borne 677 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikuka, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 679. -- Est située à 440 mêtres 
en aval de la borne 678 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 680. -- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 679 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 681. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 680 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 682. 
borne 681, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesso, distante de cet 
axe de 1.000 mêtres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située en aval de la 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 1.305 hectares. 


Grenssteen 676. — Is gelegen op 10Ù m. 
van den grenssteen 675, op eene met de 
as van het dal der Tshikuka normale 
lijn. 

Grenssteen 677. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 676, op 
eene met de as van hét dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 678. — [Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 677, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 679. — Is gelegen op 440 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 678, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 680. — Is gelegen op 650 m. 
etroomafwaarts den grenssieen 679, op 
eene net de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van déze as gelegen is. 


Grenssteen 681. —- [s gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 680, op 
eene met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 682. —- Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 681, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn. welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tshikuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
1.305 hectaren niet mogen te boven gaan. 
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Concession de 1n Koubadi. 


. Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Koubadi, commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Kabelekesse, et de l’axe de la vallée 
de son affluent de droite, la Koubadi, 
et se prolonge jusqu’à la limite amont de 
ce dernier. 


Cette zone est limitée ‘par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. --- Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Tshilamba, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 2. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


1 


Borne 3. : - Est située à 270 mètres 
en amont de Ia borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuana, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. : - Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuana, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 


Borne 5. —-- Est située à 1.160 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de [a vallée de la Kamuana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Vergunning van de Koubadi, 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Koubadi, begint op 1.000 mm. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse en van de as van het 
dal harer rechtertoevloeïing — de Kou- 
badi -- en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche grens dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Frenssteen 1. — [Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met cene 
met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 5. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grensiteen 2. — Is gelegen op 270 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze àas gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 270 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op ; 
eene met de as van het dal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4° -— Is gelegen op 370 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene >uet de as van hetdal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 1.160 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 4, 07 
eene met de as van het dal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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—- Est située à 100 mètres 
de la borne 5 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kamuana. 


Borne 6. 


--- Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 


Borne 7. 


à l’axe de la vallée de la Kamuana, 
distante de cet axe de 60 mètres. 
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—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 7 sur une parallèle 


Borne 8. 


à l’axe de la vallée de la Kamuana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


… Est située à 190 mêtres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. 


Borne 10. -- - Est située à 1.070 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1l.- 


Borne 12. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à 


de la vallée de la Tshilamba D. 1. 


l’axe 


Borne 13. - - Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5, op eene met de 
as van het dal der Kamuana normale 
lijn. | 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 1.170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 280 m. 
7, op 
eene met de as van het dal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


stroomafwaarts den grenssteen 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 190 jm, 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kamuana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10.-— [s gelegen op 1.070 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Eshilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. -— Is gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 11, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba D.1 normale 
lijn. 

Grenssteen 13. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne I4. - Est située à 200 mètres | 


en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 15. :-- Est située à 370 mêtres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamungu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamungu d. 2. 


Borne 18. : - Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komungu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. —- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. Est située à 100 mèêtres 
de la borne 19 sur une normale à l’ax: 
de la vallée de la Kamungu d. 1. 


Borne 21, -- Est située à 150 mêtres 
eu amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as”gelegen is. 


-Grenssteen 15. — Is gelegen. op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. -— [s gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
d. 2? evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenskteen 16. op eene met de 
as van het dal der Kamungu d. 2 normale 
ljn. 

Grenssteen 18. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
d. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


# Grenssteen 19. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20, — Ï< gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 19, op eene met de 
as van het dal der Kamungu d. i normale 
lijn. 

Grenssteen 21. — [s gelegen op 150 m' 
stroomopwaarts den grenssteen 20, 0p 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


LS 
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Borne 22. — Est située à 100 mètres 
de la borne 21 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamungu. 


Borne 23. — Est située à 270 mètres en 
aval de la borne 22 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de ls Kamungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. -— Est située à 440 mètres 
eu aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée ds la Kamungu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 25. --— Fist située à 350 mêtres 


en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 27. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 28. :— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 330 mètres 
en amont de ja borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Kamungu normale 
lijn. ER 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssieen 24. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kamungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 30. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 31 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikasa d. 1. 
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Borne 33. —-- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 34. : - Est située à 360 mêtres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 35. :-- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikasa. 


Borne 37. —-- Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. -— Is gelegen op 330 m. 
siioomopwäaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
d 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Kamikasa d. 1 normale 
ljn. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
d. L evenwijdige lijn. welke op 50 3. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — [s gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 M. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der Kamikasa normale 
lijn. 

Grenssteen 37. — Is gelegen op 900 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 38. —- Est située à 160 mêtres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 39. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 38 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamikasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —- Kst située à 480 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


© Borne 41. --- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42.,-— Est située à 100 mètres 
de la borne 41 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba D. 1. 


Borne 43. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. -- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45: --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 44 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 160 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelogen op 310 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kamikasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
vann deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — I gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 jm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba D.1 normale 
lijn. 

Grenssteen 43. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, OP 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba normale 
lijn. 
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Borne 46. - Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. --- Est située à 380 mêtres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. —- Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 49. - - Est située à 1.350 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 50. ---- Est située en amont de la 
borne 49, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 


axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 


à l’axo de la Kadela d. 1, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadila d. 1. 


Borne 53. - - Est située à 260 mètres 


. Grenssteen 46. — Is gelegen op 440 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 47. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op L.000 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Ïs gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 50. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 49, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Kadela d. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ik. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene net de as van het dal der Kadila d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Kadila d. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 53. — Ïs gelegen op 260 m. 
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en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 55. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadila. 


Borne 56. —- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. -— Est située en amont de la 
borne 56 à l’intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mêtres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. -—- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. — Est située à 370 mêtres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 60. :- - Est située à 650 mètres 
on amont de la borne 59 sur une parallèle 


stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kadila d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kadila 
vvenwijdige lijn, welke op 50 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 54, op eene met de 
as van, het dal der Kadila normale lijn. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
vene met de as van het dal der Kadila 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen stroom- 
vpwaarts den grenssteen 56, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
up 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Kaniendonk evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene net de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60, — Is gelegon op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 


28 
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à l’axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 60 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaniendonk. 


Borne 62. —- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 63. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 62 sur une “parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaniendonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. Est située en amont de la 
borne 64, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante ‘de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 66. --- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
d'stante de cet axe de 75 mêtres. 


-Borne 6%. — Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 


eene met de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 60 w. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met de . 
as van het dal der Kaniendork normale 
iijn. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 50 -m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Kanien- 
donk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen stroom- 
opwaarts 64, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene mot de as van het dal der 
Koubadi evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


den grenssteen 


afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 590 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


: Grenssleen 67. — Is gelegen op 820 x. 
stroomopwaerts den grenssteen 66, op 








à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres, 
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eene met de as van het dal der Kouba di 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. “asts né 


van deze as gelegen is. 


Borne 68. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 3 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 69. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Bcrne 70. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la va lée de la Koubadi D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. — Est située à 100 mètres 
de la borne 70 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi D. 3. 


\ 


Borne 72. — Kst située à 400 mètres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


13. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D, 8, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 


Borne 74. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Gren.steen 68. — 15 ge'egen op 230: m. 
siroomopwaarts den grenssteen 67, op 


:|[eene met de as van het dal der Koubadi 


D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 «. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 330 œ. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is golegen op 460 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van h6t dal der Koubadi 
D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
alstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 70, op eene met de 
as van het dal der Koubadi D. 3 normale 
tijn. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 400 m. 
stroomufwaarts den grenssteen 71, op 
eene mec de as van het dal der Koubadi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 320 m. 
stroomsfwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 240 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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+ Borne. 75. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Koubadi, | 


distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 76. —- Est située à 1.490 mètres 
on amont de la borne 75 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mûtres. 


Borne 77. — Est situéo à 190 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 78. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 79. - -- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 78 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 80. —- Est située à 400 mètres 


en amont de la borne 79 sur une parallèle | 


à l’axe de ia vallée Koubadi D.2, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 81. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. --— Est située à 400 mètres 
en amont de La borne 81 sur une parallèle 





Grenssteen 75. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. Ù 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 1.450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gele_en is. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 79. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaartts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81: — Is gelegen op 320 1. 
stroomopwaarts der grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Koubaai 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
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à l’axe de la vallée de la Koubadi D.2-d. 1. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 83. — Est située à 100 mètre: 
de la borne 82 sur ‘une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi D. 2-d. 1. 


Borne 84. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi d. 2-d. 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 85. :-- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Koubadi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 86. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 85 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi D. 2. 


© Borne 87. --- Est située à 280 mètres 


en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. --- Tst située à 410 mètres 
en aval de la borne 87 sur une paralièle 
à l’axe. de la vallée de la Koubadi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 89. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. : - Est située à 320 mètres 


eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 2-d. 1, evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 82, op eene met de 
as van het dal der Koubadi D. 2-d. 1 
normale lijn.- 


Grenssieen 84. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 83, 
vp eene met de as van het dal der 
Koubadi d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 290 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as vah het dal der Koubadi 
D. 2, evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Gronssteen 86. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 85, op eene met de 
as van het dal der Koubadi D. 2 normale 
lijn. 

Grenssieen 87. — Is gelegen op 280 nm. 
siroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 2 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 n:. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 90. — Is gelegen op 320 m. 
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. en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l'axe de la vallee de la Koubadi 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 91. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 90 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la -Koubadi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 92. —- Est située à 150 mètres 
. en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubedi D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne. 93, -—- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 94. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 93 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi D. 1. 


Borne 95. — Est située à 200 mèêtres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l'axe de la va'lée de 'a Koubadi D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de-50 mètres. 


Borne 97. --- Fist située à 100 mètres 
Ce la borue 96 sur une normale à l’axe 
de la vellée de la Koubadi D. 1-g. 1. 


0 


stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«Ïstand van deze as gelegen is. 


Grenesteen 91. — Ts gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, of 
eene met de as van het dal der Koubadi 
évenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der KoubadiD. 1 normale 
tijn. 


Grenesteen 95. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 220 m 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
cene met de as van het dal der Koubadi 
D.1-g. L evenwijdige liin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Ts gelegen op 100 m., 
van den grenssteen 96, op eene met de 


normale lijn. 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


as van het dal der Koubadi D. 1-g. 1° 
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Borne 98. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 1-g.1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. —- Est située à 360 mètres 


en amont de la borne 99 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 101... Est situéo à 180 mètres 
on amont de la borne 100 sur une parallèle 


à laxe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi. 


Borne 103. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
stante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 105. :-- Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
Koubadi, 
distante de cet axo de 50- mètres. 


à l'axe de la vallée de la 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen as. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 101, op eene met de 
as van het dal der Koubadi normale 
üijn. 

Grenssteen 103. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 120 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op. 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene net de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_ Borne 106. —- Est située à 430 mètres 
er amont de la borne 105 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Koubadi G. 1, 
distante de cet axe de 50. mètres. 


Borne 108. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 107 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi G. 1. 


Borne 109. —- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Koubadi G. 1-g.1, 
distante de cet de axe 50 mètres. 


Borne 111. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 110 sur une normale à l’axe 
de la vallée do la Koubadi G. 1-g. 1. 


Borne 112. -—- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi G. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 112 sur une paral èle 
l'axe de la va’lée de la Koubadi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
vene met de as van het dal der Koubadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 107, op eene met de 
.s van het dal der Koubadi G. 1 normale 
Lin. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afytand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 110, op eene met de 
as van het del der Koubadi G. I-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 112. — Ïs gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111; op 
eene met de as van het del der Koubadi 
G.l-g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afctand van deze as gelegen is. 


Grenesteen 113. — Îs gelegen op 430 m. 
stroomafwearts den grenssteen 112,.0p 
eene met de 23 var het dal der Koubadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger is. 
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Borne 114. -—- Est située à 180 mètres | 


en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. :— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 115 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi G, 2. 


Borne 117. — Est située à 250 mètres 
“en aval de la borne 116 sur une paralèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 118, —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 119. —- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi g. 3. 
distante de cet axe axe de 50 mêtres. 


Borne 120. —- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 119 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Koubadi G. 3, 
distante de cet axe 50 mètres. 


Borne 121. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 120 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi G. 3. 





Grenssieen 114. — }s gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Koüubaui 
evenwijdige liin, welke op 50 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is 


: Grenssteen 115. — Is gelegen op 100 w. 
van den grenssteer 115, op eene met de: 
as vau het dal der Koubadi G. 2 normale. 
l'in. 


Grenssteen 117. — ]s gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 116, op 
eers met de as van het dal der Koubadi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van, deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 119. —- Ïs gelegen op 120 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
. Grenssteen 120. — Is gelegen op 590 rm. 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het del der Koubadi G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 121. — I gelegen op 100 a. 
van den grenssteon 120, op eene met de 
as van het dal der Koubadi G. 3 normale 
iijn. 











re 
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Borne 122. :— Kst située à 480 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenseteen 122. — Is gelegen op 480 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 


-eene met de as van het dal der Koubadi 


G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


_[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 123. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne.122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G.3-g.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 123 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 3-g. 1. 


Borne 125. —- Est située à 440 mètres 

.-en aval de la borne 124 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Koubadt G. 3-g.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 124. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Koubadi G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 125. — Is gelegeno p 440 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G.3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 126. — Est située à 240 mètres 
‘en aval de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 128. -—- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 129. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallè.e 
© à l’axe de la vallée de la Koubadi 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 240 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Ïs gelegen op 240 m° 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van det dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Îs gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 130..— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé» de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


_ Borne 131. :—- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. — Est située à 100 mètres 
de la borne 132 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi G. 4. 


Borne 134. —- Fist située à 360 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 134 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koubadi 
CG. 4-g. Î, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 100 mètres 
de la borne 135 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koubadi G 4-g. 1. 


Borne 137. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi . 4-gG.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 130.— Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Îs gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Ïs gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. | 


van den grenssteen 132, op eene met de 
as van het dal der Koubadi G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G.-4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 135, op eene met de 
as van het dal der Koubadi G. 4-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 138. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 137 sur une parallèle 

| à l’axe de la vallée de la Koubadi G. 4, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. — - Est située à 1.310 mètres|. 


en aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 140. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la valléo de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 141. —- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koubadi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 142. —- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 141 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Koubadi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 143. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiokasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 143 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaiokasa, 


Borne 145. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïiokasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Grenssteen 138. — Ts gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 137, od 
eene met de as van het dal der Koubadi 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139.— Ts gelegen op 1.310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Js gelegen op 410 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het del der Koubadti 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 141. — Is gelegen op.670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Koubadi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, cp 
eene met de as van het dal der Kaiokara 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 143, op eene met de 
as van het dal der Kaiokasa normale 
lijn. 

Grenssteen 145. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaszrts den grenssteen 144, op 
eene met de as var het dal der Kaïokasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Borne 146. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiokasa g. 1, 

| distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 146 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaiokasa g. 1. 


Borne 148. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiokosa g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 149. — Est située en aval de la 
borne 148 à l’intersection d'une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiokasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 272 hectares. 


Concession de la Isukuiji. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Isukuiji commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la [sukuiji, et se pro- 
longe jusqu’à la limite amont de ce 
dernier. | 

Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes . 


Borne 1. — Est située à l’intersection 


d’une parallèle à l'axe de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 





















Grenssteen 146. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Kaiokasa 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 146, op eene met de 
as van het dal der Kaiïokasa g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 380 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Kaïokasa 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 149. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 148, op het 


kruispunt eener met de as der Kabele-_ 


kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kaiïiokasa 
evenwijdige Hjn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
272 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Isukuiji. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Isukuiji begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Lueta en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing — de Isukuiji — 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand 
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avec une parallèle à l’axe de la vallée de 
la Isukuïji 1, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 2. — Est située à 740 mètres 


en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiïji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 3. --- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuïiji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 4. -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kangishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5, -—- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangishi g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. :—- Est située à 100 mètres 
de la borne 5 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kangishi g. 1. 


— Est située à 330 mètres 
er amont de la borne 6 sur une parallèle 


Borne 7. 


à l’axe de Ja vallée de la Kangishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. —- Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kangishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Isukuiji 1 evenwijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze as 


gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 


\evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Ïs gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts deu grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 5, op eene met de as 


van het dal der Kangishi g. 1 normale 


lijn. 

Grenssteen 7. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 7, 0p 
eene ntet de as van het dal der Kangishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 9. --. Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kangishi. 


Borne 10. -—- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kangishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 11 sut une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangishi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 13. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 12 sur üne normale à l’axe 
de la vallée de la Kangishi d. 1. 


+ 


Borne 14. — Est située à 440 mètres 
en aval de Ja borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangishi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à lPaxe de la vallée de Ia Isukuïji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 16. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 9. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van het del der Kangishi normale lijn. 


Grenssteen 10. — Îs gelegen op 570 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het del der Kangishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Xs gelegen op 390 m. 
stroomopwearts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ju. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de as 
van het dal der Kengishi d. 1 normale 
lin. | 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kangishi 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. —- Ïs gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den gernssteen l4, op 
eene met de as van het dal der Isuikuiji 1 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 16. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
gene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze às gelegen is. 
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Borne 17. - Est située à 280 mètres 
-en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1 
distante de cet axe de 75 mètres. 


3 


Borne 18. —- Est située à 210 mètres 
‘en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. - Est située à 100 mètres 
-de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4. 


4 


Borne 20. —- Est située à 320 mètres 
-en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 4. 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 21. --- Est située à 570 mètres 
-en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tsukuiji 1, 
distante de cet axe de’ 75 mètres. 


Borne 22. --- Est situéo à 170 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 22 sur une normale à l’axe 
de la vallés de la Isukuïji 1-G. 3. 


Borne 24. :-— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 17. — Ts gelegen- op 280 m. 
tioomopwaarts den grenssteen 16, op 
cene met de as dal der 
Isukuiji 1 evenwijdige lijn, welke op 
15 m, afstand van deze as gelegen is. 


van het 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 
1-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 19. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Isukuiji 1-G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 20. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1- 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 
1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 
1-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Isukuiji 1-G.3 normale 
lijn. 

Grenssteen 24. — Is gelegen op 150m, 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 
1-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 25. — Est située à 60 mêètres|  Grenssteen 25. — Is gelegen op 60 m. 
en amont de la borne 24 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji l,|eene met de as van het dal der Isukuiji 
distante de cet axe de 75 mètres. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 26. —- Est située à 210 mètros|  Grenssieen 26. — Is gelegen op 210 m. 
en amont de la borne 25 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
à l'axe do la vallée de la Isukuiji 1-G. 2, eene met de as van het dal der Isukuiji 
distante de cet axe de 50 mètres. 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

Aston van deze as gelegen is. 





4 


Borne 27. —- Est située à 100 mètres|  Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 7m. 
“de la borne 26 sur une normale à l’axe de | van den grenssteen 26, op eene met de as 
la vallée de la Isukuiji 1-G., 2. van het dal der Isukuiji 1-G. 2 normale 

: lijn. | 


Borne 28. — Est située à 150 mètres!  Grenssieen 28. — Is gelegen op 150 m. 
en aval de la borne 27 sur une parallèle à stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
l'axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 2,/eene met de as van het dal der Isukuiji 
distante de cet axe de 50 mètres. 1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 

afstand van deze as gelegen is. 





Borne 29. — Est située à 680 mètres!  Grensssteen 29. — Is gelegen op 680 m. 
en amont de la borne 28 sur une parallèle  stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1,|eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
distante de cet axe de 75 mètres, evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 30. -—- Est située à 680 mètres!  Grenssteen 30. — Is gelegen op 680 7. 
en amont de la borne 29 sur une parallèle /stroomopwaarts den gronssteen 29, op 
à l'axe de la vallée de la Ysukuiji 1, eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 31. — Est située à 150 mêtres|  Grenssieen 31. — Is gelegen op 150 m. 
en amont de la borne 30 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1,/eene met de as van het dal der Isukuiji 
distante de cet axe de 50 mètres. 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deee as gelegen is. 


x 


Borne 32. -— Est située à 100 mètres | Grenssteen 32. — Is gelegon op 100 mm. 
de la borne 31 sur une normale à l’axe | van den grenssteen 31, op eene met de as 
de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1. ‘ [van het dal der Isukuiji 1-G. 1 normale 


lijn. 
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. Borne 33. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-G. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


. Born& 34. — Est situés à 910 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


:. Borne 35. — Est située à 670 mêtres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. —- Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 37. --- Fest située à 100 mèêtres 
de la borne 36 sur nne normale à l’axe 
de la vallée de la lsukuiji 1. 


Borne 38. -— Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borns 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


N 


Borne 40. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 39 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 33. — Is gelègen op 70 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 
1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grensstoen 34, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Isukuiji 1 normale lijn 


Grenssteen 38. — Ïs gelegen op 860 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, Op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. -— Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kansanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


HAT 


_ Borne 41. :-- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansanga; 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 100 mètres 
ds la borne 41 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansanga. 


Borne 43. — Est située à 980 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


s 


Borne 44, — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45, — Est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 46. —— Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 47. — Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 48. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 190 7. . 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kansanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der Kansanga normale 
lijn. ; 

Grenssteen 43. — Is gelegen op 980 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kansanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kansanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van dezé as gelegen is. | 


Grenssicen 48. — Is gelegen op 310 m. | 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


AR 


Borne 49. —- Est située à 1.020 mètres 
‘en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansambatu g. 1. 


Borne 53. :—- Est située à 70 mêtres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansambatu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 54. —. Fist située à 750 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 55 sur une normale à laxe 
de la vallée de la Kansambatu. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grensiteen 48, op 
eene met deas van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 51. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 650, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grénssteen 51, op eene met de as 
van het dal der Kansambatu g. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kansan- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de 
as van het dal der Kansambatu normale 
lijn. | 
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Borne 57. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. -— Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59.—- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. — Est située à 400 mètres 
en aval de La borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -— Est située à 560 mètres 
on amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambomukidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62, -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambormukidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamkomukidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. — Est située à 100 mètres] 


de la borne 63 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambomukidi. 


_Grenssieen 57. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 61. — Ïs gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kambo- 
mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kambo- 
mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kambo- 
mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. : 
“fstand van deze as gelegen is. ; 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 63, op eene met de 
as van het dal der Kambomukidi normale 
lijn. 
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Borne 65, —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambomukidi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 66. — Est située à 500 mêtres| 


en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambomukidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 67. Tst située à 670 mètres 
en aval de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambomukidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansambatu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


"2 


Borne 69. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiïji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


s 


Borne 70. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 69 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne T1. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tsukuiji 1-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. -— st située à 100 mètres 
de la borne 71 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Isukuiji 1-D. 1. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kambo- 
mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
Grenssteen 66. — Is gelegen op 500 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eone met de as van het dal der Kambo- 


mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Kambo- 
mukidi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kansam- 
batu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69%, op 
eene met de as van het dal der Isukwji I 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van hot dal der Isukuiji 1-D.1 normale 
Hijn. 
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Borne 73. — Est située à 200 mètres]  Grenssteen 73. — Is gelogen op 200 m. 


en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 1-D. 1, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 74. :-- Est située à 790 mètre 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de La Isukuiji 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


. Borne 75. --— Est située à 770 mètres 
en aval de Ja borne 74 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuïji 1, 
distante de ceb axe de 75 mètres. 


Borne 76. --- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 75 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante 
_ de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. --- 


Borne T8. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 77 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaunji. 


Borne 79. —- Est située à 760 mètres 
en aval de ia borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Boîne 80. — Est située à 910 mètres 
en aval de Ja borne 79 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaunji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 770 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 1m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grensstcen 76. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kaunji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gelogen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kaunji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der Kaunji normale lijn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78; op 
eene met de as van het dal der Kaunji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
cene met de as van het dal der Kaunji 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


# 
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Borne 81. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Isukuiji 1, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 82. —- "Est située en amont de la 
borne 81 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres avec une parallèle à 
l’axe de la Kabikela, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


Borne 83. —- Est située à 170 mètres 


en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikela, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 180 mètres 
de la borne 83 suï une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabikela. 


Borne 85. — Est située à 200 mètres 
de la borne 84 gur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabikela D. 1. 


\ 


Borne 86. --- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikela D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 87. —- Est située en amont de la 
borne 86 à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Lueta, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la Shiao, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 490 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 1 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 81, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as der Kabikela evenwijdige 
ijn, welke op 50 m. 
as gelegen is. 


afstand van deze 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Kabikela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 83, op eene met de 
as van het dal der Kabikela normale 
lijn. 


Grenssteen 85, —- Ïs gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 


as van het dal der Kabikela D. 1 normale 


iijn. 

Grenssteen 86. — Is gelegen op 80 7m. 
stroomafwearts den grenssteen 85, 6p 
eene met de as van het dal der Kabikela 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen stroom- 
op hét 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 3n. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as der Shiao evenwijdige lijn, 


opwaarts den grenssteen 86, 


welke op 50 m. afstand van deze as ge- 


iegen is. 
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Borne 88. -—- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shiao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 88 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shiao. 


Borne 90. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shiao, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


* Borne 91. --— Est située en amont de la 
borne 90 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la Shiao D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 92. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shiao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 93. — Est située à 100 mètres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe 
de la-vallée de la Shiao D. 1. 
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Borne 94. Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shiao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située en amont de la 
borne 94 à l’intersection d’une parallèle 


. Grenssteen 88. — Is gelegen op 140 nr. 
stroomopwaarts der grenssteen 87, op | 
eene met de as van het dal der Shizo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 7. 
van den grenssteen 88, op eene met de 
as van het dal der Shiao normale lijn. 


Grenssteen 90. — Ïs gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Shiao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 90, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as der Shiao D. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


welke 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Shiao D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Shiao D. 1 normale 
Hjn. | 


Grenssteen 94. — Js gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Shiao D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen stroom- 


opwaarts den grenssteen 94, op het 


= ab 


- à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 môtres, avec une parallèle à 
l'axe de la Kasanji, distante de cet axe de 
50 mètres. 


N 


Borne 96. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 97. -— Est située à 410 mêtres 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 97 sur une normals à l’axe 
de la vallée de la Kasanji. 


Borne 99. -—— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. -—- Est située à 70 mètres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasaniji D. L. 


Borne 101. :—- Est située à 740 mètres 
‘en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasanji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. — Est située en amont de la 
borne 101 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à 


kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as der Kasanji evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. | 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kasanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Ïs gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Kasanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 98. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 97, op eene mét de 
as van het del der Kasanji normale lijn. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kasanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 99, op eene met de 
as van het dal der Kasanji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 101, — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Kasanji 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen stroom- 
vpwaarts den grenssteen 101, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. af- 
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Vaxe de la Kamadia, distante de cet axe|stand van deze as gelegen is, met eene 


met de as der Kamadia evenwijdige 
lin, welke op 50 m. afstand van deze 
las gelegen is. 


de 50 mêtres. 


Borne 103. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamadia, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 104. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadia g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. —- Est située à 110 mèêtres 


de la borne 104 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kamadia g. L. 


Borne 106. -— Est eituée à 440 mêtres 
en amont de la borne 105 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamadia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 100 mètres 
de la borne 106 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadia. 


Borne 108. —- Est située à 910 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamadia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Est située en amont de 
la borne 108 sur une parallèle à l’axe de la 


imêtres, avec une parallèle à l’axe de la 








Grenssteen 103. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. 


{stroomopwaarts den grenssteen 103, op 


eene met de as van het dal der Kamadia 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 110 m. 
van den grenssteen 104, op eene met de 
as van het dal der Kamadia g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 106, op eene met de 
as van het dal der Kamadia normale 
lijn. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal dér Kamadia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 109. — Is gelegen stroom- 


lopwaarts den grenssteen 108, op het 
Lueta, distante de cet axe de 1.010| 


kruispunt eener met de as der Lueta 


evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
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Kamadia D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 110. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
‘ à l’axe de la vallée de la Kamadia D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 111. —- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 110 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamadia D. 1-£. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 111 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Kamadia D. 1-y. 1. 


Borne 113. —-- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kamadia D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 114. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 113 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadia D. 1. 


Borne 115. —- Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadia D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située en amont de 
la borne 115 à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la Isukuïji 2, distante de cet 
axe de 75 mètres. 


afstand van deze às gelegen is, met eene 
met de as der Kamadia D. 1 evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts. den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 111, op eene met de 
as van het dal der Kamadia D. 1-g. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 113. — Is gelegen. op 560 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 113, op eene met de 
as van het dal der Kamadia D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 115.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kamadia 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 115, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as der Isukuiji 2 evenwijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze as 


lijn, 


gelegen is. 
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Borne 117. — Est située à 320 mètres 
‘en amont de la borne 116 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la lsukuiji 2, 
‘ distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 118. —- Est située à 860 nrètres 
en amont de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. — Est située à 100 mètre: 
de la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabikungu. 


Borne 121. -— Est située à 530 mètres 
on aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 150 mètres | 
de la borne 121 sur une normale à l’axe! 
de la vallée de la Kabikungu d. 1. 


À ————]———————"——————— ——— "—  —————_——— —————————— 


_ Grenssteen 117. — Îs gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
cene met de as van het dal der Kabi- 
kungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
oene met de as van het dal der Kabi- 
kungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Kabikungu normale 
lijn. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Kabi- 
kungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Îs gelegen op 150 :m, 
van den grenssteen 121, op eene met de 


‘as van het dal der Kabikungu d. 1 nor- 


male lijn. 


Borne 123. — Est située à 130 mètres : 
en aval de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikungu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Kabi- 


kungu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


:50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 124. — Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 124. — Is gelegen up 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 123, op 
cene met de as van het dal der Kabi- 
kungu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


:afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 125. — Est située à 150 mètres 
en. aniont de la borne 124 sur une parallèle 
à-l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 126. — Est située à 1.580 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vailée de la Kankulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 126 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kankulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. — Est située à 100 mètres 
de la borne 127 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulu. 


Borne 129. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de }a vallée de Ia Kankulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 125. — Ts gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126.— Ïs gelegen op 1.580 m. 
stroomopwaarts den grenesteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kankulu 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene net de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige Lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 127, op eene met de 
as van het dal der Kankulu normale 
lijn. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 610 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der [sukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2- 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 133. — Est située à 100 mètres 
de la borne 132 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isukuiji 2-G. 1. 


Borné 134. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parellèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2 G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 136 sur unélparallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 138. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 139. — Est située à 100 mètres 
de la borne 138 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isukuiji 2. 


Borne 140. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 132, op eene met de 
as van het dal der Isukuiji 2-G. 1 normale 


lin. 


Grenssteen 134. — Ïs gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op. 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as.gelegen is. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Ts gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 138. op eene met de 


as van het dal der lsukuiji 2 normale. 
lijn. 

Grenssteen 140. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 141. — Est située à 400 mètres 
-en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. — Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 141 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. —— Est située à 420. mètres 
en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. — Est située à 930 mètres 
-en aval de le borne 143 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 145 — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 146. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 145 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isukuiji 2-D. 1. 


Borne 147. — Est située en aval de la 
borne 146, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres, avec une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Isukuiji 2, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de às van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 141, op. 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Îs gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. —- Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Isukuiji 2 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 M. 
van den grenssteen 145, op eene met de 
as van het dal der fsukuiji 2-D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 147. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 146, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn. welke op 1.000 3m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Isukuiji 2 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


La superficie de ces terrains ne pourra 
. dépasser 332 hectares. 


van deze as gelegen is. | 
De oppervlakte, dezer gronden zal 
332 hectaren niet mogen te boven gaan, 


Hp npeninies res AE MRIRE AIRE SE AR TNT RSS ET CRT Re A TE 
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ART. 2. 


La société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non-indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées. 


ART. 3. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire 
ne pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d'exploitation dans le lit des 
rivières navigables ou flottables ni sur 
les terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leur crue périodique. 


L'autorisation déterminera les con- 
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation à lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cau- 
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés qu'il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du déeret du 30 juin (Code 
civil, livre IT, titre Il), une redevance 
annuelle proportionnée, aux dommages 


ART. 2. 


De vergunninghoudende venn6otschap 
heeîft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10m breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken. 


De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen order dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden 


APT 4, 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen. 


Hij zal, overeonkomstig artikel 20 
uit het tecreec van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk Wetboek, boek IL, titel IT), aan de 
oeverbewoneis eene jaarlijksche som beta- 
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qu’ils subissent dans l’exercice de leurs|len in verhouding met de schade welke 
droits de riveraineté aj in het uitoefenen hunner rechten van 
| | oeverbewoners ondergaan. 


. Donné à Bruxelles, le 23 février 1928.|  Gegeven te Brussel, den 23 Februari 
ee | | 1928. 


ALBERT. 
Par le Roi : Van ’s Konings woge : 
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Kolonièn. 


HENRI J'ASPAR. 
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Mines. — La Société Minière du Luebo 
est autorisée à exploiter les mines de 
Mugagote, Kakungu, Tombo, Mu- 
lamba-Mesadi, M’Pika, Ilenji, Kana- 

_ kangandu, Lusumu et Kaungu. 


ALBERT. Ror pes BELGSS, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu ia convention du 17 août 1919, 
accordant une concession minière à M.: 


GoLpscHMipT et le decret du 1er février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l’Arrêté Royal du 22 août 1921 
accordant la personnalité juridique à la 
« Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GozpsCHMinT, ; 


Vu les demandes de la « Société Minière 
du Luebo » en date du 23 novembre 1925, 
ainsi que les rapports de PAC Epertos et 
les cartes ÿ annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Mijnen. — De « Société Minière du 
Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
_Mugagote, Kakungu, Tombo, Mu- 
lamba-Mesadi, M’Pika, Ilenji, Kana- 
kangandu, Lusumu en Kaungu te 
exploiteeren. 


ALBERT, KoniN@ DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, HI. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 
1919, waarbij een mijnvergunning werd 
verieend aan den heer GOLDSCHMIDT, 
evenals het decreet van 1 Februari 1920, 
houdende goedkeuring dezer overeen- 
komst : 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan decSociété 
Minière du Luebo » rechtspersoonlijkheid 
verleend en door den heer GoLpsCHMIDT 
ten haren voordeele gedane afstand van 
mijnrechten goedgekeurd werd; 


Gezien de op 23 November 1925 gedag- 
teekendé aanvragen der « Société Minière 
du Luebo », evenals de prospectiever- 
slagen en de daarbij behoorende kaarten; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 








RPC de 
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Nous avons arrêté et arrêtons : 
ARTIOLE PREMIER. 


La « Société Minière du Luebo » est 
aütorisée à exploiter les mines de dia- 
mant situées dans les terrains compris 
dans les limites suivante: : | 


Concession de la Mugagote. 


Cette concession est limitée par une 
ligne brisée, joignant les bornes suivantes: 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kaniama, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 2. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaniama 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 3. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 2, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaniama 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. — Est située à 100 mètres 
de la borne 3, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaniama d. 1. 


Borne 5. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 4, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kaniama, 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


jy  Wij hebben besloten en wij besluiten : 
ARTIREL ÉÉN. 


De « Société Minière du Luebo » is 
gemachtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren, welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


Vergunning van de Mugagote. 


Deze vergunning is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. —- Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kaniama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. --- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kaniama 
evenwijdige lin, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 440 m. 
stioomopwaarts den gronssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kaniama 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 4. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Kaniama d. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 5. —- Is gelegen op 320 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal dei Kaniama 


d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


LE EC ECS 
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Borne 6. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 5, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 7. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 6, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaniama. 


\ 


à 250 mètres 


en aval de la borne 7, sur une parallèle à 


Borne 8. — Est située 


à l'axe de la vallée de la Kaniama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 8, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniama, | 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située en amont de 
la borne 9, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1010 mètres, avec une 
parallèle à l'axe de la Kamanpudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanpudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 370 mètres | 
en amont de la borne 11, sur une paral- | 
lôle à l'axe de la vallée de la Katshinkadi, | 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 100 mètres 
de la borne 12, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshinkadi. 





: Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kaviama' 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 7. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de as 
van het dal der Kaniama normale lijn: 


Grenssieen 8. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op eene 
met de as van het dal der Kaniama 


‘ |evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — 1s gelegen op 420 'm. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kaniama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. --— Ts gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 9, op eene met 
de as der Kabebekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is,met eene met de as der Kaman- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. -- Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kamun- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. -— Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Katshin- 


“:kadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. :— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der Katshinkadi normale 
Bjr. 
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© Borne 14. —— "Est située à 320 mètres 
ën aval de la borne 13, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshinkadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 14, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ludeng, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


{ 


Borne 16. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 15, sur une paral- 
lèlé à l’axé de la vallée de la Ludeng, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ludeng, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 18. — Est située à 100 mètres 
de la borne 17, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Ludeng. 


Borne 19. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 18, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ludeng 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 19, sur uné paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Ludeng, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 20, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ludeng, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 14. -— Is gelegen op 320 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 13; op 
eene met de as van het dal der Katshin- 


lkadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


-Grenssteen 15. -— Îs gelegen op 240 m. 
den grenssteen 14, op 
van het dal der Ludeng 


welke op 50 m. afstand 


etroomopwaarts 
eene met de às 
evenwijdige lijn, 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. -— Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as'van het dal der Ludeng 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. : - Is gelegen op 540 m. 
stioomopwaarts den grensstéen 16. op 
sene met de as van het dal der Ludeng 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. ---1s gelegen op 100 m. 
van den grenscteen 17, op eene met de 
as van het dal der Ludeng normale lijn. 


Grenssteen 19. - - Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grensteen 18, op 
eene met de as van het dal der Ludeng 
evenwiidige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as. gelegen is. 


(renssieen 20. - - [s gelegen op 510 m. 
stroctmafwaarts den grenssteen 19. op 
eene met de as van het dal der Ludeng 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 360 m° 
sroomaiwaarts den grenss‘een 20, op 
eene me: de as van het dal der Ludeng 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze às gelegen js. 
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Borne 22. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 21, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaman- 
pudi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamanpudi. 


Borne 24. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 23, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaman- 


pudi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Hst située à 350 mètres 
en aval de la borne 24, sur une paral- 
Kaman- 
pudi, distante de cet axe de 50 mètres. 


lèle à l’axe de la vallée de la 


Borne 26. —- Est située en amont de la 
borne 25, à l’interseetion d’une parallèle à 
l'axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanji, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 27. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l'axe de de la vallée de la Kabanji. 
distante de cet axe de 50 metres. 


Borne 28. — Est située à 160 mètres 
en &:10.t de la borne 27, sur une paral- 
.lèle à l’axe de la vallée de la Kabanji. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. —— Est située à 260 mètres 


Grenssieen 22. --- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen- 21, op 
eene met de as van het dal der Kaman- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. --- {e gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met. de 
as van het dal der Kamanpudi normale 
lin. 


Grenssteen 24. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kaman- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. —- Is gelegen op 350 m- 
stroomafwaarts den grenssteen 24, ap 
eene met de as van het dal der Kaman- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. —— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 25, op eene 
met de as der Kabelekesse evenwijdige 
lin, welke op 1.010 m. afstand van 
deze aa gelegen is, met eene met de as 
van het dal der Kabanji evenwijdige 
lijn, welke op 50 m, afstand vn deze as 
gelegen is. | 

Grenssteen 27. 1s gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kabanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 28. —— Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, À op 
eene met de as van het dal der Kabanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 29. --1s gelegen op 260 m. 
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en amont de la borne 28, sur une paral-| 
lèle à l'axe de la vallée de la Kabanji 
distänte de oet axe de 50 mêtres. 


Borne 30. — Est située à 100 mètres 
dé la bôrne 29, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanji. 


Borne 31. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanji, 
distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 32. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 31, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 32, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située en amont de 
la borne 33, à l’interseotion d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kamfu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamfu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 36; sur une paral- 


stroomopwaarts den grenssteen 28, op 

eene met de as van het dal der Kabanji 

evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Kabanji normale 
lijn. | 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kabanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kabanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 


‘Grenssteen 33. -— Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kakanji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34 — Is golegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 33, op het 
kruispnnt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 35.-— Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kamtu, 
distante de cet axe de 50° mètres. 


Borne 37. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 36, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléé de la Kamfu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 38. — Est située à 100 mètres 
de la borne 37, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamfu. 


Borne 39. - Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamfu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamfu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamfu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située en amont de! 


la borne 41, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une 


parallèle à l’axe de la vallée de la Mu- 
gagote, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. —- Kst située à 230 mètres 
en amont de la borne 42, sur une paral- 





eene met de as van het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grensstéen 37. --- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as ven het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. —— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de 
as van het dal der Kamfu normale lijn. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 m. 
s‘roomafwaarts den grenssieen 39, op 
eene met de as van het dal der Kamfu 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
|van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene me“ de as van het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kamfu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grenssteen 42. -- {s gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 41, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010m.afstand 
van deze as gelegen is met eene met de 
as van het dal der Mugagote evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 


gelegen is. 


Grensstecn 43. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 





_lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 43, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 45. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 44. sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la-Mugagote. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 46. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 45; sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallee de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 47. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mugago:e, 
distante de ceï axe de 50 mètres. 


Borne 48. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral- 
lèle à lPaxe de la vallée de la Kanguive, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


L] 


Borne 49. — Est située à 220 mètres 
en amont dela borne #8. sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la Kanguive, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Kst située à 380 mètres 
en amont de la borne 49. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguive 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
cene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. -- Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
cvenwijdige lijn welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. -— Ts gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstantl 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 280 m1. 
stroomopwaaris den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kanguive 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. Ts gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kanguive 
evenwijdige lijn. weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. -— Is gelegen op 380 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 49% op 
eene met de as van het dal der Kanguive 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afatand van deze as gelegen is. 


Borne 51, — Est située à 100 mètres 
de la berne 50, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanguive D. 1. 


Borne 52. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 51, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanguive 
D. 1 distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -_- Est située à 320 mètres. 


. en amont de la borne 52, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguive, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 53, sur une normale à l’axe 
de Ia vallée de la Kanguive. 


Borne 55. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kanguive, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 55, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguive, 
distante de cet axe de 50 métres. 


Borne 57. -- Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 56, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguive, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 57, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Grenssteen 51. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
as van het dal der Kanguive D. 1 nor- 
male lin. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kanguive 
D. ï evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. —— Is gelegen op 320 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 52..0p 
eene met de as van het dal der Kanguive 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenss'een 53, op eene mex de as 
van heë dal der Kanguaive normale lijn. 


Grenssteen 55. —— Is gelegen op 460.m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
cene mes de as van hét dal der Kanguive 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56.-—Ts gelegen op 250 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene mec de as van het dal der Kanguive 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 57. :-- Ts gelegen op 70 m. 
den grenssteen 56, op 


eene met de as van het dal der Kanguive 


stroomafwaar.s 


evenwiidige lin, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58.--- Ts gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstaind 
van deze as gelegen is. 
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: Borne 59. — Est située à 640 mètres Gremssteen 59. —- Is gelegen op 640 m. 
en amont de la borne 58, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen* 58, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, |eene met de as van het dal der Mugagote 
distante de cet axe de 50 mètres.  levenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is, 


Borne 60. — Est située à 360 mètres|  Grenssteen 60. — Is gelegen op 360 n1. 
en amont de la borne 59, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, | cene met de as van het dal der Mugagote 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. 


Borne 61. — Est située à 280 mètres|  Grenssteen 61. — Is gelegen op 280 m. . 
en amont de la borne 60, sur une paral-|stroomapwaarts den grenssteen 60, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Mugagote|eene met de as van het dal der Mugagote 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. |D.1 evenwijdige lijn. welke op 50 n1. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 62. — Est située à 100 mètres Frenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 61, sur une normale à l’axe|van den grenssteen 61. op eene met de 
de la vallée de la Mugagote D. 1. as van het dal der Mugagote D. 1 normale 

lijn. 


Borne 63. — Est située à 180 mètres|  Grenssicen 63. -— Is gelegen op 180 m. 
en aval de la borne 62, sur une paral- litroomafwaarts den grenssteen 62, 6p 
lèle à l’axe de la vallée de ia Mugagote, |eene met de as van het dal der Mugagote 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. |D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 64. — Est située à 320 mètres]  Grenssteen 64. —: Is geleger op 320 nt. 
en amont de la borne 63, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 63, 0p 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, | eene met de as van het dal der Mugagote” 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 65. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 65. -— Ts gelegen op 100 nr. 
de la borne 64, sur une normale à l’axe de! van den grenssteen 64. op eene met de 
la vallée de la Mugagote. ja van het dal der Mugagots normale lijn. 


Borne 66. — Est située à 760 mètres]  Grenssteen 66. -- Is gelegen op 760 ni. 
en aval de la borne 65, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Mugagote, |eene met de as van het dal der Mugagote 
distante de cet axe de 50 mètres. levenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 





van deze as gelegen is. 
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Borne 67. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 66, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 67, sur une paral- 


. lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eere met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


. [van deze as gelegen is. 


Borne 69. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 68, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 69, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote 
G. 1 - d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 71. — Est située à 100 mètres 
de la borne 70, sur une normale à l’axe 
de la vallée Mugagote G. 1 - d. 1. 


Borne 72. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 71, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mugagote 
G. 1. - d. I, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 73. — Est située à 260 mètres 
en amont dela borne 72, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mugagote 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètrss. 
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Borne 74. — Est située à 100 mètres 
de la borne 73, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mugagote G. 1. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T0. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
G 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen T1. -— Is gelegen op 1C0 m. 
van den grenssteen 70, op eene met de as 
van het dal der Mugagote G. 1 d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 72. --- Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
G.1 - d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 73. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der ‘-Mugagote 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50, m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssieen 74. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 73, op eene met de as 
van het dal der Mugagote G. 1 normale 
lijn. 











Borne 5. — Est. située à 460 mètres 
en aval de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 75, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote,. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. -— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 76, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 78. —- Est située à 260 mètres 
on aval de la borne 77, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mugagote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. -- Est située à 270 mèires 
en aval de la borne 78, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valiée de la Mugagote, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. -- Est située en amont de 
la borne 79, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katengolo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne$81. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 80, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katengolo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 15. -— Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74,.0p 
eene met de as van het dal der Mugagote 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. --— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. —- 1s gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76,0p eene 
met de as van het dal der Mugagote even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. --- Îs gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, 0p, 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Mugagote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstande 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 80. —- Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 79, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Katengolo, evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
golegen is. | 


Grenssieen 81. —- Is gelegen op 60°m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 82. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 81, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Katen- 
golo D. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 83. — Est située à 100 mètres 
de la borne 82, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katengolo D. 2. 


Borne 84. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 83, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengolo D. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 85.— Hit située à 580 mètres 
en amont de la borne 84, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katen- 
galo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 85, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katen- 
golo D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 87. — Est située à 100 mètres 
de la borne 86, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katengolo D. 1. 


Borne 88. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 87, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katen- 
golo D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 89.— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 88, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengolo, 
distante de eet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 310 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo D. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 83. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 82, op eene met de 
as van het dal der Katengolo D. 2 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo D. 2 evenwijdige lijn, 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssieen 85. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de & van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwearts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Katengolo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 87. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 86, op eene met de 
as van het dal der Katengolo D. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 88. — ls gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 300 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Katengolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 90. — Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 89, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengolo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 91. — Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 90, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katen- 
golo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. — Est située à 100 mètres 
de la borne 91,sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Katengolo. 


Borne 93. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 92, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 93, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 94, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankoï, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 95, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanan- 
koi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96%. -_ Est située à 100 mètres 
de la borne 96; sur une normale àl’axe de 
la vallée de la Kabankoiï. 








Grenssteen 90, — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, op | 
eene met de as van het dal der Katengolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaalts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Katengolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is 


Grenssteen 92. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 91, op eéene met de 
van het dal der Katengolo nor- 
male lijn. 


as 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenseteen 92, op 
eene met de as van het dal der Katengolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteën 94. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93, op 
cene met de as van het dal der Kabambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Kabankoi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Ts gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kabankoï 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 968. Is gelegen op. 
100 in. van den grenssteen 96, op eene 
met de as van het dal der Kabankoi 
normale lijn. 
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Borne 97. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 96%, sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kabankoi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. — Est située à 210 mètres 
“en aval de la borne-97, sur une parai- 


lèle à l’axe de !la vallée de la Kaban- 
koi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -—— Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 98, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabambi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 100. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 99, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabambi. 


Borne 101.— Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 100, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. -— Est située à 470 mètres 
- en aval de la borne 101, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Kabambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102-1, -— Est située à 220 mètres 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9608, op 
eene met de as van het dal der Kabankoi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kabankoi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kabambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. -— Is gelegen op 100 rm. 
van den grenssteen 99, op sene met de 
28 van het dal der Kabambi normale 
lijn. 


Grenssteen 101.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Kabamb 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Kabambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102-1.— Is gelegen op 220 m. 


en aval de la borne 102, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssteen 102, op 


lèle à l’axo de la vallée de la Katen- 
golo. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102-2. — Est située à 310 mètres 
_ en amont de La borne 102-1,sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengolu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 102-2.— Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102-1, op 
eene met.de as van het dal der Katen- 
golo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


at 


Borne 102-3. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 102-2, sur une normale à l’axe 
de la vailée de la Katengolo G. I. 


Borne 102-4. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 102-3, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Katengolo 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 102-4. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katengoio, 
distanie de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 103, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Katengolo 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. — Est située à 100 mètres 
de la borne 104, sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Katengolo G, 2. 


Borne 106. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 105, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katengolo 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 106, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de ia Katengolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 107, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katengolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 102-3.— Is gelegen Cp 100 m. 
van den grenssteen 102-2, op eene met de 
as van het dal der Kotengolo G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 102-4.— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102-3, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 103. — [s gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102-4, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteenn 104, op eene met 
de as van het dal der Katengolo G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 106, — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van hei dal der Katen- 
golo G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 500 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Katen- 
golo evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 109. — Est située en amont de 
la borne 108, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l'axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de L.010 inètres, aveo une pa- 
rallèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110, — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 109, sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. -— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 110, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vailée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. — Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 111, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 112, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. — Est située à 290 mètres: 
en amont de la borne 113, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Muteiji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. — Est située à 290 mètres 
. en amont de la borne 114, sur une parai- 
lèls à l'axe de la vallée de la Kana. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 109. —— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 108, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110.-- Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 500 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Muieji 
ovenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstaud 
van deze as yelegen is. 


Grenssteen 112. --- Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dul der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
von deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Mateji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. —-- Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grensteen 113, op 
sene met de as van het dal der Mu‘eji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. -— Is gelegen op 290 m. 
stioomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 116. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 115, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kana, 


‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. — Est située à 100 mètres 
de la borne 116, sur une normale à l’axe 


_ de la vallée de la Kana. 


Borne 118. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 117, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kana, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 119. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 118, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kana, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 120. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 119, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 120, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 100 mètres 
de la borne 121, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji D. 1. 


Borne 123. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 122, sur une paral- 
lèle à l’ave de La vallée de la Muteji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 116. -— Is gélegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Kana 
everwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. 
van den grengteen 116, op eene met 
de as van het dal der Kana normale 
lin. 


Grenssteen 118. -- Ts gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is à 


Grenssteen 119. --— Ia gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenvwijdige lijn, welke ap 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. —- Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 121, op eene met de 
as van het dal der Muteji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Muteji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


def 


Borne 124. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 123, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 124, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muteji. 


Borne 126. —- Est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 125, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 126, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. —- Ist sivuée à 520 inètres 
en avel de la borne 127, sur une paral- 


« 


lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 


-distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. -— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 128, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 129, sur une paral- 
léle à l'axe de la vallée de la Muteji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. — Est située en aval de 
la borne 130, à l'intersection d’une paral- 
Jèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 


Grenssteen 124. — 14 gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 100 mn, 
van den grenssteen 124, op eene met de 
as van het dal der Muteji normale 
lijn. 


Grenssteen126.—Is gelegen op 1.080 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — [s gelegen op 520 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. —- Is gelegen op 680 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. —- Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Muteji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 131. — Ts gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 130, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 


he 


de cet axe de 1.000 mètres, avec une [kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000-m. 


parallèle à l’axe de la Muteji, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 230 hectares. 


Concession de la Kakungu. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Kakungu, commence à 1.000 mètres en 
‘amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta. et de l’axe de la vallée de son 
aftluent de gauche la Kakungu. et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de ce 
dernier. 

Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection] : 


d'une parallèle à l’axe de la Laueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée de 
Kansai, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansai, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 2, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansai, distante 
de cet axe de 50 mètrés. 


A 


Borne 4, —- Est située à 140 mètres 
de la borne 3, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kansai d. 2. 


afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Muteji even- 
wijdige lijn. welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden za 


230 hectaren niet mogen te boven gaan. 
Vergunning van de Kakungu. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Kakungu begint cp 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de as 
der Lueta en van de as van het dal 
harer linkertoevloeiing --- de Kakunga — 
en strekt zich uit tot aan de stroomop- 
wWaartsche grens dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken iïjn, weike de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. -- [s gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kansaï even- 
wijdige lijn, we!lke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. —- Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1L. op 
eene met de as van het dal der Kansai 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 570 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kansai 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 4. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 3, op eené met de 
as van het dal der Kansai d. 2 normale 
lijn. 


— 483 — 


Borne 5. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 4, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansai, d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. — Est située à 150 mètres 
de la borne 5, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kansai D. 1. 


Borne 7. — Ekt située à 450 mètres 
en ainont de la borne 6, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansaiï, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. -— Est située à 100 mètres 
u 


de là borne 7, 
de la vailée de la Kansaiï. 


sut une normale à l’axe 


Borne 9. -- Est située à 890 mètres 
en aval de la borne 8, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansaï, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 9, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansai, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 990 mètres 
en aval de la borne 10, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansaï, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située en amont de 
la borne 11, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kakungu, distante 
de cet axe de 75 mètres. - 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4. op 
eene met de as van het dal der Kansaiï 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 5. op eene met de 
as van het dal der Kansai D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 7. : 
stroomopwaarts 


- Is gelegen op 450 mi. 
den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kansai 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — {s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 7, cp eene met de 
as van het dal der Kansai normale lijn. 


Grenssteen 9. - - Is gelegen op $90 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de a van het dal der Kansaiï 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. —— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts 
eene met de as van het dal der Kangai 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 


den gremssteen 9, op 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. —— Is gelegen op 990 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kansaï 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. —- Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 11, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige welke op 1.010 m. 
afstand van deze os gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


lin, 
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Borne 13. — Est située à 1.850 mètres 
en amont de la borne 12, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 14. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 13, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudiji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 920 mètres] 
en amont de la borne 14.'sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudhji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 15, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 16, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabudji D. 1. 


Borne 18. —- Est située à 310 mètres 
en aval de ia borne 17, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 1.320 mètres 
en amont de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabudhji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 19, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laKabudji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 13. -— Is gelegen op 1.850 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 75 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. -— Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


-Grenssteen 15. — Is gelegen op 920 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kabudiji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16.— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 
as van het dal der Kabudji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 18. — [s gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, 0p 
eene met de as van het dal der Kabudji 
d. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Ts gelegen op 1.320 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19 op 
eene met de as van het dal der Kabudÿji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ik. 


- 
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Borne 21. — Est située à 100 mètres 
de la borne 20, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabudhji. 


Borne 22. — Est sicuée à 110 mètres 
en aval de la borne 21. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabudji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. -—— Est située à 90 mètres 


en amont de la borne 22. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabudji 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 23. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabudji G. 1. 


Borne 25. 
en aval de la borne 24. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 100 mètres 


Borne 26. —— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 25, sur une paralièle 
à l’axe de la vallée dela Kabudji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne-27. —— Est située à 1.230 mètres 
en aval de la borne 26, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Kabudji, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 910 mètres 


en aval de la borne 27, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kabudji, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kabudji normale 
lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ia. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 90m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Ts gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 23, op eene met de 
as van het dal der Kabudji G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grensstoen 24, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 26. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kabudiji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.230 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 910 m 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 29. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 28, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabudji, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 




















Grenssteen 29. — Is gelègen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kabudji 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


4 


Borne 30. — Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 29, sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 856 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de s5 van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Borne 31. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 30, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakungu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 31. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 32. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 31, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakungu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 32. —— Is gelegen op 220 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, 0p 
eene met de as van het dal der Kakungu 
D. 2 evenwijdige liju, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Borne 33. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 32, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu d. 2. 


Grenssieen 33. — Js'gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Kakungu d. 2 nor- 
male lijn. 


Borne 34. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 33. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu D. 2, 


Grenssteen 34. — Îs gelegen op 140 in. 
ctroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
distante de cet axe de 50 mètres. D. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 35. — Est située à 490 mètres]  Grenssteen 35. — Is gelegen op 490 m. 
en amont de la borne 34. sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
[van deze as gelegen is. 


Borne 36. — Est située à 300 mètres!  Grenssteen 36. — Is gelegen op 300 mn. 
en amont de la borne 35, sur une paral-[siroomopwaarts den grenssteen 35, 0p 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu, |eene met de as van het dal &er Kekungu 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. 
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Borne 37. 


en amont de la borne 36, sur une paral- 


— Est située à 380 mètres 


lèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 37. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu D. 1, 


Borne 39. — Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 38. sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 40. 
de la borne 39. «ur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu. 


— Est située à 100 mètres 


Borne 41. - Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 40, sur une paral- 
Ièle à l’axe de la vallée de Ia Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


æ 


Borne 42. -- Est située à 120 mètres 
en amonÿ de la borne 41, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu 
G. I. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de la borne 42, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakangu G. 1. 


Borne 44. — Est située à 200 mètres 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de 
as van het dal der Kakungu D. E nor- 
male lijn. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 960 m. 
gtroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene net de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — [s gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Kakungu normale 
lijn. 


Grenssteen 41. —- Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Es gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 41, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Kakungu G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 44, — Is gelegen op 200 m. 


en aval de la borne 43, sur une paral-/stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakunguleene met de as van het dal der Ka- 
G. 1. distante de cet axe de 50 mètres. |kangu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 45. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 44, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 45, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu 
G. 2. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. — Tst située à 100 mètres 
de la borne 47, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu G. 2. 


Borne 49. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 48, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 49, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. -— Est située à 290 mètres 
en amont de là borne 50, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakungu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 100 mètres 
de la borne 51, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu G. 3. 
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Grenssteen 45. — Ts gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van -deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. -— Is gelegen op 390 mu. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 48. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Kakungu G. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48. op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
G. 2 evenwijdige liin. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


(renssteen 50. -— Is gelegen op 170 m. 


op 
eene met de as van het dal der Kakungu 


stroomafwaarts den grenssteen 49, 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. -— [s gelegen op 290 m. 
stroomopwaäarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal. der Kakungu 
G. 3 evenvwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. —— Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Kakungu G 2 
normale lijn. 
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Borne 53, — Est sivuée à 400 mètres 
en aval de la borne 62, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 54. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 53, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 54, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 56, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakungu 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 57. — Est située à 100 mètres 
de ia borne 66, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakungu g. 4. 


Borne 58. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 57, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 59. — Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 58, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. -—- Est située en aval de 
la borne 59, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 





Grenssteen 53. — Îs gelegen op 400 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
éene met de as van het dal der Kakunga 
evenwijdige lijn, welke op 56 m. afstand 
van deze as gelegen ik. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kakungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene meë de as van het dal der Kakungu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensateen 56, op eene met de 
as van het dal der Kakungu G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 58. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Kakungu- 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. —- Is gelegen op 790 m. 
stroomafwaaris den grenssteen 58.. op 
eene met de as van het dal der Kakangu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 60. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 59, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even 
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axe de 1.000 mères, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de là Kakungu, 
distante de cet axe de 75 mèvres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 172 hectares. 
t 


Concession de la Tombo. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Tombô commence à 1.060 mètres en 
amont de l'intersection de l'axe de la 
Lueta, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Tombo, et se pro- 
longe jusqu’à la limite amont de ce der- 
nier. 

Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Lueta, 
distante de cet axe de 1 000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de Ia vallée de la 
Pambi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pambi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand 


‘van deze as gelegen is, met eene met de 


as van het dal der Kakungu evenwiijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze 
as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
172 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Tombo. 


Eene strook geast door de as van het 
dai der Tombo begint op 1.000 meters 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Lueta, en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing —- de Tombo --. 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de voigende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — ÎLs gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Pambi even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 40 m. 
den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Pambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomopwaarts 


[van deze as gelegen is. 


Borne 3. — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 2, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Pambi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. — Est située à 100 mètre: 
dela borne 3 sur une norniale à l’axe de 
la vallée dela Pambi. 


Grenssteen 3. -— Is gelegen op 770 m. : 


stroomafwaarts den grenssieen 2, op 
eene met de as van het dal der Pambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Pambi normale lijn. 
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Borne 5. — Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 4, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Pambi, distante de 


cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 6. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 5, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Pambi, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 7. — Est située en amont de 
Ja borne 6, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Tombo, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 8. — Est située à 1.350 mètres 
en amont de la borne 7, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombo, distante 
de cet axe de 56 mètres. 


Borne 9. — Est située à 100 mètres 
de la borne 8, sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Tombo. 


Borne 10. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 9, sur une parallèle 
à l’axe de ja vallée de la Tombo. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. —— Est située à 950 mètres 
en amont.de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombo, 
D. 1, distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 12. —— Est située à 100 mètres 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 


-eene met de as van het dal der Pamhi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. -— Is gelegen op 130 m. 
den grenssteen 
eene met de as van het dal der Pambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts 5, op 


F 


Grenssteen 7. -— Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 6, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn. welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is. met cene met 
de as van het dal der Tombo even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 1.360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Tombo 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met as 
van het dal der Tombo normale lijn. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 540 m. 
den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Tombo 


stroomafwaarts 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstcen 11. — IL gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Tombo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. -- Is gelegen op 100 æ. 
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de la borne 11, sur uné normale à l'axe 
de la vallée de la Tombo D. 1. 


Borne 13. — Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 12, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Tombo D. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14, -— Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 13, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la T'ombo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15, -—— Est située à 100 mètres 
de la borne 14, sui une normale à l'axe 
déla vallée de la Tombe D. 2. 


Borne 16 -- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 15, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tombo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 16, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tombo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18..— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 17, sur une parallèle 
à l’axé de la vallée de la Tombo D. 3- 
g. 1, distante de cet axe 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 100 mètres 
de la borte 18, sur une normale à l'axe 
de la vallée de L'ombo D. 3 -g. 1. 


Borne 20. — Est située à 210 mètres 


van den grenssteen ll, op eene met de 
as van het dal der Tombo D. 1 normale 
bjn. 


Grenssteen 13.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 12, op 
eene met de as van het dal der Tombo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. --- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, 6p 
eene inet de as van het dal der Tombo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze às gelegen is. | 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen .Lé, op 6ene mec de 
van het dal der Tombo D. 2 


àS ROor- 


iale lijn. 


Grenssteen 16. -— [s gelegen op 100 m. 
strcomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal üer Tombo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 590 mx. 
stroomopwaarts den grens-teen 16, op 
eene met de as van het dal der Tombe 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Ïs gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Tombo 
D. 3-g. l evenwijdige lijn, weike op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Tombo D. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 20. —- Is gelegen op 210 m. 
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en aval de la borne 19, sur une parallèle|stroomafwaarts. den grenssteen 19, op 

à l’axe de la vallée de la Tombo D.3 - g.1,|eene met de as van het dal der Tombo 

distante de cet axe de 50 mètres. D.3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 21. — Est située à 730 mètres]  Grenssteen 21. — Is gelegen op 730 m. 
en amont de la borne 20, sur une parallèle | stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
à l’axe de la vallée de la Tombo D. 3,|eene met de as van het dal der Tombo 
distante de cet axe de 50 mètres. D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 22. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. 


la borne 21, sur une normale à l’axe de| van den grenssteen 21, op-eene met de 
de la vallée de la Tombo D. 8. as van bet dal der Tombo D. 3 normale 
lija. 

Borne 23. — ŒEst située à 790 mètres|  Grenssteen 23. — Is gelegen op 790 m. 
en aval de la borne 22, sur une paral-\stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Tombo|eene met de as van het dal der Tombo 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. | D, 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 24. — Est située à 660 mètres!  Grenssteen 24. — Is gelegen op 660 m. 
en aval de la borne 23, sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
à l’axe de la vallée de la Tombo D. 3 |éene met de as van het dal der Tombo 
distante de cet axe de 50 mètres. d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 

Borne 25. — Est située en amont de la 
borne 24, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kaïamata G. 1 - g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 25. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 24, op het kruis- 
punt éener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelsgenr is, met eene met de 
as van het dal der Kaïamata G. 1:g. 1 
| svenwijdige lijn, welke op 50 m. eee 
| van deze as gelegen is. 





Borne 26. — Est située à 100 mètres Grenssieen 26. — ls gelegen op 100 m. 
en amont de la borne 25, sur une parallèle | stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
à l’axe de la vallée de la Kaïamata G.1.-g.| eene met de as van het dal der Kaïiamata 
1, distante de cet axe de 50 mètres. |G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
|afstand van deze as gelegen is. 

Borne 27. — Est située à 100 mètres 
de la borne 26, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïamata g. 1 - g. 1 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Kaïamata G. 187 1 
normale lijn. 
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… Borne 28. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 27,sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kaiamata G. 1. -g. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. — Est située en amont de 
la borne 28, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, aveo une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kaiïiamata G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 29, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kaiamata 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaïamata G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 100 mètres 
de la borne 31, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïamata G. 1. 


Borne 33. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 32, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïiamata G. 1 - 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 90 mètres 
de la borne 33, sur une normale à l'axe 
de la vallées de la Kaiamata G. 1 - d. 1. 


Borne 35. — Est située à 560 mètres 
en aval de ja borne 34, sur une parallèle 


Grenssieen 28. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kaiamata 
G. 1-g 1 evenwijdige fijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 28 op het kruis- 
punt eener met de as der .Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
Kaiïamata G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 30. — Is gelegen op 400 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kaïamata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kaiïamata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Kaïamata G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts dèn grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kaiamata 
G, l-d. 1 evenwijdige lijn, welke cp 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. --- Is gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der Kaïiamata G, 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
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à l'axe de la vallée de la Kaïamata g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située en amont de la 
borne 35, à l'intersection d'une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe de 
la vallée de la Kaiïiamata, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Botne 37. — Hst située à 230 mètres 
en amont de la borne 36, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiamata, dis- 
-tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 37,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiïamata g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39, — Est située à 100 mètres 
de la borne 38, sur une normale à l’axe 
de la vallée du Kaïamata gl. 


Borne 49. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 39, sur une parallèle 
è l’axe de la vallée de la Kaiïamata g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 40, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiïiamata. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 100 mètres 
de la borne 41, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kaiamata. 


eene met de as van het dal der Kaiamata 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen stroom- 
opwearts den grenssteen 35, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn. welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Kaiamata evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kaia- 
mata evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, ap 
eene met de as van het dal der Kaia- 
mata g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38 op eene met de 
as van het dal der Kaiamata g 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 40. —- Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kaia- 
mata g..l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kaïamata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. | 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 41, op sene met de 
as van het dal der Kaiamata normale 
lijn. 
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Borne 43. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 42, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiamata, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 180 mètres 
en-aval de la borne 43, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiamata, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45, — Est située en amont de 


‘la borne 44, à l'intersection d’une paral- 


lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée dela Kamamani, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 46. — Hst située à 200 mètres 
en amont de la borne 45, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamami, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 100 mètres 


dela borne 46, sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Kamamani. 


Borne 48. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 47, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamani, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. —- Est située en amont de 
de Ja. borne 48, à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la Lueta, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la Mualazambi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


I 


: TX ë. 
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Grenssteen 43. -— Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kaïiamata 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Ts gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kaiamata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — [Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 44 op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Kama- 
mani evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 45, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mani evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstsen 46, op eene met de 
as van hot dal der Kamamani normale 
lijn. 


Grenssieen 48. : — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47. op 
eene met de as van het dal der Kama- 
mani evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 48 op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
es van het dal der Mualazambi evenwij- 


| dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 
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Borne 50. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 49, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mualazambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 100 mètres 
de la borne 50, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mualazambi. 


Borne 52. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 51, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mualazambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située en amont de la 
borne 52, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Mualazambi D. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 53, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mualazambi 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. — Est située à 100 mètres 
de la borne 54, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mualazambi D. 1. 


Borne 56. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 65, sur une parallèle 
à l’axc de la vallée de la Mualazambi D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. -— Est située en amont de la 
borne 56, à l'intersection d’une parallèle 


Grenssieen 50. -— Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Muala- 
zambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50 op eene met de 
as van het dal der Mualazambi normale 
lijn. 


Grenssteen 52. —— Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts * den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Muala- 
zambi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteer 52, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Mualazambi D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. --— Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Muala- 
zambi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 54, op eene met de 
as van het dal der Mualazamhi D.1 
normale lijn. 


Grenssieen 56. -- Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Muala- 
zambi D. 1 evenwijdige lijn. welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen 1x. 


Grenssteen 57. — [s gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 56, op het kruis- 
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. à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Mushini G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 57, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 658, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushini G. 1. 


Borne 60. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 59, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushini G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 60, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 61, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. — Est située à 100 mètres 
de la borne 62, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushini. 


Borne 64. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 63, sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Mushini, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


punt eener met de as der Lueta even- 
wriidige lijn, welke op 1.010 m. afstand | 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Mushini g. 1 even- 
wijdige lijn, welke op 60 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssieen 58. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts dèn grenasteen 57, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Mushini G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 59, cp 
eene met de as van het dal der Mushini 
G. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstecn 61. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eere met de as van het dal der Mushini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Mushini normale 


Hijn. 


Grenssteen 64. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 66. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 64, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushini, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 66. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 65, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushini 
D. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — Est située à 100 mètres 
de la borne 66, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushini D. 1. 


Borne 68. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 67, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushini D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. -— Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 68, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushini, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne T0. — Est située en amont de 
la borne 69, à l'intersection d'une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushini D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. — Est située à 430 mètres 
en amons de la borne 70, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini 


D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. —- Est située à 230 mètres 


_Grenssteen 65. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen, 64, op 
eene met de as van het dal der Mushini. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 500 n2. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de 
ae van het dal der Mushini D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 68. -— [s gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
D. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 


afstand van deze as gelepen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T0. — Is gelegen stroontop- 
waarts den grenssteen 69, op het kruis- 
punt eener met de as der Luets, even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met 
de as van het dal der Mushini D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. — [s gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, 6p 
eene met de as van het dal der Mushini 
D. 
afstand van deze as gelegen is. 


2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Grenssteen 72. -— TK gelegen op 230 m. 
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en amont de la borne 71, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini 


.D. 2, -g. 1, distante de cet axe de 50 
. mètres. 


Borne 73. — Est située à 100 mètres 
de la borne 72, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushini, D. 2 -g. 1. 


. Borne 74. — Est située à 190 mètres 
en aval de borne 73, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Mushini, D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushini 
D. 2, distante de oet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 100 mètres 
de la borne 75, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushini D. 2. 


Borne 77. — Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 76, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushini D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 78. — Est située en amont de 
la borne 77, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kabingo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 78, sur une paral- 





stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Mushini 


D. 2-g. levenvwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Mushini D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Mushini 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75.-— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74,-0p 
eene met de as van het dal der Mushini 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. 
van den gienssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Mushini D. 2 normale 
lijn. 


Grenssieen 75. — Xs gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 76, 0p 
van het dal der Mushini 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


eene met de as 


Grenssteen 78. —-- Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 77, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Kabingo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
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lèle à l’axe de la: vallée de la Kabingo, 
distanté de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 80. — Est située à 100 mètres 
de la borne 79, sur une normale à l’axe 
‘de la vallée de la Kabingo. 


Borne 81. —— Est située en aval de la 
borne 80, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 

de 1.000 mètres, avec une parallèle à 
l’axe de la valée de la Kabingo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 115 hectares. | 


Concession de la Mulamba-Mesadi. 


| Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Mulamba commence à 2.000 mètres en 
amont de l'intersection de l’axe du Kasai, 
et de l’axe de la vallée de son affluent de 
gauche, la Mulamba, et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de la vallée de ce dernier, 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les borries suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Mesadi, 
- distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 


eene met de as van het dal der Kabingo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as geleger is. 


 Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 rm. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Kabingo normale 
lijn. 


Grenssteen 81. —- Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 80 op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1 010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Kabingo evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 

De oppervlakte van deze gronden zal 
115 hectaren niet mogen te boven gaar. 


Vergunning van de Mulamba-Mesadi. 


EÉene strook geast door de as van het 
dal der Mulambz begint op 2.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasai, en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing — de Mulamba -—- 
eu strekt zich uit tot aan de stroomop- 
grens het dal 


waartsche dezer 


laatste. 


Var 


Deze stiook is begrensd door eense 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. -- Is gelegen op het 
met de as der Kasai 


evenwijdigs lijn, welke op 2.000 m. af- 


kruispunt eener 


stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mesadi even- 
wijdige lijn, wolke op 50 mn. afstand van 
deze as gelegen is. 

Grenssteen 2. —- Is gelegen op 70 m. 


stroomopwaarts den grensstéen 1, op 
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à l’axe de la vallée de la Mesadi, distante 
. de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située en amont de la 
borne 2, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de. la Mesadi G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasaï, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une pa- 
rallèle à l’axe de la vallée de Mesadi G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5, -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 4, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mesadi G. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 5, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mesadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. — Est située à 100 mètres 
de la borne 6, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mesadi. 


Borne 8. — Est située en aval de la 
borne 7, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe du Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Mesadi, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


cene met de as van het dal der Mesadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 3. — Is gelegon stroomop- 
waarts den grenssteen 2, op het kruis- 
punt eener met de as der Kasai even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Mesadi G. 1 even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is 


Grenssteen 4 — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kasai 
welke cp 2.000 3m. 
afstand van deze as gelegen is. met eene 
met de as van het dal der Mesadi G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 240 m. 
op 
eene met de as van het dal der Mesadi 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen ‘4, 


Grenssteen 6. —— [s gelegen op 300 m. 
op 
eene met de as van het dal der Mesadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomopwaarts den grenssteen 5, 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de 
as van het dal der Mesadi normale lijn. 


Grenssteen 8. — Is gelegen siroomaf- 
waarts den grenssteen 7, op het kruispunt 
eener met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, welke op 2.000 m. afstand van deze 
as gelegen is, met eene met de as van 
het dal der Mesadi 
welke op 50 m. afstand van deze as 


evenwijdige lijn. 


gelege: is. 
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Borne 9. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Mulam- 
ba, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 10. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 9, sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de ia Mulamba. dis- 
tante de cet axe de 100 mètres: 


Borne 11. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi, dis- 
tante de cet axe de 756 mètres. 


Borne 12. —: Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 11, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamieta. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 12, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieta G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


9 


Borne 14. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 13, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanrieta G. 2. 


Borne 15. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 14. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieta G. 2. 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. -— Est située à 440 mètres 


_ Grenssteen 9. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9%, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op .100 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. —- Ïs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 290 m. 
sirocmopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 310 m. 
stroomo} waarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kemieta 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 13, cp eene met de 


as van het dal der Kantieta G. 2 nor. 


male lijn. 


Grenssieen 15. -— [s gelegen op 280 nm. 
etrocmafwaarts den gronssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. —- Is gelegen op 440 mn. 
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en amont de la borne 15, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieta, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamieta G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 100 mètres 
de la borne 17, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamieta G. 1. 


Borne 19. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 18, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kamieta G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 670 mètres 
en amont de La borne 19, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Kamieta, distante 
de cet axe de 50 métres. 


Borne 21. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 20, sur une normale à l’axe 
dela vallée de la Kamieta. 


Borne 22. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 21, sur une parallèle 


‘à l'axe de la vallée de la Kamieta, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 22, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieta, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwäarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as golegen is. | 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grentsteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Kamieta G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 19. —- Ïs gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18. op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
G. 1 evenwijdige liin, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 670 m 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze a gelegen is. 


Grenssteen 21. [s gelegen op 100 m 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kamieta normale 
lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen ep 680 m. 


op 
eene met de as van het dal der Kamieta 


stroomafwaarts den grenssteen 21. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 23. — ls gelegen cp 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, 6p 
eene met de as van het dal der Kumieta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 
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Borne 24. — Est située à 370 mètres!  Grenssteen 24. — Is gelegen op 370 m. 


en aval de la borne 23, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieta, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 24, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 26. — Est située à 
en amont dela borne 25, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shidi, 


distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 27. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi, G. 4, 
distante de cet axe de #0 mètres. 


Borne 28. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 27, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. — Est située à 100 mètres 
de la borne 28, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Shidi G. 4. 


\ 


Borne 30. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 29, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shidi G. 4, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shidi, G. 4- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


580 mètres| 


stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kamieta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, ok 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 26, op 
eene met de as van het dal der Shidi G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ‘is. 


Grenssteen 29. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de as 
van het dal der Shidi G. 4 normale lijn. 


Grenssteen 30. —- Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Shidi G 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. —- [s gelegen op 170 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Shidi G. 4- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 32. — Est située à 100 mètres 
dela borne 31, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi G. 4 - d. 1. 


Borne 33. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 32, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi G. 4 - d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 34. —— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 33, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 36. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 35, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi G. 38, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. — Est située à 100 mètres 
de la borne 36, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi G. 3. 


Borne 38. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 37, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 38, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Shidi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, Op eene met de as 
van het dal der Shidi G. 4.- d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 33, — Is gelegen cp 200 m. 
stroomafwaarts den grenssiteen 32, op 
eene met de as van het dal der Shidi G. 4- 
d. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — ]s gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Shidi G. 4 
svenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke cp 75 m. afstand 
van deze: as gelegen is. | 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Shidi G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. 
va 1 den grenssteen 36, op eene met de as 
van het dal der Shidi G. à normale lijn. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 150 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 40. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi G. 2, 
distante de cet axe 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
de la borne 40, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi G.'2. 


Borne 42. — st située à 650 mètres 
en aval de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 440 mètres 
en aront de la borne 42, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 850 mètres 
en amont de ia borne 43, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 44, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kampenk. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 45, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de La Kampenk, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 47. — Est située à 100 mètres 
de la borne 46, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katnpenk. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts deu grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de 
as van het dal der Shidi G. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Shidi 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
penk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
cone mot de as van het dal dei Kam- 
penk evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. 
va den grenssteen 46, 
de a van het dal der Kampenk normale 
lijn. 


op eene met 


LES ES A 
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Borne 48. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kampenk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Berne 49. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 48, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kampenk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 49, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kampenk 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est gituée à 100 mètres 
de la borne 50, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampenk d. 1. 


Borne 52. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 51, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kampenk 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 250 mètres 
en aval de ia borne 52, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Kampenk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. — Hat située à 380 mëtres 
en ament de la borne 53, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shidi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. —— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen ‘48. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 47, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
penk .evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
penk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘ Grenssieen 50. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
penk d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
as van het dal der Kampenk d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 52. — [s gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kampenk 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
penk evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Îs gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Ts gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 56. — Est située à 100 mètrer 


de la borne 55, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi G. 1. 


Borne 57. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 56, sur üne paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shidi 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 58. —— Est située à 480 mètres] 


en amont de la borne 57, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi, dis- 
_ tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 58, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi. 


Borne 60. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 59, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 60, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de eet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 61, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Cuno, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


* 


Borne 63. — Est située à 100 mètre: 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de 
as van het dal der Shidi G. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 57. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. —- Is gelegen 6p 480 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Shidi normale lijn. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 540 m. 


stroomafwaarts den grensteen 5%, op 


eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 530 x. 
stroomopwaarts den grensiteen 61, op 
eene met de as van het dal der Cuno 


[evenwijdige lijn, welke op 50 10. aistand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 62, sur une normale à l’axc|van den grenssteen 62. op eene met de 


de ia vallée de la Cuno. 


Borne 64. — Est située à 560 _—… 


as van het dal der Cuna ncrmale lijn. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 560 m. 


en aval de la borne 63, sur une paral- Ltroomafwaarts den grenssteen 63, op 


33 
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. lèle à l’axe de la vallée de la Cuno, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 64, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
‘ de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 65, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi D. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 66, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi D. 1. 


Borne 68. -—- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 67, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. -— Hst située à 290 mètres 
en aval de la borne 68, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 69, sur une parallèle à 
Paxe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 70, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shidi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Cuno 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Te gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Shidi D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de as 
van het dal der Shidi D. 1 normale lijn. 


Grenssteen 68. -— Is gelégen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Shidi D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. —— {s gelegen op 580 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 290 m. 
s“troomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Shidi D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. —- {8 gelegen op 100 m. 
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de la borne 71, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shidi D. 2. 


Borne 73. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 72, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 73, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


kBorne 75. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 74, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shina. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 100 mètres 
de la borne 75, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shina. 


Borne 77. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 76, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 78. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 77. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 79. — ÆEst située à 350 mètres 
en amont de la borne 78, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Musunku, dis 


tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. °-— Est située à 170 mètre: 


van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der Shidi D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Shidi D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 714. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
vau deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Shina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grensteen 75, cp eene met de as 
van het dal der Shina normale lijn. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Shina 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — [s gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
cene met de as van het dal der Shidi 
ovenwijdige lijn, welke op 75 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegon op 350 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 78, op 
cene met de as van het dal der Musunku 
evenwijdige lijn, welke cp 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 


drenssteen 80. — Is gelegen op 170 m1. 
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en amont de la borne 79, sut une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musunku. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. — Est située à 100 mètres 
de la borne 80, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Musunku. 


Borne 82. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 81, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musunku, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 82, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Musunku 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 
de la borne 83, sur 


100 mètres 
une normale à 
l'axe de la vallée de l’affluent Musun- 
ku d. 1. 


Borne 85. — Hst située à 130 mètres 
en aval de la borne 84, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Musun- 
ku d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Ent située à 380 mètres 
en aval de la borne 86, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la rivière Musunku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 86, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


stroomopwaarts. den grenssteen 79, op 
cene met de as van het dal der Musunku 
evenwijdige lijn, welke op 580 m. afstund 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 80, op eene met dé 
as van het dal der Musunku normale 
lijn. 


Grenssteen 82. —- Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Musunku 
evenwijdige lijn, welke «op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Musunkn 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen: is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 83, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Musunku 
d, 1 normale lijn. 


Grenssteen 85. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Musunku d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Gienssieen 86. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musunku evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Shidi 


Jevenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 88. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 87, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shidi, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 
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Borne 89. — Eki située à 360 mètres 

. en aval de la borne 88, sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Shidi, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 90. — Est située à 1.200 mètres 
en amont de la borne 89, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 91. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 90, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 


distante de cet axe de 100 mètres. 


_ Borne 92. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 91; sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
G.'4. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. — Es située à 100 mètres 
de la borne 92, sur une normale à l'axe de 
la vallée de la Malamba G. 4. 


Borne 94. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 93, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Mulamba G. 4, 
distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 95. — 
en amont de la borne 94, sur une paral- 


Est située à 150 mètres 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 460 m. 
vtroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m.afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaaris den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Shidi 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 1.200 m. 
stroomopwaarts den gienssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — [Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. -— I gelegen op 200 mx. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. —- Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Mulamba G. 4 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene snet de as van het dal der Mulamba 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 95. -. [Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaurts den grenssteen 94, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres, 


… Borne 96. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 95, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 97. —. Hsi située à 440 mètres 
en amont de la borne 96, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 98. —- Est située à 100 mètres 
dela borne 97, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilombo. 


” Borne 99. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 98. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilombo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 99. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Kamilombo d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. — Est située à 100 mètres 
de la borne 100, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilombo d. 1. 


Borne 102. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 101, sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Kamilombo, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. — Est située à 420 mètres 


eene met de as van het dal der Mulamba 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
lombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 97. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts . den grenssteen 96, op 
eone met de as van het dal der Kami- 
Jombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 97, op eene met de 
as van het dal der Kamilombo normale 
Lin. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
lombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
lombo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 100, op eene met de 
as van het dal der Kamilombo d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
lombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 420 m. 
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en aval de la borne 102, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 104. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 103, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mülamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 105. -— Est située à 700 mètres 
en amont dela borne 104, sur une paral- 
lèle à l’axe dela vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 106. — Est située à 350 mètres | 


‘en amont de la borne 105, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
G. 3. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 240 mètres 
on amont de la borne 106, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. — Eat située à 100 mêtres 
de la borne 107, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba G: 3, 


Borne 109. —- Est située à 200 mètres 
en aval dela borne 108, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 109, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muilamba 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
lombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 350 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. —- Is gelegen op 240 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, weike op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. -— I« gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 107, op eene met 
de as van het dal der Mulamba G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 109. --Ts gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 250 mn. 
stroomafwaarts den grenssieen 109, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 111. -— Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 110, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 112. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 111. sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mulamba 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 113. — Eat située à 100 mètres 
de la borne 112, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba G. 2. 
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Grenssteen 111. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111, op 


‘eene met de as van het dal der Mulamba 


g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 112, op eene met 
de as van het dal der Mulamba G. 2 


‘normale lijn. 


Borne 114. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 113, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 


G, 2. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 114, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de oet axe de 75 mètres. 


Borne 116. — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 115, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 117. — Et située à 190 mètres 
en amont de la borne 116, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Mulaniba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 118. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 117, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegon op 660 m, 
stroomepwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. -— Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op. 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 
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Borne 119. —- Estksituée à 100 mètres! . Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 118, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba G.1. 
| 
; - 
Borne 120. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 119, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba G.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 121. — Est située sur la limite 
de la frontière Congo belge-Angola, à 100 
mètres en amont de la borne 120, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Mulam- 
ba, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 122. -— Est située sur la limite 
de la frontière Congo belge-Angola, sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Mulamba, distante de cet axe de 75 
mètres, 


Borne 123. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 122, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 124. — Est située sur La limite 
de la frontière Congo belge-Angola, à 460 
mètres en amont de la borne 128, sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Mulamba D. 1. distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 125. — Est située sur la limite 


de la frontière Congo belge-Angola, sur 


une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Mulamba, D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 126. — Est située à 520 mètres 


van den grenssteen 118, op eene met de 
as van het dal der. Mulamba G. 1, nor- 
male lijn. 


. Grenssteen 120. — Is gelegen op 450 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Mulam- 
ba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op de 
Congo-Belgische-Angoleesche grens, op 
100 m. stroomopwaarts den grenssteen 
120, op eene met de as van het dal der 
Mulamba evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. , 


Grenssteen 122. — Is gelegen op de 
Congo-Belgische-Angoleesche grens, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — I: gelegen op de 
Congo-Belgische-Angoleesche grens, 460 
m. stroomopwaarts den grenssteen 123, 
op eene met de as van het dal der Mulam- 
ba D. 1 evenwijdige lijn, welke 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op de 
Congo-Belgische-Angoleesche grens, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 1. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. —- Is gelegen op 520 m. 
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en aval de la borne 125. sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, 
distante de ceci axe de 50 mètres, 


Borne 127. — Est située à 600 mètres 
en aval de.la borne 126, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba. dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 128. — Est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 127. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 

. D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. - - Est située à 100 mètres 


de la borne 128, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba D. 2. 


Borne-130. -- Est située à 1.200 mêtres 
on aval de la borne 129. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. — Est située à 530 mêtres 
en aval de la borne 130, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 132. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 131, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 133. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 132, sur ure paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
d. 3. distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den. grenssteen 125, op. 
eene met de as van het dal der Mulam- 
ba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 128.—Ts gelegen op 1.100m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, 6p 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 5 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 128, op eene met de 
as van het dal der Mulamba D. 2 nor- 
male lijo. 


Grenssteen 130.-—I$ gelegen op 1.200 m. 
stroomaiwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 151. -— Is gelegen op 530 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 460 mm. 
stroomafwaarts den grenssieen 131, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van de as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D.3 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 134. — Est située à 100 mètres 
de la borne 133° sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba D. 5. 


Borne 135. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 134, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
D: 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 136, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis. 
tante de cet axe de 76 mètres. 


Borne 137. — Kat située à 760 mètres 
en amont de la borne 136, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamiatu, 
distante de ceb axe de 50 mètres. 


Borne 138. -- Est située à 500 mètres 
en amont de borne 137. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiatu, dis- 
tante de cet de 50 mètres. 


Borne 139. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 138, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamiatu. 


Borne 140. --— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 139, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kantiatu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 140, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamiaëu 
D. 1 distante de cet axe de 50 mètres. 


-Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as van het dal der Mulamba D. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 256 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 400 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Kamiatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts cle 1 grensstcen 137, op 
eene met de as van het dal der Kamiatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 139, — Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 138, op eene met de 
as. van het dal der Kamiatu normale 
lijn. 

Grenssteen 140. — Is gelegen op 490 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Kamiatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Ix gelegen op 200 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Kaïmiatu 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 142. — Est située à 100 mètres 
de la borne 141, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamiatu d. I, 


Borne 143. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 142. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiatu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. — Est située à 650 mètres 
en aval de la boïne 143, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiatu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. —- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 144, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


x 


Borne 146. :— Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 145, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela Thiska. dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 147. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 146, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Thiska g. L, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. -— Est située à 100 mètres 
-de la borne 147, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Thiska g. 2. 


Borne 149. —- Est située à 40 mêtres 
en aval de la borne 148, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Thiska g. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m._ 
van den grenssteen 141,*op eene met de 
as van het dal der Kamiatu d. 1 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van hot dal der Kamiatu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 650 m.' 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Kamiatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 800 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 700 m. 
streomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Thiska 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — [s gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Thiska 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 147, op eene met de 
as van het dal der Thiska g. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 149. — Ts gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Thiska 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 150, — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 149, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Thiska, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 151. — Est située à 100 mètres 
de la borne 150, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Thiska. 


Borne 152. —. Est située à 300 mètres 
‘en aval de la borne 151, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Thiska, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 153. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 152, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Thiska, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. -—- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 153, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


- Borne 155. — Est située à 1.200 mètres 
en aval de la borne 154, sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Mulaniba. dis- 
tante de ceiï ase de 100 mètres. 


Borne 156. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 155, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la Mulamba, 
distante de cei axe de 100 mètres. 


Borne 157. — Es située à 570 mètres 
en amont de la borne 156, sur uae paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamoa, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 340 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Thiska 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Thiska normale lijn: 


Grenssteen 152. —- Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151; op 
eene met de as van het dal der Thiska 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.: 


Grenssteeñ 153. — Is gelegen op 940 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Thiska 
evenwijdige jn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen, 154. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153,° op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn. welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155.—- Is gelegen op 1.200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. -— Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den greussteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kamoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 158. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 157, sur une paral- 


. lèle à l’axe de la vallée de la Kamoa g. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 159. — Est située à 100 mètres 
de la borne 158, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamoa g. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 159, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamoa g. 1. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 160, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamoa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 162. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 161, sur une normale à l’axe 
de la vallée Kamoa. 


Borne 163. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 162, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamoa, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 163, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamoa, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. - - Est située en aval de la 
borne 164, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe du Kasai, distante du cet axe 
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. Grenssieen 158. — Is gelegen op 120 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kamon 
&. 1 evenwijdige lin, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 158, op eene met de 
as van het dal der Kamoa g. 1 normale 
lijn, welke op 50 m. afscand van deze as 
gelegen is 


Grenssteen 160. —- Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kamoa 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. -— Is gelegen op 190 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Kamoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. FRA 
Val deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 161, op eene met de 
as van het dal der Kamoa normale lijn. 


Grenssieen 163. — Is gelegen op 240 n. 
stroomafwaaits den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Kamoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 600 m. 
sroomafwaarts det grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Kamoa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165.—Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 164, op het kruis- 
punt eener met de as der Kasai even- 


de 2.000 mètres, avec une parallèle à l'axe {wijdige lijn. welke op 2.000 m. afstand 





— 523 — 


de la vallée de la Mulamba, distante de 
cet axe de 100 mètres. 


La superficée de ces terrains ne pourra 
dépasser 338 hectares. 


Concéssion de la MPika. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la M'Pika, commence à 2.000 mètres 
en amont de l'intersection des axes de la 
vallée du Kasai et de son affluent de 
gauche, la M’Pika, et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de la vallée de la Kamai- 
dakasse. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 2.000 
mêtres, avec une paralièle à l’axe de la 
vallée de l’affluent M’Pika, distante de 
cet axe de 100 mètres. 


Borne 2. —— Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 1, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 3. —- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 2, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de ‘50 mètres. 


Borne 4. — Est eituée à 100 mètres 
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van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Mulamba evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


De oppervlakte van deze gronden zal 
338 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de M'Pika. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der M'Pika begint op 2.000 meter 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
assen van het dal der Kasai en van hare 
linkertoevloeïing --- de M’Pika 
stiekt zich uit tot aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal der Kamai- 
dakasse. 


ke "ON 


Deze strook is begrensd déer. eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1.-— Is gelegen op het kruis- 
punt op eene met de as der Kasai even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, inet eene met de 
as van het dal der toevloeïing M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Îs gelegen op 800 n. 
stroomopwaarts den grenssteen l, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 3. --- Is gelegen op 570 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. -— Is gelegen op 100 m. 








4 


… dé la borne 3, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kabampudi. 


Borne 5. — Est située à 500 mètres 
en aval de ia borne 4, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. — Ent située à 650 mètre, 
en amont de la borne 5, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansemba, 
distante de oet axe de 75 mètres. 


Borne 7. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 6, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansemba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


_ Borne 8. -— Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 7, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansemba 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 8, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansemba g. 1, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 10. :— Est située à 150 mètres 
de la borne 9, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansemba &, 1 


Borne 11. : - Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 10, sur une parallèle 
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van den grenssteën 3, op éene met de 
as van het dal der Kabampudi normale. 
lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van heë dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van dezé as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 650 m. 
den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 


stroomopwaarts 


evenwijdige lijn, welke op 75m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. —— Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 8. — Is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 7, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
g. l .evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 9, op eene met de 
as van het dal der Kansemba g. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 780 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 10, op 


à l’axe de la vallée de la Kansemba g. 1, |cene met de as van het dal der Kansembe 


distante de cet axe de 50 mètres. 


g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 12. — Est située à 970 mètres!  Grenssieen 12. — Is gelegen op 970 m. 


<n amont de la borne 11, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kansemba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 1.550 mètres 
en amont de la borne 12, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansemba. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. — Est située à 100 mètres 
de la borne 13, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kansemba. 


Borne 156. — Est située à 1.550 mètres 
en aval de la borne 14, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansemba. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 1.100 mètres 
en aval de la borne 15, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansemba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 17. — Est située à 370 mètres 
ea aval de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansemba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 980 mètres 
en amont dela borne 17, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaboma 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 18, sur une paral. 
lèle à l’axe de ja vallée de la Kiboma, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het dal der Kansemba normale 
Lin. 


Grenssteen 15.— Is gelegen op 1.650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16.— Is gelegen op 1.100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kaboma 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kaboma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


34 
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. Borne 20, — Est située à 100 mètres 
de la borne 19, sur une normale. à l’axe 
de la vallée de la Kaboma. 


Borne 21. — Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 20, sur une parallèle 
à l'axe dé la vallée de la Kaboma, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 170 mètres 
de la borne 21, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaboma d. 1. 


Borne 23. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 22, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kaboma 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24, — Est située à 1.230 mètres 
en aval de la borne 23, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaboma, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 24, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansemba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 26. —- Est située à 800 mètres 


en aval de la borne 25, sur une parallèle 


4 


à l’axe de la vallée de la Kansemba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 27. — Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 26, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la M’Pika, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op,100 m. 
van den grenssteen 19, op eene met de 
as van het dal der Kaboma normale lijn. 


Grenssteen 21. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kaboma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Kaboma d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, 6p 
eene met de as van het dal der Kaboma 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kaboma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. -— Is gelegeñ op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grensseen 25, op 
eene met de as van het dal der Kansemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 28. — Est située à 600 mètres 
. en amont de la borne 27 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la M’Pika, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 29. — st située à 550 mètres 
6n amont de la borne 28, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la K:kishi. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 29, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 100 mètres 
de la borne 30, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaki:hi. 


Borne 32. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 31, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakishi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


S 


Borne 33. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 32, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La K:kishi. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 33, sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, dis- 
tante de cet axe de 1UÜ mètres. 


Borne 35. -— Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la M'Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssieen 28. — Is gelegen op 600 m._ 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenvwijdige lijn, welke op 100 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der K:kishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kakishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ’ 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m° 
van den grenssteen 30, op eene met de 
as van het dal der Kakishi normale lijn. 


. Grenssteen 32. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kaki:hi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kakishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 34. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der MP:ka 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 36. — Est située à 950 mêôtres 
“en amont de la borne 35, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 37. — Est située à 120 mètres 
‘en amont de la borne 36, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kats- 
hibolo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 37, sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Kats- 
hibolo, distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 39. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 38, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kats- 
hibolo, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 40. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshibolo 
g. 2, distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Yst située à 100 mètres 
de la borne 40, sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Katshibolo g. 2, 


Borne 42. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibolo g. 
2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 43. — Est située à 440 mêtres 
en amout de la borne 42, sur une paral- 





Grenssteen 36. — Is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kats- 
hibolo evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


2 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kats- 
hibolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 200 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal dei Katshibolo 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. 
van den gienssteen 40, op eene met de 


as van het dal der Katshibolo g. 2 


normale lijn. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 200 mn. 
stroomafwaarts den gienssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstaud van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 440 m. 


stroomopwaaris den grenssteen 42, op 
1 
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lèle à l’axe de la vallée de la Katshibolo, | eene met de as van het dal der Katshibolo. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 44. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 43, aur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshibolo 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 44, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshibolo g. L. 
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Borne 46. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 45, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibolo g. 1, 


“distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47, — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lè.e à l’axe de la vallée de la Katshibalo, 
distante de cet axc.de 50 mètres. 


Borne 48. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral- 


_ lèle à l’axe de la vallée de la Katshibolo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 48, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Katshibolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 100 mètres 
de la borne 49, sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Katshibolo. 


Borne 51. — Est située à 130 mètres 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ; 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 190 m. 
ssroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo. 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 ». 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Kätshibolo g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 


eene met de as van het dal der Katshibolo. 


g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, .op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. &fstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 250 m. 
strocmopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der Katshibolo normale 
bjn._ : 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 130 m. 


} 
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en aval de I borne 50, sur une parallèle 
& l'axe de la. vallée de la Katshibolo 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 51, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshibolo 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. —— Est située à 100 mètres |: 


de la borne 52, sur-une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshibolo d. Fr, 


s 


‘Borne 54, — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 53, sur une parallële 
à l’axe de la vallée de la Katshibolo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mitres. 


‘Borne 55. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borre 54, sur une paralltle 
à l’axe de la vallée de la Katshibolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 56. -— Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 55, eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshibclo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- ‘Borne . 57. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 56, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.: Borne 58. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 57, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshibolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grensteen 50, op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
evenwijdige lijn, welke op £0 m. af:tand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 110 m. 
op 
eene met de as van het dal der Katshibolo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


:troomopwaarts der: grenssteen 51, 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. 
van den grentsteen 52, op eene met de 
as van het dal der Katshibolo d. 1 nor- 
male l:jn. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Ka shibolo 
d l evenwijdige hiju, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 55. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grensxteen 54 op 
eene met de as van het dal der Kat: h bolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsiand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 56. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, 0p. 
eene met de as van het dal der Kashi- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Ka:shibolo 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. —- Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
vene met de as van het dal der K.t:hiboio 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as. gelegen is. 


Hat 


Borne 59. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 58, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléo de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 60. — Est située à 1.000 mètres | 


en. amont de la borne 59, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


x 


Borne 61. -— Est située à 1.580 mètres 
en amont de la borne 60, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 62. --- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 61, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lemba!a, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 63. ee Est située à 620 mètres | 


en amont de la bone 62, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée d2 la Kemitombe, 
distan‘e de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. — Est située à 250 mêtres | 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 


en amont de la borne 63, sur une paral 
lèle à l'axe de la vallée de la Kemitombe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 65. -— Est située à S40 mètres! 


en amont de la borne 64, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kemitombe 
G. 1, ditante de cet axe de 50 mètres 


Borne 66. — Est située à 100 mètres 
de la borne 65, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemitombe G. 1. 





Grenssteen 59. — Is gelegen op 390 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 58, op 


eene met de as var het dal der M'Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
eveniwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | | 
Grenssteen 61.— Is gelegen op 1.580 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Lembala 


evenwijdige lija, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 62. — Is gelegen op 700 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 61, op 


eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kemi- 
sombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 250 m 


eene met de as van het dal der Kemi- 


tombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kemi- 
rombe G. I evenwijdige lijn, weke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 65, op eene met de 
as van het dal der Kamitombe G. 1 
normale lijn. 
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Borne 67. — Est située à 870-mètres 
en aval de la borne 66, sur une parallèle 
à l’axo de la vallér de la Kemi:ombe G.I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 67, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kémitombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 320 mètre. 
en amont de la borne 68, sur une patal- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kemitombe, 
distante de cet axe de 50 métres. 


Borne 70. — Est située à 100 mètre: 
de la borne 69, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemitombe. 


Borne 71. —— Est située à 200 mètre: 
en aval de la borne 70, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemitombe 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 300 mètre: 
en amont de la borne 71, sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la Kemitombe 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 73. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 72, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kem:tombe D, 1. 


Borne "T4. — Est située à 230 mètre: 
en aval de la borne 73, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemitombe D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met. de as van het dal der Kami- 
tombe .G 1 evenwijdige lijn, welke op 
60 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
ombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 69. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarte den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
-ombeevenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 69, op eene met de 
as van het dal der Kamitombe nor- 
male lijn. 


Grenssteen 71. —— Is gelegen ap 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tombe evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 
.fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, 0p 
eene met de as van het dal der Karmi- 
sombe D. 1 evenwijdige lijn, weike op 
50 10. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Kamirvombe D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sombe D. 1 evenwijdige lijn, welke ep 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 75, — Est située à 1,300 mètres 
en aval de la borne 74, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemicombe. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 75, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kem tomte, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 76, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 78. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 77, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lembala, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 78, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lembala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. —— Est située à 100 métre:. 
de la borne 79, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lembala G. 2. 


4 


Borne 81. — Huit située à 320 mètre: 
en aval de la borne 80, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lembala G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. -— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 81, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lembala 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 75. —- Is gelegen op 1.300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74 op 
eene met de as van het dal der Kami- 
‘ombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
ombe evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
sfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de 48 van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 750 m. 
-troomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79.-— Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Lem- 
bala G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
às van het dal der Lembala G.2 normale 
ijn. 


Grenssieen 81. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 


eene mer de as van het dal der Lembala 


G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 250 m. 
troomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene mer de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


% 
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Borne 83. — Est située à 300 mètres|  G@renssteen 83. — Is gelegen op 300 m. 
<n amont de la borne 82, sur une paral-{[stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala G.|eene met de as van het dal der Lembala. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. |G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 

stand van deze as gelegen is. 


Borne 84. — Est située à 100 mètres]  Grenssieen 84. — Is gelegen op 100 m. 
de la bone 83, sus une normale à l’axe| van den grenssteen 83, op eene met de 
de la vallée de la Lembala G. 1. as van het dal der Lembala G. 1 nor- 

male lijn. | 


Borne 85. — Est située à 280 mètres!  Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. 
en aval de la borne 84, sur une paral-[stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Lembals |eene met deas vanhet dal der LembalaG.I 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. 


4 


Borne 86. -— Est située à 300 mètres]  Grenssteen 86. — Is gelegen op 300 m. 
en amont de la borne 85, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Lembala, |eene met de as van het dal der Lembala 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. 


\ 


Borne 87. -— Est située à 700 mètres]  Grenssteen 87. — Is gelegen op 700 m. 
en amont de la borne 86, sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
lèle à l’axe do la vallée de la Lembala. |[eene met de as van het dal der Lembala 
. distante de cet axe de 50 mètres. svenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Borne 88. — Est situés à 300 mètres!  Grenssteen 88. — Is gelegon op 300 m. 
en amont de la borne 87, sur une paral-stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
lèle à l'axe de la vallés de Ja Lembala, |eene met de as van het dal der Lembala 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. 


. Borne 89. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 88, sur une normale à l’axe |van den grenssteen 88, op eene met de 
de la vallée de la Lembala. as van het dal der Lembala normale lijn. 


Borne 90. — Est située à 180 mètres |  Grenssteen 90. — Is gelegen op 180 m. 
en aval de la borne 89, sur une paral-{stroomafwaarts den gronssteen 89, op 
lèle à l'axe da la vallée de la Lembula, |eene met de as van het dal der Lembala 
distante de cet ax de 50 mètres. ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

| | van deze as gelegen is. 
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Borne 91. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 90, sur une paral- 
ièle à l’axs de la vallée de la Lembala 
D. 1, ditante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 91, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lembala D. 1. 5 


Borne 93. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 92, sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la Lembala 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 93, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 50 mètres 


s 


Borne 95. — Est cituée à 50 mètres 
en amont de la borne 94, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la Lembala 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. — Est située à 100 mètres 
de la borne 95, sur une normale à, l’axe 
de [a vallée de la Lembala D. 2. 


Borne 97. — Est située à 100 mètres 


en aval de la borne 96, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Lembala 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 97, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lemba'a, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der LembalaD. 
1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 91, op eene met de as 
van het dal der Lembala D.1 normale lijn. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘ Grenssieen 94. -— Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Ts gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
cene met de as van het dal der Lembala 
D.2 evenwijdige lijn,: welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 95, op eene met de 
as van het dal der Lembala D. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 550 m. 
strooiuafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 99. — Est située à 70 mètres en 
aval de la borne 98, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Lembala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 99, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala 
D.3, distante de cet axe de 50 mètres. 


FE 


_ Grenssteen 99. — Ts gelegen op 70 m. 
stroomafwzarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eane met de as van het dal der Lembala. 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


“[afstand van deze as gelcgen is. 


: Borne 101. — Est située à .290 mètres 
de la borne 100, sur une normale à 
l’axe de la vallée de la Lemba!a D. 3. 


Borne 102, -—- Est située à 160 mètres 


“en aval de la borne 101, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Lembala 
D.4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 102, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 103,.sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. -— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 104, sur una paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalalla. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 105, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaalla 
G. 2 distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 101. — Ts gelegen op 290 m. 
van den gren:steen 1C0, op eene met 
de as van het dal der Lembala D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. 
-troomafwaarts den grenssteen 101, op: 
eens met de as van het dal der Lembala 
D. 4 evenwijdige lijn, op 50 m. afstand 
van doze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Ts gelegen op 100 m. 
8 roomafwaarts den grenssteen 102, op. 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsiand 
van deze af gelegen is. 


Grenssteen 104. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grens-teen 103, op 
eene met de as van het dal der Lembala 


‘evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaa:ts den grenssteen 104, op. 
eene met de as van het dal der Ka'ala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanil 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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. … Borne 107. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 107. — Is gelogen op 100 m. 


de la borne 106, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalalla G. 2. 


Borne 108. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 107, sur une paral- 
. lèle à l’axe de la vallée de la Kalalla G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 108, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Kalalia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 109, sur une paral- 
lèle à. l’axe de la vallée de la Kaïlalla 
G. 1, distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 111. — Est située à 100 mètres 
de la borne 110, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalalla G. 1. 


Borne 112. — Est située à 140 mètres 
.en aval de la borne 111, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laKalalla G.1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. — Est située à 150 mètres | 


en amont de la borne 112, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kalalla, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 113, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la rivière Kalalla. 


Borne 115, — Est située à 320 mètres | 


van den grenssteen 106, op eene met de 
as van het dal der Kalalla G. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 108.— Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der K..lalla 
G. 2 evenwijdige lijn, welke.: op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. -— Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Ka alla 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as g2legen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. —— Is gelegen op 100 m. 
van den g'enssteen 110, op eene met de 
as van het dal der Kalalla G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 112. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. --- Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 113, op eene met de 
as van het dal der rivier Kalalla normale 
lijn. 





Grensstéen 115. —- Is gelegen op 320 m. 


RTE 


en aval de la borne 114, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Kalalla, distante 
de cet axe de-60 mètres. | 


Borne 116. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 115, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalalla D.1, 
distante de: cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
D. l evenwijd.ge lijn, welke op 50 m. 


{afstand van deze as gelegen is. 


Borne 117. — Est située à 100 mètres 
de la borne 116, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kalalla D. 1. 


Borne 118. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 117, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalalla D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 118, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalalla, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 119, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la Kalalla, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. — Est située à 800 mêtres 
en aval de la borne 120, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Lembala, 
distante de ceë axe de 50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 121, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kompanne, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 117. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het d.l der Kalalla D. 1 normale 
ljn. | 


Grenssieen 118. — Is gelegen op 350 m 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van hes dal der Kalalla 
D. 1 evenwijcige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 270 nm. 
sroomafwaaits den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kalalla 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afssand 
van deze as geegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 450 m. 
stroomaîwaarts den grenss'een 119, op 
eene met de as van het dul der Kalaila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121.— [s gelegen op 800 m. 
stroommafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, weike op 50 m, afstand 
van deze as ge:egen is. 


Grenssteen 122. — Îs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene meë de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 123. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 122, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanne 

- G. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. — Est située à 
de la borne 123, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanne G. 7. 


100 mètres 


Borne 125. -— Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 124, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempanne G 7, 
distan‘e de cet axe de 50 mètres, 


Borne 126. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 125, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 127. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 126, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanne 
G.6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. -— Est située à 340 mêtres 
de la borne 127, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanre G.6, et à 
l'axe de la vallée de la Kempanne G. 5 


. Borne 129. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 128, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kempanne G.5, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 130. -- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 129, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de 1x Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteën 122, op: 
eene met de as van het dal der Kempanne- 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Kempanne G. 7 nor- 
male lijn. | | 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op: 
eene met de as van het dal der Kempanne- 
G.7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grénssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128.— Is gelegen op 340 m, 
van den grenssteen 127, op eene met de 
as van het dal der Kempanne G.6 en met 
de as van het dal der Kempanne G. 5 
normale lijn. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G.5 evenwijd'ge lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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© Borne 131. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 130, sur une paral 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanne 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 132. — Est située à 100 mètres 
de la borne 131, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kempanne G 4. 


Borne 133. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 132, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée dela Kempanne G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 134. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 133, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. —- Est située à 550 mètros 

en amont dela borne 134, sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Kempanne 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 100 mètres 
de la borne 135, sur une normale à l’axe 
de la valléo de la Kempanne G. 3. 


Borne 137, -- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne’ 136, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanne 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. -— Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 137, sur une paral- 
lèle à Paxe de la vallée de la Kempañnne 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Kempanre 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 131, op eene met de 
as van he: dal der Kempanne G. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 133. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den g'enssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af-tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G.3 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. 
van den gr'enssteen 135, op eene met 
de as van het dal der Kempanne G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 600 m. 
stroom .fwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138.—-Is gelegen op 1.000 m- 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 139. - Est située à 100 mètres 

en amont de la borne 138, sur une paral- 
_lèle à l’axe de la valiée de la Kempanne 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 139, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanne G. 2. 


Borne A1 Fat ste 'e 


160 mètres 
La vtr ‘une paral- 
Kem panne 


tee uv VUU AB UE 50 mètres. 


Borne 142. - - Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 141, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. — Est située à 130 mêtres 
en amont de la borne 142, sur une paral- 
lèle à l’axé de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 143, sur une 
parallèle à l’axo de la vallée de la Kem- 
panne G. 1, distante de cot axe de 50 
mètres. | 


Borne 145. — st située à 100 mètres 
de la borne 144, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanne G. 1. 


Borne 146. — Kst située à 200 mètres 
en aval de la borne 145, sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kempanne 
G. 1, distante de cet axe de. 50 méêtres. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den gienssteen 138, op 
eene met de as van het del der Keïpanne 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. -— Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 139 op eene et 


de as van het dal der Kempanne G. 2 


normale lijn. 


Grenssteen 141.— Ïs gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
G: 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
alstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Ts gelegen op 180 11. 
stroomopwaarts den grenssieen 141, op 
cene met de as van het dal der Keripanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as welegen is. | 


Grenssteen 1438. —- Is gelegen op 130 n1. 
StrOOMOPWAATÉES den greensieen 142, op 
eene met de as van het dai der Kermpanne 
evenwijdige lijn, weike op 59 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 240 mi. 
stroomopwaarts den grenssieen 143, op 
eene met de as van het dai der Kempanne 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 145. — Ts gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 144, op eene met de 
as van het dal der Kempanne G. 1 noï- 
male lijn. 


Grenssteen 146. — Îs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
(en 
stand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 20 m. af. 


35 
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.— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 146, sur une paral- 
Îèle à l’axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. 


Borne 148, --- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 147, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kemipanne. 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 148, sui une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanne. 


Borne 150, :-- Est située à 1890 mètres 
en aval de la borne 149, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ker:- 
panne, distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 151. - - Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 150, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ka:i- 
panne D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 152. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 151. sur une nsrmale à j’axe 
de la valiée de là Kempanne 1). 1. 


Borne 153. - - Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 152, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kempanne 
D. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 153, sur une pa-allèle 
à l'axe de la vallée de la Kempanne, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 147. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. -— [Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 148, op eene met de 
as van het dal der Kempanne normale 
Bjn. 


| Grenssteen 150, -— Ts gelegen op 180 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 50 m. 


“troomopwaarts den grenssteen 150, op 


eene met de as van het dal der Kempanne 
D. 1 evenwijdige lijn,welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. —- {s gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 151, op eone met de 
a van het dal der Kempanne 1). 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 153. — Ïs gelegen op 110 5. 
stroomafwaarts den grensteen 152, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 
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Borne 155. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 154, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempanne,dis- 
tante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 156. --- Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 155, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempanne, dis- 
tante de cet axe do 50 mêtres. 


Borne 157. --- Fist située à 400 mètres 
on aval de la borne 156, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keniçanne, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 158. - - Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 157, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 159. - - Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 158, sur une parai- 
lèls à l'axe de la vallée de ia Kem- 
panne D. 2, distante de cet axe de 56 
mêtres. 


Borne 160. :-- Eat située à 100 mètres 
de la borne 159. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ke. panne L. 2. 


Borne 161. - - Est située à 190 métres 
en aval de la borne 160. sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kempanre 
D). 2, distante de cet axe de 30 mêtres. 


Borne 162. - -- Est située à 250 mètres 


en aval de la borne 161, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ke::panne, 


distante de ce! axe de 75 métre:. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Kem- 
panne evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Kemipanne 
D. i evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 159, op eene met de 
as van het dal der Kempanne D. 2 nor- 
iale lijn. 


- Grenssteen 161. -— Is gelegen op 190 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
D.2 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Kem panne 


; 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 163. — Kat située à 320 mètres 
en aval de la borne 162, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cot axe de 75 mètres. 


_ Borne 164. -— Est située à 120 mètres 

en amont de la borne 163, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kemyanne 
D.5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. — Est située à 100 mètres 
de la borne 164, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempanne D. 3. 


Borne 166. --- Est située à 100 mètres 
en aval de Ja borne 165, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kempanne 1.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. --- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 166, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kempanne, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 168. -_ Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 167, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallee de la Kempanne, 
distante de cet axe de 75 métres. 


« Borne 169. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 168, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabam- 
pambe, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 170. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 169, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampambe. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164 -— Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 165. — Is 
van den grenssteen 164 
as van het dal der sicupuuun 47, 5 
normale lijn. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Kempanne 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts deri grenssteen 166, op 
eene met de &s van het dal der Kenrpanne 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. —- [s gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as var het dal der Kempanne 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 169, op eene met de 
as van het dal der Kabampambe nor- 
male lijn. 
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Borne 171. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 170, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 172. .—- Est située à 280 mètres 
en aont de la borne 171, sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Kabam- 
pambe D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 173. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 172, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampambe !). 1. 


Borne 174. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 173, sur une parallêle 
à l’axe de la vallée de la Kabampambe 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 176. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 174; sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabam- 
pambe, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 176. -- Est située à 720 mètres 
en aval de la bornes 175, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 177. — Est située à 1.300 mètres 
en aval de la borne 176, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 178. — Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 177, sur une paral- 
lèle à l’axe de-la vallée de la Lembala, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 280 m.. 


stroomopwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pambe D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. --- Ie gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 172, op eene met de 
as van het dal der Kabampambe D. 1 
normale lijn. 


_ Grenssteen 174. -—- Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pambe D.1 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175.— [s gelegen op 280 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 174, op 
cene met de as van het dal der Kabam- 
pambe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 176. —- Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Lem- 
bala evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177.—— Is gelegen op 1.300 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 176, op 
eene met de as van het dal der Lem- 
bala evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 178.—Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Lembala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 179. — Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 178, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’'Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 180. — Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 179. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M'Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


{Borne 181. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 180, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M'Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 182. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 181, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’'Pika G.5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 183. — Est située à 100 mètres 


de la borne 182, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la M’Pika G. 5. 


Borne 184. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 183, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la M’Pika G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 184, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 186. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 185, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallées de la M’Pika 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 179. — Ts gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eere mot de as van het dal der MPika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180.-— Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
vän deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gel’ 
siroomopwaarts den gre -:.: é, 
cene met de as van h «1. D Lu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


cg [5e ne 


Grenssieen 182. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den g'enssteen 181, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 


G. 5 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 182, op eene met de 
as van het dal der M’Pika G. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 184. —- [s gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteer. 183, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. -— Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der MPika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der MPika 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


ve 


Borne 187. --- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 186, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la M’Pika 
G. 4, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 188. -- st située à 100 mètres 
de la borne 187, sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia M'Pika G. 4. 


Borne 189. -—- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 188, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika 
G. 4, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 190. --- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 189, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika 


(. &-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 191. --- Est située à 100 mètres 


de la borne 190, sur une normale à l’axe 
de la M’Pika G. 4 - d. 1. 


Borne 192. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 191, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la APika G.4- 
d. !, distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 192, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la MPika G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. : — Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 193, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Piks, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssieen 187. -— Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 187, op eene met de 
as van het dal der M’Pika G. 4 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
G. 4 evenwijdige lijn, welke cp 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 190, op eene met de 
as der M'Pika G. 4-d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 192. —- Is gelegen 6p 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. —— Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der MPika 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Ts gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as var het dal der M'Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





He 


Borne 196. -— st située à 420 mètres 
en amont de la borne 194, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 196. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 195, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 197. ---- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 156, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 3, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 198. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 147, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 199. - Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 198, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 260. -— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 199, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 201, — Est située à 100 mètres 
de !a borne 200, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Munungunzu CG. 3. 


Borne 202, —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 201. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 196. — Is gelegen op 340 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Es es + 2% 
stroomopwaarta den grénis to: (li  ; 
eene met de as van het üaiue: Munun- 
gunzu G.3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gungu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 200 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. —— Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 200, op eene met de 
as van het dal der Munungunzu G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
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gunzu G. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. É 


Borne 203. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 202, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 3-d. 1. distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 204. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 203, sur une normale à l’axe 


ne F7 T'umungunzu G.3- d. 1. 


Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 204, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. - - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 205, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G. 8. distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 207. --- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 206, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. ” 


Borne 208.- - Est sijuée à 450 mètres 
en amont de la borne 207, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 209. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 208, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 

1. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 210. —— Est située à 100 mètres 


gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 60 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 203, op eene met de 
as-van het dal der Munungunzu G. 3-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteer 204, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 250 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze ax gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Mungun- 
zu G. 2? evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. 


Is gelegen op 100 m. 
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de la borne 209, sur une normale à l’axe] van den grenssteen 209 op eene met de 


de la vallée de la Munungunzu G. 2. 


Borne 211. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 210, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 212. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 211, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Murun- 
gunzu, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 213. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 212, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de ia Munun- 
gunzu, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 214. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 213, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munun- 
gunzu G. 1. distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 215. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 214, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Munun- 
gunzu C 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 216. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 215, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Munungunzu G. 1. 


Borne 217. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 216, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


as van het dal der Munungunzu G. 2 
normale lijn, 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
nungunzu G.2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 211. op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 430 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, 6p 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G..1 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 215, op eene met de 
as van het dal der Mununguozu G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 200 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het. dal der Munun- 
gunzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 218. — Est située à 130 mètresy  Grenssteen 218. — Is gelegen op 130 m. 


eu amont de la borne 217, sur une paial- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
G.1.-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 219. --— Est située à 100 imètreS 
de la borne 218, sur une normale à lPaxe 
ce la vallée de la Munungunzu G.1.-d. 1. 


Borne 220. — Est située à 120 mètres 

1 borne 219. sur une paral- 

FOR de la vallée de la Munun- 
“ à. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 221.. - Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 220, sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la MununguazuG. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. - - Est située sur la limite 
frontière Congo Belge-Angola, à 300 
mètres en aval de la borne 221, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Munungunzu G.1, cistante de cet axe de 
50 ruètres. 


Borne 223. — KHst située à 870 inètres 
de ja borne 222, sur la limite frontière 
Congo Belge-Angola. 


Borne 224. --. Est située à 50 mètres 
de ia borne 223, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Munungunzu D.1. 


Born 225. -- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 224, sur une para!- 
tèle à l’axe de la vallée de la Munungurzu 
D, 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 217, op. 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 218, op eene met de 
as van het dal der Munungunzu G.I-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 220. —— Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Munvun- 
gunzu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 222. — Ts gelegen op de 
Congo - Belgische - Angoleesche grens op 
300 m. stroomafwaarts den grenssteen 
221, op eere met de as van het dal der 
Munungunzu G.1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 870 
m. van den grenssteen 222, op de Congo- 
Beilgische - Angoleesche grens. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 50 m. 
van den grenssteen 223. op eene met de 
as van het dal der Munungunzu D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op . 
eène met de as van het dal der Munun- 
gunzu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 51. afstand van dere as gelegen is. 
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* Borne 226. -— Est:située à 600 mètres 
en aval de la borne 225, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munungunzu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 227. — Est située à 240 mètres! 


en amont de la borne 226, ser une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Munungunzu 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228, ,-- Est située à 100 mètres 
de la borne 227, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Munungunzu D. 2. 


Borne 229. - - Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 228, «ur une parallèle 
à l'axe de la vallée de laMunungunzu D 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. - — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 229, enr unc parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munungunzu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 231... - Est située à 450 môêtres 
en amoni de la borne 230, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 232, -— Fat située à 340 mètres 
en amont de la borne 231,.sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 233. -- Est située sur la limite 
frontière Congo helge-Angola, à 700 mè- 
tres en amont de la borne 232, sur une 


Grenssieen 226. — Is gelegen op 600 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
güunzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Ts gologen op 240 m. 
stroomopwaate den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu D. 2 evenwijdige lijn, op 50 7. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenasteen 227, op eene met de 
as van het dal der Munungunzu ]). 2 
norntale lijn. 


Grenssteen 229. -— Is gelegen op 240 m. 
sbtroomafwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
ganzu D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. -— 15 gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Munun- 
gunzu evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. -- Îs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 230, op 
eene met de as van het del der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. -— [s gelogen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 233. -- Is gelegen op de 
Congo - Belgische - Angoleesche grens, op 
700 m. stroomopwaarts den grenssteen 
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parallèle à l’axe de la vallée de la 
M.Pika, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 234. --- KEst située sur une 
limite frontière Congo belge-Angola, à 
210 mètres de la borne 233. 


Borne 235. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 234, sur une paral- 
- lèle à l’axe de la vallée de 11 M’Pika, dis- 


à de 75 mêtres. 


.st située à 440 mètres 
en amont de la borne 235, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. - - Est située à 100 mètres 
. de la borne 236. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la M’Pika D. 1. 


Borne 238. -—— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 237, sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la M’Pika D). 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borñe 239. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 238, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pike, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 240, -- - Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 239, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241, -- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 240, sur une paral- 


232, op eene met de as van het dal der 
M'Pika evenwijdige lijn, welke op 76 m, 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. —- la gelegen op het 
Congo-Belgisch-Angoleesch grenspunt op 
210 m. van den grenssieen 233. 


Grenssieen 235. -—-Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. —- Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der M’Pika D.1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Ïs gelegen op 100 m. 
vän den grenssteen 236, op eene met de 
as van het dal der M'Pika D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen £41. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
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lèle à l’axe de Ja vallée de la M’Pika D. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 241, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la M’Pika D. 2 - g. L. 


Borne 243. —— Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 242, sur une patal- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika D. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 244. -- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 243, sur une paral- 
lèle à l’axe de-la vallée de la M'Pika I). 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 245. — Est située à 100 mètres 
de la borne 244, sur une normale à l’axe 
de lx vallée de ia M'Pika D. 2. 


Borne 246. — Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 246, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M'Pika }).2. 
distante de cette axe de 50 mètres. 


Borne 247, --- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 246, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 248. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 247, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la M’Pika. distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 249. — Est située à 220 mètres 


eene met de as van het dal der M'Pika 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 6p 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 241, op eene met de 
as van het dal der M’Pika D. 2-g. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 243 — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
D. 2-g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 244. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


\ Grenssteen 245. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 244, op eene met de 
as van het dal der M’Pika D. 2 normale 
ljn. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der M'Pika D_.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 247. —- Is gelegen op 250 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der MPika 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 170 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 220 m. 
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en aval de la borne 248, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M'Pika, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 250. — Est située à 750 mètres |. 


en aval de la borne 249, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 261. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 250, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 252. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 251, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la M’Pika 
D. 3. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 253. —- Est située à 350 mètres 
de la borne 252, sur üne normale à l’axe 
de la vallée de la M’Pika D. 3. 


Borne 254. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 253, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255, — Est située à 440 mètres 
de la borne 254, sur une parallèle à l'axe 
de la vallée de la M’Pika D. 3, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 256. — Est située à 1.050 mètres 
en aval de la borne 255, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het. dal der M'Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. —- |s gelegen op 570 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 253. — Is gelegen op 360 m. 
van den grenssteen 252, op eene met de 
as van het dal der M’Pika D. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssieen 254. — Is gelegen op 320 m. 
etroomafwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de às van het dal der M’Pika 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van” deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. Is gelegen op 440 m. 
van den grenssteen 254, op sene met de 
as van het dal der M’Pika D.3 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 





Grenssteen 256.— Is gelegen op 1.050 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de a3 van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van dere as golegen is. 
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Borne 257. — Est située à 440 mèvres 
en amont de la borne 256, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 258. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 257, sur une paral. 
lèle à l'axe de la vailée de la Kezanze 
distante de cet axe de 50 mêtre:. 


Borne 259, — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 258, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 259, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kezanre, 
distante de cet axa de 50 mètres. 


Borne 261. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 260, sur une parali- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamitondo 
g, 1, distante de cet axe de 50 mètues. 


Borne 262. — Est située à 150 mètres 
de la borne 261, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamitondo g. 1. 


Borne 263. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 262, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamitondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 264. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 263, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamitondo. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 256, ep 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 258. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259 - - Te galezer. 
stroomopwaar. 

eene met de : ::. Énnet es 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. —— Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tondo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 261, op eene met de 
as van het dal der Kamitondo g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 263. — 1s gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tondo evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 263, op eene met de 
as van het dal der Kamitondo normale 
bjn. 


> 
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Borne 265. -—- Est située à 400 mètres 
en avai de la borne 264, sur une paral- 
lèle à l'axe de la val'ée dela Kamitondo, 
distante de cat axe de 50 mètres. 


Borne 266. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 265, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vailée de la Kamitondo. 
distante de cet axe da 50 mètres. 


es 16 à 300 mètres 

4 25, sur une paral- 

ivib à L'AxE Uu au vice de Ja Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 268. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 267, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 26). -_- Est située à 100 mètres 
de la borne 268, sur une normule à l’axe 
de la vallée de la Kezanze g. 1. 


Borne 270. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 269, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 271. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 270, sur une paral. 
lèle à l'axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 271, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kezanze. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 400 m 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
sene met de as van het dal der Kami- 
tondo evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 300 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 266, .op : 
eene met de as van het dal der Kezanze * 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. — Is gelegen op 120:m, 


stroomopwaarts den grenssteen 267, op : 
eene met de as van het dal der Kezänze- 


g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 269.— Is gelegen op 100 m. : 


van den grenssteen 268, op eene met de 
as van het dal der Kezanze g. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 270. — Is gelegen op 150 m. 


stroomafwaarts den grerssteen 269. op 
eene met de as van het dal der Kezanze 


g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271.-— Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 270, op 


eene met de as van het dal der Kezanze 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


frenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 271, op eene met de 
as van het dal der Kezmze normale 


lijn. 
34 


Le eee 
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Borne 273. — Est située à 300 mètres 
én aval de la borne 272, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 274. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 273, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kezanze 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 275. — Est située à 100 mètres 
de la borne 274, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kezanze d. 1. 


- Borne 276. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 275, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 277. -— Est située à 390 mètres 
an aval de la borne 276, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 278. — Est située à 250 mêtres 
en amont de la borne 277, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 279. ---— Est située à 100 mêtres 
de la borne 278, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kezanze d. 2. 


Borne 280. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 279, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kezanze d. 2, 
distante de cbt axe de 50 mètres. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. —— Is gelegen op 240 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 274, op eene met de 
as van het dal der Kezanze d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 276. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. — Îs gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276. op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m_ 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 279. — Is gelegen op 100 m. 
vau den grenssteen 278, op eene met de 
as van het dal der Kezanze d. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
d. ? evenwijdige lijn, welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 281. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 280, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kezanze, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 281. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 282. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 281, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de: la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 283. - Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 282, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kezanze, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 283. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Kezanze 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is: | 


Borne 284. — Fist située à 400 mètres 
en aval de la borne 283. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M'Pika, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 284. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der MPika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 285. -— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 284, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la M'Pika 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 90 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 286. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 285, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la M’Pika D. 4. 


Grenssteen 286. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 285, op eene met de 
as van het dal der M’Pika D. 4 normale 
Ljn. 

Borne 287. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 286, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la M'Pika 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 287. - Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der M'Pika 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 288. — Est située à 1.700 mètres|  Grenssteen 288.-—-Ts gelegen op 1.700 m. 
en aval de la borne 287, sur une paral-|stroomafwaarts den grenssieen 287, op 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, |eene met de as van het dal der M’Pika 
distante de cet axe de 100 mètres. evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 289. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 288, sur une paral- 
lèle à J'axe de la vallée de la M'Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 290. — Est située à 1.250 mètres’ 
en amont de la borne 289, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguvu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 291. — Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 290, sur une paral- 
lèle l'axe de la vallée de la Kanguvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 292. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 291, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 293. —- Est située à 100 mètres 
dela borne 292, sur une normale à l’axe 
‘de la vallée de la Kanguvu. 


Borne 294. — Est située à 400 mètres 
‘en: aval de la borne 293, sur une paral- 
‘lèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu. 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. —- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 294, sur une parallèle 
à l'axe dela vallée de la Kanguvu, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 297. -— Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 296, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katongulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 289. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen290.—ITs gelegen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 291. — Is geleger. up 806 51 
stroomopwaarts den grensstee Eur 
eene met de as van het dal de. Fu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aisvand 
van deze as gelegen is. 


0: 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 292, op eene met de 
as van het dal der Kanguvu normale 
lijn. 

Grenssieen 294. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Katon- 
gulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


LL ee TR DE Roues 
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Borne 298. .— Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 297, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katongu'u, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. — Est située à 100 mètres 
de la borne 298, sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Katongulu. 


Borne 300. — Est située à 320 mètres 


de la borne 299, sur une normale à 


l'axe de la vallée de la Katongulu. 


Borne 301. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 300, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katongulu d. 1. 


Borne 302. -—— Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 301, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katongulu 
«(L. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 303. - - Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 303, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katongulu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 304. -- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 303, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kanguvu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 305. - - Et située à 1.230 mètres 
en aval de la borne 304, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanguvu 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Katon- 
gulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 298, op eene met de 
as van het dal der Katongulu normale 
lijn. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 320 m. 
van den grenssteen 299, op eene met de 
as van het dal der Katongulu normale 
lijn. 


Grenssteen 301. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen” 300, op eene met de 
as van het dal der Katongulu d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 302. —— Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 301, op 
eene met de as van het dal der Katon- 
gulu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand' van deze as gelegen is. 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 480 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der Katon- 
gulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 305.—Is gelegen op 1.230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Kanguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 











— 562 — 


Borne 306. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 305, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la M’Pika. dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 307..— Est située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 306, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la M’Pika, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 308. -—- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 307, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaka:aba, 
distante de cet-axo de 50 mètres. 


Borne 309. --— Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 308, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 310. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 309 sur une paral- 
à l’axe de la Kakamba, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 311. - - Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 310, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kakamba, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 312. - - Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 311, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 313. — Est située à 140 mètres 
de la borne 312, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakamba g. 1. 








Grenssteen 306. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307.— Is gelegen op 1.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. — Is gel, (x: 
stroomopwaarts den grens:tser 30, un 
eene met de as van het da: cer Kakaërba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 310. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 311. —— [s gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 312, op eene met de 
as van het dal der Kakamba g. 1 nor- 
male lijn. 
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Borne 314. — Est située à 330 mètres|  Grenssieen 314. — Is gelegen op 330 m 


en amont de la borne 313, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 315. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 314, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakamba. 


Borne 316. -—- Est située à 1.130 mètres 
en aval de la borne 315, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 317. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 316, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la K:ka2:aba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 318. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 317, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 319. — Est située à 100 mètres 
de la borne 318, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakamba d. 1. 


Borne 320. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 319, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 321. --- Est située à 540 mètrer 
en aval de la borne 320, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 313, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 315. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 314, op eene met. de 
as van het dal der Kakamba normale 
lijn. | 


Grenssteen 316. Is gelegen op 1.130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 420 m. 
stroomifwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 318, op eene met de 
as van het dal der Kakamba d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 320. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321.— Ïs gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenrwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





. Borne 322, — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 321, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


s 


Borne 323. — Est aitutée à 670 mètres 
en aval’ de la borne 322, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 324. -—— Est située à 1.280 mètres 
en aval de la borne 323, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia M’Pika, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres: 


Borne 325. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 324, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Pika, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


: Borne 326. -- Est située en amont de 
la borne 325, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée du Kasai, dis- 
tante de cet axe de 2000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kamaidakasse, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 327. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 326, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 328. -—- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 327, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse, distante de cet axe de 75 mètres. 
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Grenssteen 322. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijn, welke op 100 m: afstand 
van deze as gelegen i.. 
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Grenssteen 324.— Ts geleg: 


stroomafwaarts den grenssieci: 423, op 
eene met de as van het dui der AP rika 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 600 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der M’Pika 
evenwijdige lijin, welke op 100 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. — Ts gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 325, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamaïdakasse 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dai der Kamaïida- 
kasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 328. — Ts gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 327, op 
eene met de as van het dal der Kamaïda- 
kasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 329. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 328, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamaïda 
kasse g. 2, distante de cet axe de 50 


mêtres. 
Borne 330. — Est située à 800 mètres 


e 
en amont de la borne 329, snr une paral 


lèle à l’axe de la vailée de la Kamaida- 
kasse g. 2, distante de cet axe de 50 
. mètres. 


— Est située à 130 mètres] 


de Ja bor:o 330, sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Kamaidakasse g.2 -g.1. 


Borne 332. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 331. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse g.2, distante de cet axe de 50 
mèt:es. 


Borne 333. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 332, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamaidakasse y. 2. 


Borne 334. --- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 333, sur une paral- 
. lèle à l'axe de la vallée de Ja Kamaida- 
kasse, g ©, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 335. -—- Est située à 450 mètres 
en aval de la boine 334, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamaidakasse 


g. 2, distante de cet :.xe de 50 mètres, 


Borne 336. -- Est située à 180 mètres 
en aval de la boire 335, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse 
g. 2. distante de cet axe de 50 mèties. 


Grenssteen 329. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 330. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 331. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 330, op eene met de 
as van het dal der Kamaïidakasse g. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 332. — Is gelogen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 333. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteer 332, op eene met de 
as van het dal der Kamaïdakasse g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 334, — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der Kamaiïda- 
kasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Kamaiïda- 
kasse g, 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336.— Is gelegen op i80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 





Borne 337. -— Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 336, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 338. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 337, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse g 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 339. — Est située à 100 mètres 
de la boïne 338, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamaidakasse g. 1. 


Borne 340. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 339, sur une paralièle 
à l'axe de la vallée de la Kamaidakasse 
g l distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 341. --- Est située à 190 mètres 
en amont de la borris 340, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 342. :-- Est située à 320 mètres 
de la borne 341, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamaidakasse. 


Borne 343: — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 342, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaida- 
kasse d.l1. distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 344. - - Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 343, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaidakasse, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 337. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 336, op. 
eene met de as van het dal der Kamaiïda- 
kasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 337, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 338, op eene met de 
as van het dal der Kamaidakasse g ! 
normale lijn. 


Grenssteen 340.— Îs gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelogen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as van het dal der Kamaida- 
kasse evenwijdige lJijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 342. — Is gelegen op 320 m. 
van den grenssteen 341, op eene met de 
as van het dal der Kamaïdakasse nor- 
male lijn. 


Grenssteen 343. — Îs gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 342, op 
eene meë de as van het dal der Kamaïda- 
kasse d. 1 evenwijdige 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


lijn, welke op 


_ Grenssteen 344. —— Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Kamaiïida- 
kasse evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 345. — Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 344, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaidakasse, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 346. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 345, à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de2.000 mètres 
& vec une parallèle à l’axe de la vallée de 
lu T7 maidakasse, dis‘ante de cet axe de 


17 YLÔCre8. 
Î 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 822 hectares. 


Concession de la Ilenji. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Ilenji commence à 2,000 mètres en 
‘ amont de l'intersection de l’axe du Kasai, 
de l’axe de la vallée de son affluent de 
gauche la Ilenji, et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


—- Est située à l'intersection 
d'une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la M’Bandi 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1. 


4 


Borne 2. — Est située à 100 mètres 
eu amont de la borne 1, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la M’Bandi 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 























Grenssteen 345. — Is gelegen op 760 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 344, op 


eene met de as van het dal der Karaida- 
kasse evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 345, 0p 
het kruispunt eencr met de as van 
het dal_der Kasai evenwijdige lijn, welke 
op 2.000 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Kamaidakasse evenwijdige lijn, welke op 
75 m. afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden al 
822 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Ilenji. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Ilenji hegint op 2.000 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Kasai en van de as van het dal harer 
linkertoevloeïing — de Ilenji — en strekt 
zich uit tot aan de stroomopwaartsehe 
grens dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene ge- 
broken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindit : 


Grenssteen 1.— Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as der Kasai even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met 
de as van het dal der M’Bandi G. 1 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 2. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der M’Bandi 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 





D ST CN 


Re 





— 568 — 


Borne 3. -— Est située à 770 mètres|- 


en amont de la borné 2, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de là M’Bandi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. 
de la borne 3, sur une normale à l’axe 
‘de la vallée de la M’Bandi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 100 mètres 


Borne 5. - — Fist située en aval de la 
borne 4, à l’intersection d’une parallèle 
à l'axe du Kasai, distante de cet axe de 
2.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la M’Bandi. distante de 


cet axe de 50 mètres. 


—— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l'axe du Kasaï, d'stante 


Borne 6, 


de cet axe de 2.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Ienji, 
distante de ect axe de 75 mêtres. 


Borne T7. : . Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 6, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Henji. dis- 


tante de cet axe de 75 mètres. 


S. 
en amont de la borne 7, sur une parallèle 


Borne -.- Est située à 110 mètres 


à l'axe de la vallée de la Ilenji C. 4 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. 
de l4 borne 8, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la [lenji G. 4. 


Est située à 100 inètres 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 776 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der M’Bandi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der M’Bandi normale lijn, 
welke op een afstand van 50 meter van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 4, op het kruis- 
punt eener met de as der Kasai.even- 
wijdige lijn, welke op 2.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met 
de as van het dal der M’Bandi even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. à 


Grenssteen 6. — Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as van het dal 
der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
2.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 110 37m. 


- 


stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Ilenji G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 


[as van het dal der Ilenji G. 4 normale 


lijn. 


ER 


Borne, 10. -— Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 9, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tenji C.4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Tlenji, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Ilenji G.4 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


Jvan deze as gelegen is: 


12. --- Est située à 440 mètres 
Eine :; de la borne 11, sur une paral- 
.xe de la vallée de la Ilenji, dis- 
” tante de cet axe de 75 mètres. 
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Borne 13. —— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 12, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilenji G.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14, — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 13, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée ds la Ilenji G. 3- 
g. l, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — ŒEst située à 100 mètres 
de la borne 14, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilenji G. 3.-g. 1. 


Borne 16. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 15, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji G.3.-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 17. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tlenji G. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 440 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 11, op 


eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Ilenji G.3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
G.3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 100m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der Ilenji G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 150 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 


G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m... 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 18. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 17, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilenji G. 3. 


Borne 19. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 18, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. 
en amont de la borne 19, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilenji, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 21. -—- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 20, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la [lenji 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. —- Est située à 100 mètres 
de ia borne 21, sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ha Ilenji G. 2. 


Borne 23. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 22, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ilenji G. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 23, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 25. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 24, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji G. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 760 mêtres 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Ilenji G: 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 20. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Iienji 
evenvwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der [lenji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Ilenji G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 23. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 26. — Est située à 100 mètres 
de la borne 25, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Ilenji G. 1, distante de cet 
axe de 50 mètres. | 


‘ Borne 27. -— Est Située à 210 mètres 
en aval de la borne 26, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la [lenji G,I, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 27. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilenji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne. 29. — Est située à 150 mètres 
de la borne 28, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la [lenji. 


Borne 30. —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 29, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilenji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 31. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 30, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji D. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilenji D. 1. 


Borne 33. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 32, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Ilenji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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| Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 25, op eene met de 
as van het dal der Ilenji G. 1 normale 


lijn, welke op 50 m. afstand van deze 


as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 210 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 26, op 


eene met de as van het dal der Ilenji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 27, op 


eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 28, op eene met 


de as van het dal der Ilenji normale 


lin. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met 
de as van het dal der Ilenji D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 400 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 34. 
en aval de la borne 33, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tenji, 


distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 36. —— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilenji 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 100 mètres 
de la borne 35, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilenji D. 2. 


Borne 37. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 36, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ‘la Ilenji 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. — Est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 37, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la [lenji. 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 39. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 38, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilenji, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 40. -- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kami- 
dindi, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 41. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kami- 
dindi g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


_— Est située à 470 mètres 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene meb de as van het dal der [lenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 35. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is :oleger. ip lvur 
van den grenssteen 35, p eee snei du ns 


van het dal der Ilenji 1. : noiïuale Lin. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der [lenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi g, 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


3 ; d 
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. Borne 42. — E:t située à 100 mètres 
de la borne 41, sur ue normale à 
l’axe de la vallée de Ja Kamidndi g. 1. 


Borne 43. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 42, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidindi g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44 — Est située à 900 mètres 
en amont de la borno 43, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamidindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45, —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 44, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 100 mètres 
45, sur è 


Borne 46. 
de la borne 
l'axe de la 


une normale à 
vallée de la Kamidindi. 


Borne 47. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 46, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kam'idindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48, — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamidind. 
d. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


 F Borne 49. — Est située à 100 mètres 


de la borne 48, sur une normale à 
l'axe de la vallée de la Kamidindi. 


 Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der Kamidindi g. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
30 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. —.Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 45, op eene met de 
as van het dal der Kamidindi normale 
lijn. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Ts gelegen op 100 m. | 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Kamidindi normale 
bijn. 


37 
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- Borne 60. — Est située à 290 mètres | 


en aval de la borne 49, sur une parallèle 
à l'axe de la vallèe de la Kamidindi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 51. -— Est située à 670 mètres 
‘en aval de la borne 50, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidindi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 1.220 mètres 
en aval de la borne 51, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 52, sur une parallèl 
à l’axe de la vallée de la Ilenji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 54. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 53, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée da la Loagni, 
distante de cat axe de 50 mètres. 


Borne 55. — Kst située à 90 mètres 
en amont de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Loagni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 100 mètres 
de la borne 55, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Loagni, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 56, sur une parallèle 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eone met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 1.220-m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het’ dal der Kami- 
dindi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze.as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Ilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
cene met de as van het dal der Loagni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Ix gelegen op 90 m. 
op 
eene met de as van het dal der Loagni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomopwaarts den grenssteen 54, 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de 
as van het dal der Loagni normale lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge- 
legen is. 


Grenssieen 57. — Îs gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
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à l’axe de 1a vallèe de la Loagni, distante eene met de as van het dal der Loagni 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 57, sur une paräl- 
lèle à l’axe de la vallée de la Loagni D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. — Est située à 100 mètres 
de la borne 58, sur une normale à l’axs 
d2: la vallée de la Loagni D. 1. 


Borne 60. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 59, sur une paral 
lèle à l'axe de la vallée de la Loagni 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne G1. — Est située à 560 mètres 
en aval de la berne 60, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Loagni, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 1.660 mètres 
en aval de la borne 61, sur une parallèle 
à l’axe du Kasai, distante de cet axe de 
2.010 mètres. 


Borne 63. —- Est située à 1.000 mètres 
on amont de La borne 62, sur une paral- 
lèle à l’axe du Kasai, distante de cet axe 
de 2.010 mètres. 


Borne 64. —- Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 63, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Autende, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. à 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 70 m#. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Loagni 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Loagni D. 1 normale 
iijn. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene mes de as van het dal der Loagni 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 61. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Loagni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 1.660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, 
welke op 2.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 1.000 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 62, op 


eene met de as der Kasai evenwijdige 
.ijn, welke op 2.010 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 64. — [Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 63, op 
eene met de as van het dal der Autende 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelègen is. 
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Borne 65. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 64, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Autende 
g. 2. distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 66. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 65, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Autence G. 2. 


Borne 67. —— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 66, sur une parallèle 
* à l'axe de la vallée de la Autonde G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 67, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Autende, 
distant? de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. --— Est située à 370 mètres 
en amont de La borne 68, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Autende 
G. !, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 69, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Autende G. 1. 


Borne 1. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 70, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Autende G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 71, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Autende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 6%. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenstteen. 64, op 
eene met de as van het dal der Autende 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. ” 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 65, op eene met de as 
van het dal der Autende G.2 normale lijn. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Autende 
G.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Autende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 69. — Is gelegen op 370 m. 
stroon cpwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Autende 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 69, op eene met de 
as van het dal der Autende G. 1 normale 
lijn. i 


Grenssteen T1. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Autende 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Ts gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Autende 


‘evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 73. — Est située à 100 mètres 
de la borne 72, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Autende. | 


Borne 74. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 73, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Autende, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 74, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Autende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située en aval de la 
borne 75, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la rivière Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Autende, distante de cet axe de 50 


mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 134 hectares. 


Concession de la Kanakangandu. 


Une zone axée par l’axe de la vallés de 
Kanakangandu commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe du 
Kasai, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de droite, la Kanakangandu, et 
se prolonge jusqu'à la limite amont 
de la vallée de ce dernier. 


Ceîte zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Autende normale lijn. 


Grenssteën 74. — Ïs gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Autende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Autende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 75, op het kruis- 
punt eener met de as der rivier Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 3m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Autende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal de 
134 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Kanakangandu. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Kanakangandu begint 6p 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de as 
der Kasai, en van de as van het dal 
harer rechtertoevloeïing — de Kanakan- 
gandu — en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 


steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is ge'egen op het kruis- 
punt eener met de as der Kasai even- 
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de cet axe de 1.000 mètres, avec uno 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Konakansadi, distante de cet axe de 
50 mètres. ; 


Borne 2. -— Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Kanakansadi, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 3. — Est située à 160 mètres 
de la borne 2, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kanakansadi. 


\ 


Borne 4. — Est située 
do la borne 3, sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Kanakansadi g. 1. 


« 


. Borne 5. :-- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 4, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kanakansadi 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. :— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 5, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanakansadi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 7. — Est située à 1.200 mètres 
en amont de la borne 6, sur una parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasai, distante 
de cet axe de 1.010 mètres. 


-— Est située à 30 mètres 
en amont de la borne 7, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuaba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. 


à 160 mètres | 


wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met 
de as van het dal der Kanakausadi even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kanskan- 
adi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der Kanakansadi normale 
lijn. 


Grenssteen 4. —- Ïs gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Kanakansadi g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 4, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 


sadi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
sadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


-Grenssteen 7. — Is gelegen op 1.260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as der Kasai evenwijdige lijn, 
welke op 1010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssieen 8. — Is gelegen op 30 m. 
den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts 


- 
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Borne 9. :— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 8, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba d. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 190 mètres 
de la borne 9, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuabx d. 2. : 


Borne 11. — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamuaba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 12. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 11, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuaba 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est situés à 100 mètres 
de la borne 12, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuaba d. 1. 


Borne 14. — Est stuée à 230 mètres 
en: aval de la borne 13, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuaba d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 14 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuaba, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 16, — Est située à 100 mètres 
de la borne 15, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuaba. 


Borne 17. — Est située à 570 mètres 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
d 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ‘gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op. 190 m. 
van den grenssteen 9%, op eene met de 
as van het dal der Kamuaba d. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 11. —- Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den g'enssteen 12, op eene met de 
as van het dal der Karauaba d. 1 nor- 
main lijn. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
oene met de as van het dal der Kamuaba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. —-{s gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 14, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Kamuaba normale lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 570 m. 
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en aväl de la borne 16, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuaba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 17, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 18, sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de la Kamuaba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 19, sur une paral- 
lèle à l’axe du Kasai, distante de cet 
axe de 1.010 mètres. 


. Borne 21. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 20, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamivundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 100 mètres 
de la borne 21, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamivundu. 


Borne 23. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 22, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamivundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. --—— Est située en amont de 
la borne 23, sur une parallèle à l'axe 
du Kasai, distante de cet axs de 
1.010 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 16, op 


eene met de as van het dal der Kamuaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts 
eene met de as van het dal der Kamuaba 


den grenssteen 17, op 


‘[evenwijdige lijn, welke op &0 m. afstand 


van deze as gelegen is.. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kamuaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


- Grenssteen 20. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, welke op 1.010 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
vundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Kamivundu normale 
lijn. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 200 1». 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
vundu evenwijdige Hjn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 23, op eene met 
de ‘as der Kasai evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is. 
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: Borne 25. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 24, sur uñe paral- 
lèle à l’axe de la valléo de la Kana- 
kangandu, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 26. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 25, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kami- 
tonde, distante de cet axe de:50 mètres. 


Borne 27. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kami- 
tonde, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 27, sur une normale à l’axe 
dé la vallée de la Kamitonde. 


Borne 29. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 28, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Kamitonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 29, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamitonde. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. -— Est située à 590 mètres 
en amont de la bormme 30, sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 31, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
gandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, 0p 
eene met de as van het dal der Kamitonde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 750 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 27, op eene met 
de as van het dal der Kamitonde 
normale lijn. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 380 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tonde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
gandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Ïs gelegen op 650 rn. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, OP 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


welke 
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Borne 33. — Est située à. 140 mètres 
en amont de la borne 32, sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kanakangan- 

- du, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 33, sur une paral- 
lèle à l'axe de la valléo de la Kanakan- 
gandu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 34, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanakangandu. 


Borne 35058, .— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 35, sur une paral- 
lèlo à l’axe de la vallée de la Kanakan- 
gandu. 


Borne 36. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 35/5, «ur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Kana- 
kangandu g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 37, -— Est située à 100 mètres 
do la borne 36, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanakangandu g. L. 


A 


Borne 38. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 37, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la Kana- 
kangadu g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 39. 
on aval de la borne 38, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kana- 
kangandu, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


-— Est située à 140 mètres 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen: 32, op 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 34. — Is gelegen op 180 m.' 
stroomopwaarts den grenssteen ‘33, op 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 35. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der Kanakangandu 
normale lijn. 


Grenssteen 35%. — Js gelegen op 80m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as der Kanakangandu nor- 
male lijn. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der Kanekan- 
gandu g. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Kanakangandu g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
gandu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstarnd van’deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van. het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 40. — Est située à 160 mètres 
on aval de la borne 39, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 40, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 42. :— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 41, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshimani, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 42, sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Tshimani. 


Borne 44. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 43, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimani, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. :— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 44, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 45, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamiku- 
tumba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 46, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikutumba. 


Grenssieen 40. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
gandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eone met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 42. — Ts gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Tshimani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. L 


… Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 42, op eene met 
de as van het dal der Tshimani normale 
lin. . 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Tshimani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kanakan- 
gandu evenwijdigè lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Ts gelegen op 270-m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kamiku- 
tumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 46, op.eene met de 
as van het dal der ‘Kamikutumba nor- 
male lijn. 
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Borne 48. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 47, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikutumba, 
‘distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 49. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 48, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 49, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaunga. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 50, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaunga d. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 150 mètres 
de la borne 51, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaunga d. 1. 


Borne 53. —- Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 52, sur une paral- 
lèle à l’axs de la vallée de la Kaunga 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 54. — Est. située à 100 mètres 
de la borne 53, sur une normale à l’axe 
do la vallée de la Kauvcga. 


Borne 55. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 54, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 48, — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van hèt dal der Kamiku 
tumba, evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. —— 1s gelegen op 150 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Kaunga d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 53. — Ïs gelegen op 150 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het del der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der Kaunga normale lijn. 


Grenssieen 55. — Is gelegen op 750 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 
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Borne 56. — Est située à 220 mètres 
en aval de la bone 55, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kanakangandu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 57. -— Kist située à 200 mètres 
en amont de la borne 56, sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de la Kanakan- 
gandu d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


4 


Borne 58. — Est située à 100 mètres 
de la borne 57, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanakangandu d. 2. 


Borne 59. — Est située à 790 mètres| 


en amont de la borne 58, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikaka- 
manza, d. l, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 60. — Est située à 140 mètres 
de la borne 59, sur uns normale à l’axe de 
la vallée de la Tshikakamanza. 


\ 


Borne 61, -— st située à 60 mètres 
en amont de la-borne 60, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valiés de la Tshkaka- 
manza, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 100 mètres 
de la borne 61, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikakamanza. 


Borne 63. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 62, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de 14 Tshikakamanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 56. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op. 
eene met de as van het dal der Kana- 
kangandu d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van dan grenssteen 57, op eene met de 
as van het dal der Kanakangandu d. 2 
normale lijn. : 


Grenssteen 59. — Ïs gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen ‘58, op 
eéne met de as van het dal der Tshika- 
kamanza d 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grénssteen 60. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 59, op eene met de 
as van het dal der Tshikakamanza nor- 
male lijn. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 60 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tshika- 
kamanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze ax gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 61, op eene met de 
as van het dal der Tshikakamanza nor- 
male lJijn. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eené met de as van het dal der Tshika- 
kamanza evenwijdige lijn, werke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 64. — Est située à 580 mètres!  Grenssieen 64. — Is gelegen op 580 rm. 


en aval de la borne 63, sur une parallèle 
à l’axe de la va'!lée de la Tshikakamanza, 
distante de éet axe de 50 mètres. 


Borne 65. — Est située on aval de la 
borne 64, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la rivière Kasai, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanakan- 
gandu, distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 98 hectares. | 


Concession de la Lusumu. 


Une zone axée par l’axe de la Kabele- 
kesse commence à 1.000 mètres en amont 
de l'intersection de l’axe de la vallée de 
la Kabelekesse, et de l’axe de la vallée 
de son affluent de droite la Kansole, 
et se prolongue jusqu’à la limite amont 
de la vallée de ce dernior. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesso, 
distante de cet axe de 1000 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Kansole, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 2 — Est située à 250 mêtres 
en amont de la borne 1, sut une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansole D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Tshika- 
kamanza evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geolegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 64, op eene met de 
as der rivier Kasai evenwijdige lijn, 
welke op 1.000 m. afstand van deze as 
gelegen is, op eene met de as van het 
dal der Kanakangandu, evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as gele- 
gen is. . " 

De oppervlakte dezer gronden zal 
98 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Lusumu. 


Eene strook geast door de as der Ka- 
belekesse begint op 1.000 m. stroomop- 
waarts het kruispunt van de as van het 
dal der Kabelekesse, en van de as van 
het dal harer rechtertoevloeïing — de 
Kansole --- en strekt zich uit tot aan 


‘de stroomopwaartsche grens van het dal 


dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt. 


Grenssteen 1. —- Îs gelegen op het 
kruispunt eene nret de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 1m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kansole even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kansole 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 
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Borne 3. -— Est située à 100 mètres 


de la borne 2, sur uns normale à l’axe 
de la vallée do la Kansole D. 1. 


Borne 4. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 3, sur une parallèle 
à l’äxe de la vallée de la Kansole D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 4, sur une paralièle 
à l'axe de la vallée de la Kansole, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Borne 6. :— Est située à 100 mètres de 
la borne 5, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kansole. 


Borne 7. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 6, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansole, 
- distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. : - Est située en amont de la 
borne 7, sur une parallèle à l’axe de la 
Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres. 


-— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 8, sur une paral- 


Borne 9. 


lèle à l’axe de la vallée dela Kamishulu D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 9. sur une normale à l’axe 
de 1x vallée de la Kamishulu D. 1. 


.Grenssteen 3.. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der Kansole D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kansole 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 360 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kansole 
evenwijdige lijn, welke ep 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5, op eene met de 
as van het dal der Kansole normale 
lijn. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kansole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 7, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 afstand van deze à 


gelegen is. 


Grenssteen 9. — Ta gelegen op 290 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 8, op. 


eene met de as van het dal der Kamis- 
hulu D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10.-— I< gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 9. op eene met de as 


van het dal der Kamishulu D. 
male lijn. 


1 nor- 
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Grenssteen 11. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kamis- 
hulu D. 1 evenwijdige Hjn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 11. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kami:- 
hulu D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


















Grenssteen 12. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 11, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Borne 12. -—- Est située en amont de la 
borne 11, sur une parallèle à l’axe de la 
Kabelekesse, distante de cet axe de 
‘1.010 mètres. 


Grenssteen 13. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 12, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 


Borne 13. --- Est située en amont de la 
borne 12, sur une parallèle à l’axe de 
la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1,010 mètres. 

gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kamis- 
hulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 14. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 13, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamis- 
huju, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. 
vau den grenssteen 14, op een: met de 
as van het dal der Kamishulu normale 
üijn. 


Borne 15. — Est située à 100 mètres 
de la borne 14, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamishulu. 


Grenssteen 16. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 15, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. van deze as gelegen 
18. 


Borne 16. -— Est située en amont de 
la borne 15, sur une parallèle à l’axe de 
_ la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
cene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 17. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
À, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 100 mètres 
de la borne 17, sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia rivière A. 


Grenssteen 18. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der rivier À normale lijn. 
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Borne 19. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
À, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 470 mètres 
æn amont de la borne 19, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la 
rivière À. D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 21. — Est située à 100 mètres 
de la boine 20, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A. D. 1. 


Borne 22. :— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 21, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A. D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. —- Est située en amont de 
la borne 22, sur une parallèle à l’axe de la 
Kabelekesse, distante de cet axe de 1.010 
mètres. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de.as van het dal der rivier 
À evenwijdige lijn, welke op 50 m.afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 470 m. 
srroomopwaarts den grenssteen 19, op 
sene met de as van het dal der rivier 
A D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstenn 20, op eene met de 
as van het dal der rivier À D. 1 nor- 
male lijn. ; 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 22, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 


-|gelegen is. 


Borne 24. — Est située on amont de la! 


borne 23, sur une parallèle à l’axe de 
la Kabelekesss, distante de cet axe de 
1.010 mètres. 


— Est située en amont de 
la borne 24, sur une parallèle à l’axe 


Borne 25. 


de ja Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres. 
Borne 26. — ŒEst située à 60 mètres 


en amont de la borne 25, sur une paral- 


lôle à l’axe de la vallée de la Lusumu.! 


distante de cet axe de 75 mètres. 





Grenssteen 24. — Is gelegen stroomop- 
waarts den gren:steen 23, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen 15. 


Grenssteen 25. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 24, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 


| welke op 1.010 m. afstand van deze as 
| gelegen is. | 


Grenssteen 26. —- Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 


levenwijdige lijn, welke op 75 mt. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 27. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Eusumu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 28. :— Ent située à 410 mètres 
en amont de la borne 27, sur uno paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lusumiu 
D. 1, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 29. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 28, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu D. 1. 


Borne 30. — Est située à 290 mètres 
en aval de la bome 29, sur: une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Lusumu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral- 
lèl: à l’axe de la vallée de la Lusumu D. 
1.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 100 mètres 
de la borne 31, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu D. 1.-g. 1. 


Borne 33. :— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 32, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu 
D. 1.-g. 1. distante de cet axe de 56 
mètres. 


Borne 34. ---- Est située à 440 mètre, 
en aval de la borne 33, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu D. 1-g.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal det Lusumu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 410 m 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der Lusumu D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 290 m. 
srroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 1-8. L'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — 1s gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 31. op eene met de 
as van het dal der Eusumu D. I-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 200 mn. ” 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene mot de as van het dal der Eusumu 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstecn 34. — Is gelegen op 440 m.: 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 36. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 34, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 36. — Est située à 240 mètre: 
en amont de la borne 35, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 36, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu D. 2. 


Borne 38. — Est située à 230 mètres 
en aval de là borne 37, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Hst située à 1.410 mètres 
en amont de la borne 38, sur une pa*al- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 40. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu, 
distante de cot axe de 59 mètres. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
de la borne 40, sur une normale à 
l'axe de la vallée de la Lusumu. 


Borne 42. — Est située à 310 mèires 
en aval de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu, distante 
de cet axe de 50 mères. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grensstèen 34, op 
eene met do as van het dal der Lusuïñu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. ‘afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35. op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Lusurmti D.2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 230 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 37. op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
D. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.410 m. 
stroomopwaarts den grencsleen 38, op 
eene met de as van het dal der Lusunü 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 40. — Is gelegen op 5€0 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene mec de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 41. —- Is gelegen op 160 m. 
van den gren.steen 40, op eene 11et de 
normale 


as van het dal der Lusuru 


iijn. 

Grenssteen 42. — Is gelegen op 310 m. 
stroomufwaarts den gienssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ÉCART EL TE PEN A EU RSS 





ÉOP RPE 


— 592 — 


Borne 43. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 42, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu G. 1, 
di-tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. -— Est située à 100 mêtres 
de la bornu 43, sur une normale à l’axe 
do la vallée de la Lusumu G. 1. 


Borne 45. --— [st située à 390 mètres 
en aval de la borne 44, sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusuñu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


_ Borne 46. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 45, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


… Borne 47. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 
2, distante de cot axo de 50 mètres. 


Borne 48. --- Est située à 100 mètres! 
de la borne 47, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu G. 2. 


Borne 49. — st située à 340 mètres 
en aval de la borne 48, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. -— Est situéo à 100 mètres 
on aval de la borne 49, sur une parallèle. 
à l'axe de la vallée de la Lusumu, 


distante de cet axe de 75 mêtros. 





Grenssteen 43. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 42, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen ap 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
as van het dal der Lusumu G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteën 44, op 
eene met deas van het dal der Lusuru 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 150 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 


‘eene met de as van het dal der Lusumu 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 25 m. 


|afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48, — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Lusumu G. 2 normale 
Hjn. 

Grenssteen 49. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
cene met de as van het dal der Lusumu 


IG. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. -— Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de às van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 51. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 50, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 100 mètres 
de la borne 51, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu G. 3. 


Borne 53. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 52, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54 — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 53, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 55, — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 54, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 100 mètres 
_ de la borne 55, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Lusumu G. 4. 


Borne 57. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 56, sur une paralléle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. — Est située à 160 mètres 
en aval de la bocne 57. sur une parallèle 
Lusumu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


à l’axe de la vallée de la 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 110 n. 
stroomopwaarts den grenssteon 50, op 
eene met de as van het dal der Lusumuü 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssteen 51, op eene met dé 
as van het dal ‘der Lusumu G. 3 nor: 
male lijn. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grensstéen 53, op 
éene met de as van het dal der Éusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 55. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts. den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de 
as van het dal der Lusumu G. 4 normale 
lin. 

Grenssteen 57. — Is gelegen op 190 m. 


op 
eene met de as van het dal der Lusumu 


stroomafwaarts den grenssteen 56, 


G. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen:is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








pe 
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. Borne 59. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borrte 58, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lusumu 
G: 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


.Borne 60, — Est située à 100 mètroi 


de la borne 59, sur une normale à l'axe! 


de la vallée de la Lusumu G. 5. 


Borne 61. — Est située à 430 mètres 
æn aval de la: borne 60, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 62. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 61, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


. Borne. 63. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 62, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu, dis- 


tante de cet axe de 75 mètres. 


. Borne 64. — Est située à 440 mètres 
6u amont de la borne 63, sur une paral- 
dèle à l’axe de la vallée de la Lusumu G. 
6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -— Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 64, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lusumu G. 
6, distante de 50 mètres. | 


: Borne 66. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 65, sur une normales à l'axe 
de la vallée de la Lusamu G. 6. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as'van het dal der Lusumu 
G..5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. + 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 59, op egne met de 
as van het dal der Lusumu G. 5 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van hot dal der Lusumu 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is 


. Grenssteen 63. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 106 m: 
van den grenssteen 65, op eene met de 
as van het dal der Lusumu G. 6 normale 
lijn. 
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Borne 67. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 66, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6. 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 67, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lusumu 
G. 6.-d 1, distante de cet axe da 50 
mètres. 


Borne 69. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 68, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusumu G. 6-d. 1. 


Borne 70. -— Est située à 250 mêtres 
en aval do la borne 69, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusumu G. 6-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. — Est située à 390 môtres 
en aval de la borne 70, sur une parallèle 
à.l’axe de la vallée de la Lusumu G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 170 mèêtres 
en aval de la borne 71, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusumu, dis- 
tante de cot axe de 75 mètres. 


Borne 73. — Est située en amont de 


la borne 72, sur une parallèle à l’axe de 
la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres. 


Borne 74. :—- Est située en amont de 
la borne 73, sur une parallè'e à l’axe de 
Ja Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010. mètres. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 210 m. 
srroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelègen op 100 m. 
van den grenssteen 68, op eene met de 
as van het dal der heu, G. 6-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 6-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Lusumu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. —- Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 72, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 73, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 
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| Borne 75. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaminingu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 75. — Is geleger op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eenem et de as der Kaminingu even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


.[van deze as gelegen is. 


Borne 76. :— Est vituée à 100 mètres 
de la borne 75, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaminingu. 


Borne 17. —L Est située à 110 mètres 
eu aval de la borne 76, sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kaminingu, 
distante de cet axe de 50 mèties. 


Borne 78. — Est située en amont de la 
‘born 77, sur urie parallèle à l'axe de 
la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres, 


Borne 79. -— Est située en amont de 
la borne ‘8, sur une parallèle à l’axe 
de la Kabelekesse, distante de cet. axe 
de 1.010 mètres. 


Borne 80. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 79, sur uue paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Kamikaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. — Est située à 410 mètres 
en amont de La borne 80, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamikaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. — Est située à 100 mèêtrer 
de la borne 81, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikaka. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Kaminingu normale 
lijn. 

Grenssteen 77. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
ningu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelgen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen stroon op- 
waaits den grenssteen 77, op eene met: 
de as der Katelekesse evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


. Grenssteen 79. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 78, op eene met 
de as der Kabelekesse evenwijdige lijn, 
welke op L.010 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82.— Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 81, op eene met de 
as van het dal der Kamikaka normale 
lijn. 
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Borne 83. — Est située à. 360 mètres 
en aval de la borne 82, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la K:mikaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 84. — Est située en aval de la 
borne 83, à l'intersection d'une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamikaka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 105 hectares. 


Concession de la Kaunga. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Kaunga commence à 1.000 mèties en 
amont de l'intersection des axes de la 
vallée de la Kasai et de son affluent de 
droite, la Kaunga, et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de la vallée de ce dernior. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 1.000 mè- 
tres, avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kambongo, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 2. -— Est située à 450 mètres 
en amont de la, borne 1 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambougo, 
distante de cot axe de 50 mètres, 








Grenssteen 83. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op: 
eene met de as van het dal der Kami- 


|kaka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 83, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamik:ka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De opperviakte dezer gronden zal 
105 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Kaungu. 


Eene strook geast door de as van 
het dal der Kaungu begint op 1.000 m. 


Istroomopwaarts het kruispunt der assen 
van het dal der 


Kasai, en van hare 
rechtertoevloeïïing —- de Kaunga — en 
strekt zich uit tot aan de strocmop- 
waartsche grens van het dal dezer 
laatste. 

Deze strook is bogrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 


steenen verbindt : 


Grenssteen 1. —- Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelogen is, met 
eene met de as van hos dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ge.ogen is. 


Grenssteen 2. — Îs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


|afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 3. -— Est située en amont de 
la borne 2, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 1.000 mè 
tres,avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Kambongo d. 2, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 4. -— Est située à l'intersection 
d’uns parallèle à l'axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 1.000 mè 


tres, avec une parallèle à l’axe de la 


vallée de la Kambongo d. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 4, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambon- 
go d. 2, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 6. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 5, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambongo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. — Est située à 520 mètre. 
en amont de la borne 6, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambongo 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. — Est située en amonë de 
la borne 7, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasai, distante de cet axe de 1.000 mè- 
tres. avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kambongo d. 1, distante ce 
cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 3. — Is gelegen stroomop- . 
waarts den grenssteen 2, op het’ kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der: 
Kambongo d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het del der Kambongo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Ts gelezsa1 op 550 m 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kambongo 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kambongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. LS 


æ 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 520 m. . 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der K:mbongo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen 15. 


Grenssieen 8. — Is gelegen stroomop- 
wearts den grenssteen 7, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
rivier Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal ‘der 
Kambongo d. 1 evenwijdige lijn, welke 


lop 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 9. — Est située à l'intersection 


Grenssteen 9. — .Is gelegen op het 


d'uie parallèle à l’:xe de la vallée du]kruispunt eener met de van het dal der 


Kasai, distunte de cet axe de 1.000 mè- 
tres, avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kambongo d. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 9, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambongo 
_ 4. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. —— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambongo 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 11. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kam- 
bongo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 230 mètres 
de la borne 12, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambongo g. 1. 


Borne 14. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 13, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kambongo, 
distante de cet axe de 25 mètres. 


Borne 15. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la bone 14, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kam- 
bongo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. —: Est située en aval de la 


Kasai evenwijdige lijn, welke op 1 000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo d 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den. grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 11. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts. den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 200.m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der Kambongo g. 1 
normale. lijn.: 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 15. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen stroomaf- 
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_borne 15, à l'intersection d’une paral- 


lèle à l’axe de la vallée du Kasai, dis- 
tente de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Tsioka, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. :-- Est située à 150 mèêtres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tsioka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 290 mètres 
de la borne 17, sur une normale à 
de la vallée de la Tsivka. 


-l axe 


Borne 19. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Trioka 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. —- Est située en aval de la 
borne 19, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe do la vallée du Kasai 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
uns parallèle à l’axo de la vallée de la 
rivière À, distante de cet axe de 50 
mètres 


Borne: 21. :— Est située à 300 mètres 


. en amont de la borne 20, sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la rivière A, 
distants de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 140 mètres 
de la borne 21, sur une normale à l’axe 
de la vailée de la rivière A. 


Borne 23. — Est située en aval de la 


waarts den grenssteen 15, op het kruis- 
punÿt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tsivka even- 
wijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 150 x. 
sroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Tsioka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 290 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Tsioka normale lijn. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op. 
eene met de as van het dal der Tsioka 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 19, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


afstand van 


Grenssteen 21. — [s gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssieen 22. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 21, op eene me: de 
as van het dal der rivier À normale lijn. 


Grenssteen 23. — Is gelegen stroomaf- 


Cu ES OR 0 PIS ER 
RS ER : 





© 601 — > 


de la borne 22, à l'intersection d’unel waarts den grenssteen 22, op het kruis- 


parallèle à l’axe de la vallée du Kasaiï, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, 
avec une parallèle à l'axe de la vallée de 
la Kamukishi, distante de cet axe de 5u 
mètres. 


Borne 24. -— Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 23, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukishi. 
ditante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 310 mètres 
de Ja borne 24, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukishi. 


Borne 26. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 25, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamukishi 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. --- Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. -— Est située on aval de la 
borne 27, à l'intersection d’une parallèle 
à l-axe de la vallée du Kasai, distante 
de cet axe dé 1.010 mèêtres, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kaunga, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 29. -— Est située à 80 mètres 


en amont de la borne 28, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléa de la Kaunga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamukishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 310 m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as vau het dal der Kamuskishi normale 
lijn. 

Grenssteen 26. — Is goelegen op 280 m. 
“troomafwaarts den grenssteen 25, op 
eone met de as van het dal der Kamus- 
kishi g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelesen is. 


Grenssieen 27. — Is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kamus- 
kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — I; gelegen stroomaf- 
den grenssteen 27, op het kruispunt 
eener met de as van hot dal Ger Kssai 
evenwijdige lijn, welke op 1010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der rivier 
Kaunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 80 m. 
troomopwaarts . den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige Lin, welke op 50 m. afs:and 


|van deze as gelegen is. 
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Borne 30. -— Est située à 380 mètres|  Grenssieen 30. — Is gelegen op 380 in. 


en amont de la borne 29, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunga, distante 
de cet axe de 50 mètres 


Borne 31. -- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaunga, 
d'stante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. —- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 31, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée da la Kaunga 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 32, sur une normale à l’axe do 
la vallée de la Kaunga d. 2. 


Borne 34. :— Est située à 210 mètres 
. en aval de La borne 33, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunga d.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


35. 
en amont de la borne 34, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaunga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne —- Est située à 250 mètres 


Borne 36. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 35, sur une normale à l’axe 


de la vaHée de la Kaungu d. 1. 


Borne 37. — st située à 50 mètres 
en amont de la borne 36, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée dela Kaunga, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


:troomopwaarts den grentsteen 29, op 
ele met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van Ceze as gelegen is. 


.Grenssieen 31. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eee met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gélegen op 250 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 31, op 
«ene met de as van het dal der Kaunga 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aïstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenss‘een 32, op eene met de 
as van hot dal der Kaunga d. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den gien:steen 34, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
d. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der Kaunga d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 37, — Ïs gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 38. — Est située à 100 mètres 
de la borne 37, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaungu. 


1 


Borne 39. — Est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 38, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunga, dis- 
tante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 40. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 39, sur ure parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41..—- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambuji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. :— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée do la Kambuji d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 42, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambuji d. 1. 


Borne 44. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 43, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambuji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 44, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambuji. 


Borne 46. -—- Est située à 290 mètres 


Grenssteen 38. — Is gele op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de 
as van het dal der Kaunga normale lijn. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kaunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
buji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. —- Is gelegen op 210 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Kam- 
buji d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as ge'egen is. 


Grenssteen 43. — Es gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Kambuyi d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 44. — Is gelegen cp 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kom- 
buji evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Kambuji normale 
iijn. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 250 m. 
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en aval de la borne 45, sur une parallèle{stroomafwaarts den grenssteen 45, op 


6 


à l'axe de la vallée de la Kambufñi 
distante de cet axe de 50 mèvres. : 


: Borne 47. :— Est située à 180 mètres| 


en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Kambuj: 
g. l, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. :— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambuji 


g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 49. — Est située à 230 mètres 


&e la borne 48, sur une normale à l’axe 
do la vallée Kambuji g. 1. 


Borne 50. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 49, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambuji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. 
en aval de la borne 50, sur une parallèle 


.— Est située à 220 mètres 


à l'axe de la valée de la Kambuji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située en aval de la!” 


borne 51, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasai, 
distante de cet axe de 1000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kaunga, distante de 50 
mètres. 


cet axe de 


La superficie de cos terrains ne pourra 
dépasser 82 hectares. 


eene met de as van het dal der Kam- 
buji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kambuji 
g. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kambuji 
g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 48, op eene met 
de as van het dal der Kambuju g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met deas van het dal der Kambuji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51, — Is gelegen 6p 220 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kambuji 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 51, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
rivier Kasai evenwijdige lijn, weike op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kaunga evenwijdige liin, welke op 50 m. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 82 
hectaren niet mogen te boven gaan. 





— 605 — 


-ABT. 2 


La société concessionnaire. a le droit, | 


‘ sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non-indigènes, et conformément aux 
lois, décre s et réglements sur la matière 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées. 


ART. 3 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra, toutefois, sans lautorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter au- 
cun travail d'exploitation dans le lit des 
rivières navigables ou flottables, ni sur 
les terrains qui les bordent dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques. | 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront être 
exécutés. 


ART. 4 


L'exploitation à lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cau- 
seraient aux fonds riverains les trauvaux 
même autorisés qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux. 


Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913, 
(Code civil, livre II, titre IT), une rede- 


.. ART. 2 


De vergunninghoudende vennootéchap 
heëeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlandérs, en overeenkomstig de. wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3 . 


a 


‘De vergunning strekt zich uit tot de 


bedding der beken en rivieren De ver- 
gunninghouder* z2l evenwel. zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Âlgemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare of bevlotbare rivieren, 
noch op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene sirook van 10 meter breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door 
den hoogsten vwaterstand welken de 
wateren bij hun periodisch wassen be- 
reiken. 


De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen ondeï dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


ART. d. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen. 


Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgeilijk 
werbuek, boek IT. Titel IT), aan de oever- 
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vance annuelle proportionnée aux dom-|bewoners eene jaärlijksche som betalen 

mages qu’ils subissent dans l'exercice de|in verhouding met de schade welke zij in 
. leurs droits de riveraineté. het uitoefenen hunner rechten van oever- 
bewoners ondergaan. 


se Donné à Bruxelles, le 23 février 1928.| Gegeven te Brussel, den 232 Februari 
: 1928. à 
: ALBERT. 
Par le Roi : © Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministredes Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De « Société Minière du 


est autorisée à exploiter les mines de 
Dikeba. 


.« 


ALBERT, ‘Ror DES BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 19 août 1919 
accordant une concession minière à M. 
GozpscHMipr et le décret du 1°r février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
« Société Minière du Luebo », et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GoLDsCHMIDT ; 


Vu la demande de la « Société Minière 
du Luebo » en date du 23 novembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


est 
autoriste à exploiter les mines de diamant 


.La «Société Minière du Luebo », 


situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes : 
Concession de la Dikeba. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Dikeba commence à 1.000 mètres en 


Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Dikeba te exploiteeren. : 


ALBERT, KoniING DER BELGEN, 


_; Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, Hz. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer Gozp- 
SCHMIDT, evenals het decreet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring 
dezer overeenkomst ; | 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de Société 
Minière du Luebo», rechtspersoonlijk- 
heid verleend en de door den heer 
GoLpscHMIDT ten haren voordeele gedane 


afstand van mijnrechter goedgekeurd 
werd ; 
Gezien de op 23 november 19235 


gedagteekende aanvraag der « Société 
Minière du Luebo», evenals de pros- 
pectieverslagen en de daarbij behoorende 
kaarten ; | 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De « Société Minière du Luebc » is ge- 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


Vergunning van de Dikeba. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Dikeba, begint op 1.000 ju. 
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amont de l'intersection de l’axe de la 
veilée de la Lueta et de l’axe de la vallée 
de son affluent de droite, la Dikeba, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de cet dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à laxe de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mèûtres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Nkanda, distante de cet axe de 
50 mêtres. 


Borne 2. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 2 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. —- Est située à 100 mètres de 
la borne 3 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Nkanda. 


Borne 5. :— Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 6. —- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts het kruispunt van de 
as van het dal der Lueta en van de as 
van het dal harer rechtertoevloeïing 
— de Dikeba — en strekt zich uit tot 
aan de stroomopwaartsche grens van het 
dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand | 
van, deze as gelegen is. | 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Nkanda normale lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 840 m. 
op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen 4, 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





BE 


Borne 7. — Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikebe, distante 
de cct axe de 150 mètres. 


4 


Borne 8. —- Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 12, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 9. — Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de la 
valléé de la Dikeba D. 12. 


Borne 10. — Est située à 1.000 mêtres 
en aval de la borne 9 sur une parallèl: à 
l'axe de la vallée de la Dikeba D. 19, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mèêtres. 


Borne 12. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de 
cet #xe de 50 mètres. 


Borne 13. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. — Est située à 400 mètres 


‘ en amont de la borne 13 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 8, op éene met de 
as van het dal der Dikeba D. 12 normale 
lijn. 

Grenssteen 10.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Ïs gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen, is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige Lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 15. — Est située à 360 mètres 
eu amont de la borne 14 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kaingama, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïngama d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 220 mêtres| 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïingama d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. -- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kaïingama d. 3. 


Borne 19. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à Vaxe de la vallée de la Kaïngama d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. —- Fist située à 150 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïngama d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. —- Est située à 260 mêtres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaingama. 


Borne 22. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaingama d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ll — 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Îs gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Kaingama d. 3 
normale lijn. : | 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelogen op 150 m. 
stroomafwaaris den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. —- Ïs gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as-van het dal der Kaingan a 
evenwijdige lijn. 

Grenssteen 22. — Ïs gelegen op 300 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d 2 


2 evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 














. Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22 sur une normale à 
de la vallée de la Kaingama d. 2. 


l'axe 


Borne 24. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaingama d. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 25. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaingama d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. — Est située à 100 mètres 
de la borne 25 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïngama d. 1. 


Borne 27. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïngama d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèlle 
à l’axe de la vallée de la Kaingama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïingama. 


Borne 30. — Est située à 210 mètres 
en aval de là borne 29 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïngama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 22, op eene met de 


as van het dal der Kaingama d. 2. 
normale lijn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 


Îd: 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 25, op eene met de 
as van het dal der Kaingama d. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der Kaingama normale 
hjn. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 31. —- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïingama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïngama, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 32 sur une paratlèle à 
l'axe de la vallée de la Kaingama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. —- Est situéo à 710 mètres 
en amont de la borne 34 sur uno parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est situés à 240 mètres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa d. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. ——- Est située à 100 mètres 
de la borne 36 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Isasa d. I. 


Borne 38. —- Tst située à 180 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa d. L, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 31. — Is gelegen op 530 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kaïngama 
evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kaingama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaaïts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Isasa d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van déze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Isasa d. 1 normale 
lijn. | ï 

Grenssteen 38. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Isasa d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 





Borne 39. — Est située à 60 mètres 


en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante | 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 45. — Est située à 100 mètres 
de la borne 44 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Dilulu. 


Borne 46. — Est située à 570 mètres]. 


en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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‘Grenssteen 39. — Is gelegen op 60 m'. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eone met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 40. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 39, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 45. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Dilulu normale lijn. 


Grenssteen 46. —- Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 47. — Est située à 700 mètres 


on aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 48. — Est située à 290 mètres, 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Dilulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 50. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La [sasa, distante 
de cet axe de 50 mètres 


Borne 51, —- Est située à 1.550 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu, dis- 
tante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 52. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l4 Kalambu. 


Borne 53. -— Est située à 1.530 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kalambu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Irasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 48. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
aene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Dilulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Ïs gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der lxasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Ïs gelegen op 1550 m. 
stroomopwaarts den grerissteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5l. op eene met de 
as van het dal der Kalambu normale 
lijn. 

Grenssteen 53. — Îs gelegen op 1.530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op. 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn. welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelogen is. 
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Borne 55. — Est située à 700 mêtres 
en amont de la bprne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 56. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 môtres- 


ee 


Borne 57. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Esasa, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 58. --- Est située à 210 mètres 
_en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. :— Est située à 100 môètres 
de la borne 58 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Isasa. 


Borne 60. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée da la Isasa, distante de 
cet axe de 50 mêtres. 


Borne 61, —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62, — Est située à 70 mètres 
en amont de La borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa g. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssieen 55. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — [s gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. —- Îs gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Îsasa normale lijn. 


Grenssteen 60. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene jet de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Ïs gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 


eene met de as van het dal der [sasa 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Ïs gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Isasa g. L 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


lvan deze as gelegen is. 





Borne 63. — Est située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isasa g. 1. 


Borne 64. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Porne 65. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


< « 

Borne 66. — Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 65 sur une parallèle à 
Paxe de la vallée de la Isasa. distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — TEst située à 470 mètres 
-en aval de la borne 66 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Isasa, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. —- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 69. — Est située à 620 mètres 
en aval de la. borne 68 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 370 mêtres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa g. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenseteen 63. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Isasa g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Isasa g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — I: gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
évenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenseteen 67. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op : 
eene met de as van-het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 69. — Is gelegen op 620 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Isasa g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 











TT 


. 


Borne TL. '-- Est située à 100 mètres 


de la borne 70 sur une normale à J’axe 


de la vallée de la Isasa g. 2 


Borne 72. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Isasa g. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 930 mètres 


en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isasa, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. — Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. : 


à 


Borne 75. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée-de la Isasa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isasa, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 


de cet axe de 150 mètres. 


- Est située à 950 mêtres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kikeba, distante 
de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 78. -- 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 70, op eene met de 
as van het dal der Isasa g. 2 normale - 
lin. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Isasa g. 2 
evenwijdige lijn, welke.op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


+ 


Grenssteen 74. — Ts gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, ap 
eene met de as van het dal der Isasa 
evenwijdige lijn. welke -op 50 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der T:asa 
evenwijdige Jijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as geleden is. 


Grenssieen 77. -— Is gelegen op 350 m. 


OP 
eene mot de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


stroomopwaarts den grenssteen 76, 


van deze as gelepen is. 


Grenssteen 18. —- Is gelegen op 950 m. 


Op 
eene "met de as van het dal der Dikeba 


stroomopwaarts den grenssteen 77. 


evenwijdige lijn. welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 79. — Est située à 110 mêtres 
en amont de là borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de l2 vallée de la Dikeba D. 11, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 80. —-. Est située à 100 mètres 
de la borne 79 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 11. 


Borne 81. -— Est située à 90 mêtres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 11, 
distante decet axe de 50 mêtres.' | 


Borne 82. — Fist située à 230 mètres 
en amont de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 83. --- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 82 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba 
D. 10. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 280 mètres 
de la’ borne 83 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Dikeba D. 10 et de de la 
vallée de la Dikeba D. 9. 


A 


Borne 85. — Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 110 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 11 normale 
lijn. | 


Grenssieen 81. — Îs gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 88. — Is gelegen op 400 m, 
siroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 83, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 10 en van 
het dal der Dikeba D. 9 normale lijn. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








Borne 87. — Est située à 500 mêtres|  Grenssieen 87. — Is gelegen op 500 m. 
"en amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabile, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. — ÆEst située à 100 mètres | 


de la borne 88 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabile. 


Borne 90. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabile, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 93 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muaniasa D. 1. 


stroomopwaarts den grenssteen 86, op. 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Kabile 
evonwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 88, op eene met de 
as van het dal der Kabile normale lijn. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Kabile 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteer 92, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der Muaniasa D.1 normale 
lijn. 
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Borne 95. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 94 &ur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 96. — Est située à 400 miètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 97, —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 97 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muaniasa. 


Borne 99: — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l'axe de la ‘vallée de 14 Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. -— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102, — Est située à 100 mêtres 
de la borne 101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Muaniasa G. I. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94 op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 40 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van liet dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 97, op eene met de 
as van het dal der Muaniasa normale 
lijn.. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
cene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 100. -— Is gelegen op 680 m. 
strroomafwaats den grenssteen 99, op 
sene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 130 2. 
stroomopwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 102. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 101, op eene met de 
as van het dal der Muanisa G.1 normale 
lijn. 





+ 
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Borne 103. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 102 sur une apprallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 104. — Est située à 150 métres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniæa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 105 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniase, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. —- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 108. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 107 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muaniasa G. 2. 


Borne 109. —- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene mét de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op.610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 nm. 
van den grenssteen 107, op eene met de 
as van het ddl der Muaniasa G. 2 normale 
lija. 

Grenssteen 109. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 111. —- Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 110 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muaniasa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. —- Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 


de cet axe de 150 mètres. 


Borne 113. — Est située à 460 mètres 


en amont de la borne 112 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 8, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 113 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 8. 


Borne 115. —- Est située à 360 mètres 
æn aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 117. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 116 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 117 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 7. 




















Grenssteen 111. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Muaniasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen112. — Is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. an 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelégen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eens met de as van het dal der Dikeba 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
van deze as gelegen is, 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 113, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 8 normale 
lijn. 

Grenssteen 115. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwearts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn,welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. —— Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 117, op eene met 
de as van het dal der Dikeba D. 7 normale 
fin. 
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Borne 119. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.… Borne 120. —- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. - 


Borne 121, —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 120sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 122, —- Est située à 100 métres 
de la borne 121 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 6. 


Borne 123. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124, —- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 125. —- Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 


4 


à l'axe de la valléo de la Kakenga, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. --— Est située à 180 mêtros 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 120: — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwearts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 121, op eene met 
de as van het dal der Dikeba D.6 normale 
lijn. 

Grenssteen 123. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, 6p 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — |: gelégen op 650 ju. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Ïs gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 ju. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 jm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 127. --- Est située à 100 mètres Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakenge D. 3. 


Borne 128. —- Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenge, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. —. Est située à 1.540 mètres 
en amont de la borne 128 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. —- Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 129 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la: Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 130 sur une normale à l’axe 
do la vallée de la Kabamba. 


Borne 132. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de ceb axe de 50 mètres. 


Borne 133. “- Est'située à 200 mètres 


en amont de la borne 132 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabamba g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 134. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabamba g. 1. 


van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het del der Kakenga D.3 normele 
lijn. 


Grenssteen 128. — Ïs gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129.— Is gelegen op 1.540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130.— Ïs gelegen op 1.060 m. 


siroomopwaarts den grenssteen 129, op 


eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstant 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 130, op eene met 
de as van het dal der Kabamba normale 
ijn. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 360 jn. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. D'ou 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de. 
as van het dal der Kabamba g. 1 normale 
lijn. 
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Borne 135. — Est située à. 230 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 135 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Kabamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. — Est située à 1.300 mètres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. —- Est située à 1.400 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. —-- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 


: à l’axe de la vallée de la Kakenga, 


distante de cat axe de 50 mêtrer, 


Borne. 140. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 139 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 141. — Est située à 800 mèrres 
en amont de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakenga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. —- Fist située à 100 mètres 
de la borne 141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakenga D. 2. 


6 — 


Grenssteen 135. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke 6p 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137.— Is gelegen op 1.300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138.— Is gelegen op 1.400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwiidige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
D. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 141, op eene met de 
as van het dal der Kakange D.2 normale 
lijn. 
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Borne 143. —- Est située à 800 mètres| Grenssieen 143. — Is gelegen op 800 m. 


en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. —- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. 


Borne 146. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 145 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakenga D. 1. 


Borne 147. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. — Est située à 1.070 mètres 
en amont de la borne 147 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. — Est située à 100 mètres 
de la borne 148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakenga. 


Borne 150. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 142, op 


‘eene met de as van het dal der Kakenga 


D. 2 evenwijdige lijn, welke op. 50 m:. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dez as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op. 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Kakonga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m. | 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 100 m. 
van .den grenssteen 145, op eene met de 
as van het dal der Kakenga D. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstäand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148.— Is gelegen op 1.070 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 148, op eene met de 
as van het dal der Kakenga normale lijn. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand- 
van deze as gelegen is. 
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Borne 151. .—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 150 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga GC. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 152. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 151.sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kakenga G. 1. 


Borne 153. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 154 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 156. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157, —- Est située à 580"mètres 
en amont de la borne 156 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 158. ——- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 157 sur une paralièle 
à l'axe de la vallée de la Kakibimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 151. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
cene met de as van het dal der Kakenga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 %. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 151, op eene juet de 
as van het dal der Kakenga G. 1 normale 
iijn. | 

Grenssteen 153. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154.— Is gelegen op 600 m. 
stroomopwearts den grenssteen 153, op 
sene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijäige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Kikenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 157. — Is gelegen op 580 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kakibimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kakibimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 159. —- Est située à 100 mètres]  Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 158 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakïbimbi. 


Borne 160. —- Est située à 676 mêtres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakibimbi, 
distante de cet axe de 50 mêôtres. 


Borne 161. —- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakibimbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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- Borne 162. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 161 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. —- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 162 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 163 sur uno parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamagunga, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 165. —- Est située à 440 mèêtros 
en amont de la borns 164 sur une parallèle 
à l'axe do Ia vallée de la Kamagunga, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 166. -_- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamagunga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 158, op eene met de 
as van het dal der Kakibimbi normale 
lijn. | 

Grenssteen 160. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Kakibimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m7. van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Kakibimbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Îs gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene meë de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
gunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 440 m 
sitroomopwaarts den grenssteen 164, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
gunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
gunga d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 167. — Est située à 210 mètres| : 


de Ja borne 166 sur une normale à l’axe 
_de la vallée de la Kamagunga. 


Borne 168. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamagunga 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamagunga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 170. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 169 sur une parallèle 


à l'axe de la vallés de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Ca 


Borne 171. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 170 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres.” 


Borne 172. —- Est située à 170 mètres 
de la borne 171 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakenga G. 2. 


Borne 173. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 172 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga G. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 174. — Est située à 1.600 mêtres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 166, op eene met de 
as van het dal der Due ne normale 
lijn. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 550 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 


,\eene met de as van het dal der Kama- 


gunga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
gunga evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 450 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 170 ni. 
van den grenssteen 171, op eene met de 
as van het dal der Kakenga G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 173. — Is gelegen op 220 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 172, op 


2, |eene met de as van het dal der Kakenga 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174.— Ts gelegen op 1.600. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
eene met do as van het dal der Kakenga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 175. —- Eat située à 160 mètres 
en amont de la borne 174 sur uns paral- 
Jèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, 
. distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 176. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Bôrne 177. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 176 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 5. 


Borne 178. —— Est située à 150 mêtres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. —- Est située à 1.250 mètres 
en amont de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 181 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op- 
eene met de as van het dal der Dikeba 


_[evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 176. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op: 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 176, op eene met de- 
as van het dal der Dikeba D. 5 normale 
ijn. 

Grenssteen 178. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
cene met de as van het dal der Dikeba 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 179, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
vvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 181.— Ts gelegen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 181, op: 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 183. —: Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 182 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 183 sur une normale à l'axe 
do la vallée de la Lukale, 


Borne 185. —-- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Lukalo, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 186. --- Est située à 500 môtres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luke!c, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 187. --- Est située à 1.350 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Borne 188. : - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukale, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 189. --- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 188 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 


de cet axe de 150 mètres. 


Borne 190, 
en amont de la borna 189 sur une parallèle 
à l’axc de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


— Est située à 1.670 mètres | 





Grenssteen 183. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ent | 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 183, op eene met de 
as van het dal der Lukale normale lijn: 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaerts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Lukale 


“evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 187.—— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 


Loene met de as van het dal der Lukale 
Levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 188. — [s gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der Lukale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — [Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190.— Is gelegen op 1.670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 189, op 


‘eene met de as van het dal der Dikeba 


evenwijdige lijn. welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 191. -- Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 192. —- Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 191 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192.— Ts gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 


eene met de as van het dal der Dikeba 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


‘van deze as gelegen is. 


Borne 193. —- Est située à 60 mètres 
de la borne 192 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikoba D. 4. 


Borne 194. —- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikceba D. 4, 
distante de cot axe de 50 mètres, 


Borne 195. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 196. —- Est située à 210 métros 
en amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasoji, distanto 
de ect axe de 50 mètres. 


Borne 197. —- Est située à 1.080 mêtros 
en amont de la borne 196 sur unè parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 60 rm. 
van den grenssteen 192, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 4 normale 
lin. 

Grenssteen 194. -— Ïs gelegon op 310 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene ntet de as van het dal der Kasoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Kasoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
vene met de as van heë dal der Kasoji 


evenwijdige lijn, weike op 50 m. aficand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 199. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasoji d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


2 


Borne 200. — Est située à 200 mètres 


de la borne 199 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasoji d. 1. 


Borne 201. — Est située à 100 mètres 


de la borne 200 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kasoji. 


Borne 202. —- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. —- Est située à 1.190 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de’ la Kasoji, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 203 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. — Est située à 70 mêtres 
en amont de la borne 204 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 206. -—-- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Kasoji 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 199, op eene met de 
as van het dal der Kasoji d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 200, op eene met de 
as van het dal der Kasoji normale lijn. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Kasoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203.— Is gelegen op 1.190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der. Kasoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ï 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Kasoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 740 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 207. —- Tist située à 980 mètres 
en amont de la borne 206 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


e 


Borne 208. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 207 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamala d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. — Est située à 100 mètres 
de la borne 208 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamala d. 1. & 


Borne 210. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 212. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 211 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamala. 


Borne 213. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 213 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 980 m 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 208, op eene met de: 


as van het dal der Kamala d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegon op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 211, op eene met de 


as van het dal der Kamala normale 
lijn. 

Grenssteen 213. — Is gelogen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 215. —- Est située à 350 mêtres 
en amont de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Kamala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 215 sur ‘une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamala g. 1. 


Borne 217. :—- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 216 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 218. --- Est située à 460 mêtres 
en aval de la borne 217 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 219. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 220. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 219 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 221. - - Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 222. — Est située à 340 mêtres 
en amont de la borne 221 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 215, op eene met: de 
as van het dal der Kamala g. 1 normale 
bjn. 

Grenssteen 217. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op: 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 219, OP 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — [s gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen.op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
D. 2 évenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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-Borne 223. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakuku D. 2. 


Borne 224. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku D. 2, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 225. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 224 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 227. —- Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 226 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakuku, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 228. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 227 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229, —: Est située à 106 mètres 
de la borne 228 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kakuku D. 1. 


Borne 230. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 223, — Ts gelegen op 100 ju. 
van den grenssteen 222, op eene met de: 
äs van het dal der Kazkuku D. 2 normale 


üjn. 


Grenssteen 224. — ]s gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Frenssteen 228. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 


|D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 228, op eene met de 
as van het dal der Kakuku D. 1 normale 
ljn. : 

Grenssteen 230. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Kekuku 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 231. —- Est située à 590 mètres 
-en amont de la borne 230 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku, distante 
.de cet axe de 50 mêtres. | | 


Borne 232. —. Est située à 570 mètres 
“en amont de la borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 232 sur une normale à l’axe 
.de la vallée de la Kakuku. 


Borne 234. -— Est située à 540 mètres 
“en aval de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distant: 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 235. —- Est située à 530 mètres 
-en aval de la borne 234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 236. —- Est située à 360 mètres 
-en aval de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. —- Est située à 50 mètres 
-en amont de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 238. —- Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. j 


Grenssteen 232. — 1s gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 232, op eene met de 
es van het dal der Kakuku normale lijn. 


Grenssteen 234. — Ïs gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
cene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
eone met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 239. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. —- Est située à 280 mètres 
-en amont de la borne 239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1-d. 1, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 241. —- Est située à 100 mètres 
“le la borne 240 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakuku G. 1-d. 1. 


Borne 242. —- Est située à 230 mètres 
“en aval de la borne 241 sur une parallèle 
à l'axe de l vallée de la Kakuku G.1-d. 1, 
distante de cot axo de 50 mêtros. 


Borne 243. — Est situéo à 270 mètres 
en amont de la borne 242 sur une parallèle 
à l'axe de la vailée de la Kakuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 244. —- Hat située à 100 mètres 


de la borne 243 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakuku G. 1. 


Borne 245. —- Est sibuée à 420 mètres 
en aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 245 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 240, op eene met de 


‘las van het dal der Kakuku G. 1-d. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G.1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 242, op 
eene mot de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 244. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 243, op eene met de 
as van het dal der Kakukuü G. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 245. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Borne 247. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 246 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la Kakuku G.l-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 248. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 247 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakuku G. 1- g. 1. 


Borne 249. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 248 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku G1.-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 250, —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 249 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 251. —- Est située à 140 mêtres 
en aval de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


? 


Borne 252. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 251 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, ASE 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 253. —-- Est située à 240 mèêtres 


en aval de la*borne 252 sur une parallèle | 


à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 254, — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 253 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 247. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 247, op eene met de 
as van het dal der Kakuku G. 1-g. L 
normale lijn. 


Grenssteen 249. — fs gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G.1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — [: gelegen op 400 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der Kakukuw 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251. — Ïs gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. —- L: gelegen op 254 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, 4p 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 253. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 


l'evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 254. — T« gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 255. —- Est située à 100 mètres 
de l& borne 254 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakuku g. 2. 


Borne 256. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 255 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kekuku g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 256 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 258. —- Est située à 450 mètres |. 


en amont de la borne 257 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuame, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 259. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 258 sur uno parallèle 
à l’axe do le vallée de la Kabuama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. -- Est situéo à 100 mêtres 
de la borne 259 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabuama. 


Borne 261. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 260 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuame, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 262, --- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 261 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 254, op eene met de’ 
as van het dal der Kakuku g. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. —- Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 258. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 259, op eene met de 
as van het dal der Kabuama normale 
lijn. 

Grenssteen 261.—- Ïs gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 263. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 262 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kakuku, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 264. --. Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 263 sur une parallèle 
à l'axe de la valléo de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


— Est située à 490 mètres 
ên amont de la borno 264 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


- ‘Borne 265. 


. Borne 266. —- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 265 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


+ Borne 267, - 
en amont de la borne 266 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


- Borne 268. —- 


à l'axe do la vallée de la Dibolo d. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


«Borne 269. ——- Est située à 100 mètres 
de la borne 268'sur une normale à l’axe 
de la vallée de là Dibolo d. 2. 


. Borne 270. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 269 sur une parallèle 
à. l'axe de la vallée de la Dibolo «. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 240 mètres. 


Est située à 230 mètres | 
en amont de la borne 267 sur une parallèle 
2,|eene met de as van het dal der Dibolo 
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Grenssteen 263. —.Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Kakuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.: 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke dp 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. — J< gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 267, ap 


d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Is gelegen op 100 m:. 
van den grenssteen 268, op eene met de 
as van het dal der Dibolo d. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 270. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 269, op 


2 |eene met de as van het dal der Dibolo 


d. 2 evénwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 271. —- Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 270 snr une paral- 


_lèle à l’axe de la vallée de la Dibolo 


d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 271 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dibolo d. 1. 


Borne 273. -—- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 272 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 274. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 273 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibolo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 275. -- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 274 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 276. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 275 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dibolo. 


Borne 277. —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 276 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 278. — Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 277 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 271.— Ts gelegen op 1.080 x, 
stroomopwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 271, op eene met dé 
as van het dal der Dibolo d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 190 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. — Is gelegen op 130 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Dibole 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 300 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 276. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 275, op eene met de 
as van het dal der Dibolo normale lijn. 


Grenssteen 277. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 278. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


— 64€ — 


. Borne 279. —- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 278 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Dibolo g. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 280. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 279 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dibolo g. I. 


Borne 281. --- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 280 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 282. -—- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 281 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dibolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 283. - - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 282 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de axe de 100 mètres. 


Borne 284. - Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 283 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 285. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 284 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Dikeba D. 3. 


Borne 286. —- Fist située à 540 mètres 
en aval de la borne 285 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 279. — Is gelegen op 190 m 


stroomopwaarts den grenssteen 278, op 


eene met de as van het dal der Dibolo 
8. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 279, op eene met de 
as van het dal der Dibolo g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 281. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. er 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 282. — Ïs gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der Dibolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 284, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 286. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 


D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 287. … Est située à 360 mètres 


Grenssteen 287. — Is gelegen op 360 m. 


en amont de la borne 286 sur une parallèle |stroomopwaarts den grenssteen 286, op 


à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 288. -—- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 287 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 289. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 288 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 2. 


Borne 290. —- Est située à 280 mètres 
en aval de l2 borne 289 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 291. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 290 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 292. — Est située à 580 mètres | 


en amont de la borne 291 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lurono, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 293. —- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 292 sur une parallèle 
à laxo de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 294. —- Est située à 150 mètres 
en amont de Ja borne 293 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. ! 


eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 7. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. — [s gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 288, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 2 normale 
Hjn. 


‘Grenssteen 290. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 291 — Is gelegen op 330 m 
stroomopwaarts den grenssteen 290, op 
oene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lija, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 580 m. 
«troomopwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
avenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as geleger is. 


Grenssteen 293. — Is gelegen op 580 m. 
troomopwaarts den grenssteen 292, op 
sene met de as van, het dal der Lusona 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 294. —- Is gelogen op 150 m. 
“troomopwaarts den grenssteen 293, op 
oene met de as van het dal der Lusono 
avenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 295. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 294 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Lusono d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. —. Est située à 100 mètres 
de la borne 295 sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Lusono d. I. 


Borne 297. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 296 sur une parallèle 
_à l'axe de la vallée de la Eusono d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298. —- Est située à 800 mêtros 
en amont de la borne 297 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. —- Est située à 1.400 mètres 
en amont de la borne 298 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300, —- Est située à 100 mètros 
de la borne 299 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Lusono. | 


Borne 301. —- Est située à 1.340 mêtres 
en aval de la borne 300 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 302. —- Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 301 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 295. — ls gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. — Is golegen op 100 m. 
van den‘grenssteen 295, op eene met de 
as van het dal der Lusono d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 330 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299.— Ïs gelegen op 1.400 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 299, op eene met de 
as van het dal der Lusono normale lijn. 


Grenssteen 301.— Is gelegen op 1.340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 300, OP. 
eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, wèlke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 302. — Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 301, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


vo 


Borne 303. — -' Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 304. —- Est située à 680 mètres 
‘en amont de la borne 303 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusono g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 305. --- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 304 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusono G. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 306. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 305 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusono G. 1-g. 1. 


Borne 307. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono g.1-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 308, —- 
en amont de la borne 307 sur une parallèle 


Est située à 500 mètres 


à l’axe de la vallée de la Lusono g. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 309. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 308 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusono g. 1. 


Borne 310. —- Est située à 560 mètres 
en aval de La borne 309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 260 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 302, op- 


eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 303, op 


‘eene met de as van het dal der Lusono 


g. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 305. — Is gelegen op 100 m 
stroomopwaerts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
G.1-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 305, op eene met de 
as van het dal der Lusono G. 1-8. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 307. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 306, op 
cene met de as van het dal der Lusono 
g.1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 307, op 
cene met de as van het dal der Lusono 
g. 1 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. — Ts gel gen op 100 m. 
van den grenssteen 308, op eene met de 
as van het dal der Lusono g. 1 noimale 
hjn. | 

Grenssteen 310. — Is gelegen op 560 m 
stroom:fwaarts den grenssteen 309, op 
vene met de as van het dal der Lusono 
g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 
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Borne 311. —- Est située à 700 mètres| Grenssieen 311. — Is gelegen op 700 m. 


en aval de la borne 310 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 312. —- Est située à 150 mêtres 
en aval de la borne 311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 313, —- Eat située à 240 mètres 
en amont de la borne 312 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lusono g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 314, —- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 313 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusono g. 2. 


Borne 315. —- Est située à 250 mètres 
‘en aval de la borne 314 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Lusono g. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 316. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 315 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusono, distante 

- de cet axe de 50 mètres. 


Borne 317. --- Est située à 200 mêtres 
en amont de la borne 316 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 318. -—- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 317 sur uno parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“istand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Lusono 


‘]g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 313, op eene met de 
as van het dal der Lusono g. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 315. — Is golegen op 250 m. 
troomafwaarts den grenssteen 314, op 
sene met de as van het dal der Lusono 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Frenssteen 316. — Is gelegon op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Lusono 
avenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — 1s gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 316, op 
eene mot de as van het dal der Dikeba 
avenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Ts gelegen op 900 m. 
stroomopiwaarts den .grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 319. —- Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 318 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 320. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 319 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 321. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 320 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba D. 1. 


Borne 322. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 321 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 323. -—- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 322 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 324. —- Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 323 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 325. —- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 324 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 326. —- Est située à 1.420 môtres 
en amont de la borne.325 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 319. — Ts gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 320, op eene met de 
as van het dal der Dikeba D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
var deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326.— Is gelegen op 1.420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 327. —- Est située à 100 mètres]  Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 326 sur une normale à J’axo 
de la vallée de la Dikeba. : 


Borne 328. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 329, -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 328 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba, 
G. I, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 330. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 329 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 1. 


Borne 331. —- Est située à 140 mètres 
en àval de la borne 330 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba .G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. —- Est située à 540 mètres 
on. aval de la borne 331 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. | - 


Borne 333. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 332 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 334. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 333 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 2. 


Borne 335. : - Est située à 510 mètres 


van den grenssteen 326, op eene met de 
as van het dal der Dikeba normale lijn 


Grenssteen 328. — ]s gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen . 327, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 329. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 330. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 329, op eene met de 
as van het dal der Dikeba G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 331. — Is gelegen op 140 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 333. — Îs gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 334. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 333, op eene nret de 
as van het dal der Dikeba G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 335. — Is gelegen op 510 m. 
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en aval de la borne 334 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 336. —- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 335 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakipembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 337. —- Kst située à 100 mètres 
de la borne 336 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakipembe. 


Borne 338. - Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 337 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakipembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 338 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de Ia Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 340. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 339 sur une parallèlé 
à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 3, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 341. — Est située à 650 mètres 
de la borne 340 sur une normale aux axes 
des vallées dela Dikeba G. 3-Dikeba G. 4 
et Dikeha G. 5. 


: Borne 342, — Het située à 180 mètres 
en aval de la borne 341 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba. G. 5, 


distante de cot axe de 50 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 650 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Kakipembe 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 336, op eene met de 
as van het dal der Kakipembe normale 
lijn. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Kakipembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. — Ts golegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van hot dal der Dikeba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 650 m. 
van den grenssteen 340, op eene met de 
Dikeba G. 3- 


assen van de dalen der 


|Dikeba G. 4 en Dikaba G. 5 normale ltjn. 


Grenssteen 342. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 341, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 5 evenwijcige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 343. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 342 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 344. —- Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 345. - — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 444 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muienza, distante 

a cet axe da 50 mètres. 


Borne: 346. 
de la borne 345 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muienza. 


Borne 347. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 346 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muienza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 348. —- Est située à 150 mètres 
eu aval de Ja borne 347 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 349. —- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 348 sur vne parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 350. — Est située à 910 mêtres 
en aval de la borne 349 ur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikebà, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


- Est située à 100 mètres]. 


Grenssteen 343. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344, — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de ‘as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 344, op 
eene met de as van het dal der Muienza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 345, op eene met de 
as van het dal der Muienza normale lijn. 


Grenssteen 347. — Ts gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 346, op 
eene znet de as van het dal der Muienza 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 347, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 349. — Ïs gelegen op 370 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 350.— Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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.Borne 351. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 350 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Grenssteen 351.— Is gelogen op 450 m 
stroomopwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der Muzenza. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


- [van deze as gelegen is. 


Borne 352. -—. Est située à 140 mètres 
eu amont de la borne 351 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muzenza D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 353. —- Est située à 350 mètres 
en amont da la borne 352 sur une parallèle 
.à l’axe de la vallée de la Muzenza D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354, —- Est située à 350 mètres 
de la borne 353 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muzenza D. 4-g. 1. 


Borne 355. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 354 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza D.4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 356. —- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 355 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muzenza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 357. — Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 356 sur uns parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 358. --- Est située à 600 mètres 

en amont de la borne 357 sur une parallèle 

. à l’axe de la vallée de la Muzenza D. 3, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 352. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 351, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 353..— Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 4-g. 1 normale lijn, 


Grenssteen 355. — Is gelegen op 330 m. 
van den grenssteen 354, op eene met de- 
as van het dal der Muzenza D. 4-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 80 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 356, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 357, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 359. —- Est située à 100 mêtros 
-de la borne 358 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muzonza D. 3. 


Borne 360. —-: Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 359 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 361. — Est située à 400 môtres 


en amont de là borne 360 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muzenza, distante 
do cet axe de 50 mètres. 


Borne 362. — Est situéo à 230 mèêtros 
en amont de la borne 361 sur une paralléle 
à l’axe de la valléo de la Muzenza D. 2, 
- distante dé cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 359. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 358, op eene met de 
as van het dal der Muzenza D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 360. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 359, op 
eene net de as van het dal der Muzenza 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. —— Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 361, op 
sone met de as van het dal der Muzenza 


‘D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 363. — Est située à 100 mètres 
de la borne 362 sur une normale à l'axe 
do la vallée de la Muzenza D. 2. 


Borne 364. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 363 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza D, 2, 
‘ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. -—-. Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 364 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza D. 1, 
‘ distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 366. -- Est située à 250 mètres 
en amont de là borne 365 sur une parallèle 
- à l'axe de la vallée de la Muzenza D, I, 
distarve de cet axe de 50 mèêtres. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 100 mw. 
van den grenssteen 362, op eene met de 
as van het dal der Muzenza D. 2 normale 
lin. 


Grenssteen 364. — [s gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
oene met de as van het dal der Muzenza 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 365. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 364, op 
cene met de as van het dal der Muzenza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 366. —.Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 367. -— Est située à 100 mètres | 


de la borne 366 sur une normale à l’axe 
de l2 vallée de la Muzenza D. 1. 


Borne 368. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 367 sur une parallèle 
- à l’axe do la vallée de la Muzenza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 369. — Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 368 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 370. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 369 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muzenza. 


Borne 371. —- Kst située à 340 mètres 
en aval ds La borns 370 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 372. -—— Est située à 130 mètres 
de la borne 371 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muzenza G. I. 


Borne 372bis. Est située à 120 
mètres en aval de la borne 372 sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Muzen- 
za G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 373. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 372bis sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de Ia Muzenza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 366, op eene met de 
as van het dal der Muzenza D. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 368. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 369. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 369, op eene met de 
as van het dal der Muzenza normale 
lijn. 


Grenssieen 371. — [Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372. — Ïs gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 371, op eene met de 
as van het dal der Muzenza G. 1 normale 
hjn. 


Grenssteen 3T2bis. — Is gelegen op 
120 m. stroomafwaarts den grenssteen 
372, op eene met de as van het dal der 
Muzenza G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — Is gelegen op 360 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 372bis, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 374. :-- Est située à 340 mètres]  Grenssteen 374. — Is gelegen op 340 ». 


en aval de la borne 373 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 375. :-- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 374 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 376. : :- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 375 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 377. -- Est située à 220 mètres 
de la borne 376 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Muzenza G. 2-g. 1. 


Borne 378. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 377 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzenza G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 379. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 378 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Muzenza, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 380. - - Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 379 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzenza, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 381. :-- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 380 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 373, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 375. — 1s gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 376. —- Ts gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 375, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 2 evenwijdige lija, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 376, op eene met de 
as von het dal der Muzenza G. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 378. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 377, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 379. —— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. —- Ïs gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as var het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. — [s gelegen op 480 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 380, :p 
eene met de as van het dal der Kapaku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 382. — Est située à 320 mètres 
en amont dé la borne 381 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de le Kapaku d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 383. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 382 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapaku d. 1. 


Borne 384. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 383 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 385. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 384 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 386. -—- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 385 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3817. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 386 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kapaku. 


Borne 388. —- Est située à 630 mètres 
on aval de la borne 387 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 389. —- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 388 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 382. — Is gelegen op 320 m. ‘ 
stroomopwaarts den grenssteen 381, op 
eene met de as van het dal der Kapakvu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 382, op eene met de 
as van hot dal der Kapaku d. 1 normale 
bjn. È 

Grenssteen 384. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 383, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 385. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 384, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 386. —- Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstarid 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 387. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 386, op eene met de 
as van het dal der Kapaku normale 
lijn. 


Grenseteen 388. -— Is gelegen op 630 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 387, op 
eeñne met de as van het dal der Kapaku: 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. — Is gelegen op 90 x. 
stroomopwaarts dén grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


NE 





RSR EU mr cp ep 





ROBE SES EIRE R ARS DEUST TUE RATE RAF L VERRE ER TRE eva 
— 658 -- 
Borne 390. .-- Est située à 100 mètres]  Grenssteen 390. — Is gelegen op 100 m, 


de la borne 389 sur une normale à l’axe 


.de la vallée de la Kapaku g. 1. 


Borne 391. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 392. - Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 391 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
ds cet axe de 50 mètres. 


Borne 393. —-- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 392 sur une para!lile 
à l’axe de la vallée de la Kapaku g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 394. --- Est située à 100 mètres 
de la’ borne 393 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapaku g. 2. 


Borne 395. —- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 394 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapaku g. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 396. —- Est située à 600 mètres 


, en aval de la borne 395 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kapaku, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 397. --- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 396 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 389, op eene met de 
as van het dal der Kapaku g. 1 normale 
bjn. | 


Grenssteen 391. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 392. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 393: — Is gelegen op 250 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 394. -—— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 393, op eene met de 
as van het dal der Kapaku g. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 395. — I« gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 396. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Kapaku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 398. : -- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 397 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 399. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 398 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muzenza G. 3. 


Borne 400. :-- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 399 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 401. 
en aval de la borne 400 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Muzenza, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


—. Est située à 430 mètres 


Borne 402. :-- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 401 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 403. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 402 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Muzenza G. 4. 


Borne 404. -—- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 403 sur une parallèle 
à. l'axe de la vallée de Ia Muzenza G. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 405. -- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 404 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzenza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 150 ®m. 
stroomopwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 398, op eene met de 
as van het dal der Muzenza G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 400. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 401. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 400, cp 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 402. — [Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 402, op eene met de 
as van het dal der Muzenza G. 4 normale 
lin. 

Grenssteen 404. — [Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 403, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 405. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Muzenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 406. :-- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 14 Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


° 


Borne 407. -- - Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 406 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 408. “- Est située à 100 mêtres 
de la borne 407 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 6. 


Borne 409. - Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 408 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 410. : - Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 409 sur une parallèle 
à l’ax2 de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 411. -…- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 410 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sangamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 412. --- Est située à 240 mètres 
de la borne 411 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Sangamina. 


Borne 413. -—- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 412 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Sangamina 
d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 406. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den.grenssteen 405, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 


|evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. — Is gelegen op 400 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 406, 6p 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 408. — [Is gelegen op 100 m. 
van den grensstean 407, op eene met de 
as van het dal der Dikeba G. 6 normale 
lijn. ‘ | 


Grenssteen 409. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 408, cp 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 6 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. —— Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 409, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijr, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 410, op 
eene met de as van het dal der Sangamiaa 
evenwijdige liji. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 412. — Is gelegen op 240 7. 

van den grenssteen 411, op eene met de 
as van het dal der Sangamina normale 
lijn. 
.… Grenssteen 413. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der Sangamina 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 414. — Est située à 100 mètres 
de la borne 413 sur une normale à l’axe 
‘de la vallée de la Sangamina d. 1. 


Borne 415. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 414 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sangamina d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 416. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 415 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sangamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 417. —- Est située à 730 mêtres 
en aval de la borne 416 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 418. — Est située à 350 :nètres 
en amont de la borne 417 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 419. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 418 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Sangamina G. 7. 


Borne 420. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 419 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sangamina G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 421. —- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 414. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 413, op eene met de 
as van het dal der Sangamina d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 415. — Is gelegen op 330 1m. 
stroomafwaarts den gronssteen 414, op 
eene met de as van het dal der Sangamina 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der Sangamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 3. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op-730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 418. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 417, 07 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 419. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 418, op eene met de 
as van het dal der Sangamina G.7 normale 
bijn. 

Grenssteen 420. -— IS gelegen op 430 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Sangariina 
G. T evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteën 421. — [Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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” Borne 422. - —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 421 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres, 


. Borne 423. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 422 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 424. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 423 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kungule, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 425. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 424 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kungule. 


Borne 426. --- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 425 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kungule, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 427. -—- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 426 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 428. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 427 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 429. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 428 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 8, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 








Grenssteen 422. — Is gelegen op 380m. 
stroomafwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. LE 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 423. — Ts gelegen op 300 m. - 
stroomafwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 424. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 423, op 
eene met de as van het dal der Kungule 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as geleen is. 


Grenssteen 425. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 424, op eene met de as 
van het dal der Kungule normale lijn. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van het dal er Kungule 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 427. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 426, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 428. — Ts gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 427, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 106 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 429. — Is gelegen op 480 n:. 
stroomopwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger is. 
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Borne 430. — Est située à 100 mètres 


de la borne 429 sur üne normale à l’axe 


de la vallée de la Dikeba G. 8. 


Borne 431. — Est située à 470 mêtres 
en aval de la borne 430 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 432. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 431 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 430. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 429, op eene met de 
as van het dal der Dikeba G.8 normale lijn. 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 8 evenwijidige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 432, — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 431, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 433. -— Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 432 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katchabuanga, 
distantefdo‘cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 433 sur une paral- 
lêle à Paxe de la vallée de la Katshabuan- 
ga D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. —- 
de la borne 434 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshabuanga D. 1. 


Borne 436. 
en aval de La borne 435 sur une parallèle 


— Est située à 270 mètres 


à l’axe de la vallée de la Katshabuanga 


D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


437. 
en amont de la borne 436 sur une parallèle 


Borne —- Est située à 450 mèêtres 


à l’axe de la vallée de la Katshabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 100 mêtres 


Grenssteen 433. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buënga evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. — [s gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 434, op eene met de 
as van het dal der Katshabuanga D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 436. —- [s gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 437. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 436, op 
eene met de as van heë dal der Katsha- 
buanga evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 438. :-- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 439. : -- Est située à 100 mètres 
de la borne 438 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshabuanga. 


Borne 440. .-- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 439 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Katshabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 441. - -- Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 440 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Katshabuñnga 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 442. : - Est située à 100 mètres 


de la borne 441 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshabuanga G. 1. 


Borne 443. -- - Est située à 160 mètres 
en aval dé la borne 442 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshabuanga 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 444. :-. Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 443 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 445, : - Est située à 720 mètres 
en aval de ia borne 444 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Grenssteen 438. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 437, op. 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga evenwijdige lijn, welke op 50 m°' 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439. — Is gelegen op 100 m. 
van den grénssteen 438, op eene set de. 
as van het dal der Katshabuanga normale 
lijn. 


Grenssteen 440. — Ts gelgeen op 210 m. 
stroomafwaarts den, grenssteen 439, op . 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 441. — Is gelegen op 40 nt. 
stroomopwaarts den grenssieen 440, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buange G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 441, op eene met de 
as van het dal der Katshabuanga G. I 
normale lijn. 


Grenssteen 443. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga G. l'evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 444. — Is gelegen op 470 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 443, op 
eene met de as van het dal der Katsha- 
buanga evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 445. — Is gelegen op 720 m. 
stroomaîwaarts den grenssteen 444, 6p 
eene met de as van het dal der Kaïsha- 
buanga evenwijdige lijn, weike op 50 sa. 
afsitand van deze as gelegen is. 


* 





Borne 446. :-- Est située à 650 mètres 
on aval de la borne 445 sur une parallèle 
à axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet àxe de 100 mètres. 


Grenssteen 446. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 445, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 447. - - Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 446 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mètres. | | 


Borne 448... Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 447 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 9, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 449. : 
en amont de la borne 448 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Dikeba G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


- Est située à 480 mètres 


Borne 450. : 
de la borne 449 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 9. 


- Est située à 100 mêtres 


Borne 451. : -- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 450 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de là Dikeba G. 9, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 452. :-- Est située à 530 mêtres 
on aval de la borne 451 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 453. -- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 452 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Grenssteen 447. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 448.-— Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 449. —- Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 448, op 
eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 450. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 449, op eene met de as 
van het dal der Dikeba G. 9 normale 
lijn. ; 

Grenssieen 451. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 450, op 
eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 530 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Dikeba G. 9 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 453. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as goelggen is. 
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Borne 454. -— Est située à 170 mètres |. 


en amont de la borne 453 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la. Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 455. : -. Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 454 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 456, .-- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 455 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 457. Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 456 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 458. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 457 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanzamba. 


Borne 459. -- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 458 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. -- - Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 459 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 461. : - Est située à 520 .môtres 
en aval de la borne 460 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 454. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 453, op 
eene.met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 455. — Ts gelegen op 550 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 456. _- Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 455, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Frenssteen 457. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 457, op eene met de as . 
van het dal der Kanzam ba normale lijn. 


Grenssteen 459. -— Is gelegen op 700 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 460. — [Is gelegen op 500 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 461. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 meter 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 462. - Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 461 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la’ Kanzamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 463. —- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 462 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba,distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 464. — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 463 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 465. -— Est située à 1.260 mètres 
en amont de la borne 464 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 466. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 465 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 467. —- Est située à 370 mêtres 
en amont de l4 borne 466 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoïji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 468. --- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 467 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 469. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 368 sur une normale à l'axe 
de ia vallée de la Kakoïji. 


Grenssteen 462. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der Kanzamba 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 463. — Ïs gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 462, op 
eene net de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 100 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 464. --- Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 463, op 


eene met de as van het dal der Kalunga 


ovenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 465.— Is gelegen op 1.260 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 464, op 


eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 466. — Ts gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 465, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 467. —— Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der Kakoïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 468. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de as van het dal der Kakoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ° 


Grenssteen 469. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 468, op eene met de 
as van het dal der Kakoji normale lijn. 
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Borne 470, : - Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 469 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 471. : - Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 470 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée. de la Kakoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 472. :-- Est située à 450 mètres 
en amont de là borne 471 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kalunga, d'stante: 


* de cet axe de 100 mètres. 


Borne 473. :-- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 472 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 474. 
en amont de la borne 473 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


- Est située à 340 mètres 


Borne 475. -- Est située à 350 mètres 
en amont de l4 borne 474 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. -- - Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 475 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


- Est située à 490 mèêtres 
en amont de la borne 476 sur une parallèle 


Borne 477. - 


Grenssteen 470. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 469, op 
eene mèt,de as van het dal der Kakoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m: afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 470, op 
eene met de as van het dal der Kakoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 472. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evénwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 472, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 474. — [s gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 473, op 
eene met de as van het dal der Kamukun- 
da evenwijdige lijn, wleke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der Kamukun- 
da evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 475, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 476, op 
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à l'axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 478. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 477 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 479, --- Est située à 100 mètres 
de la borne 478 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukunda D. 2. 


Borne 480. : - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 479 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamukunda D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 481. :-- Est situés à 160 mètres 
en amont de ia borne 480 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 482. : 
en amont de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 180 mètres 


Borne 483. : - Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 482 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukunda D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. --- Est située à 100 mètres 
-de Ia borne 483 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukunda D. 1. 


Borne 485. 


- Est située à 460 mètres 


eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 477, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 478, op eene met de 
as van het dal der Kamukunda D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 480. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 481, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 483. —— Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda D. 1 evenwijdige lijn welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 483, op eerie met de 


las van het dal der Kamukunda D. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 485. — Is gelegen op 460 m. 








en aval de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Kamukunda 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres.. 


Borne 486. : - Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 485 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 487. .-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 486 sur une normale à j’axe 
de la vallée de la Kamukunda. 


Borne 488. :-- Est située à 730 mêtres| 
en aval de la borne 487 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 489. --- Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 488 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. -- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 489 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda G. I, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 491. - Est située à 100 mètres 
de la borne 490 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukunda G. 1. 


Borne 492. . Est située à 230 mètres | 


en aval de la borne 491 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 
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stroomafwaarts den grenssteen 484, op 
eene jimet de as van het dal der Kamu- 
kunda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 486. — Isfgelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de às van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 487. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 486, op eene met de 
as van het dal der Kamukunda normale 
lijn. 


Grenssieen 488. — Ïs gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 489. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 490. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 490, op eene met de 
as van het dal der Kamukunda G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 492. — Es gelegen op 230 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 491, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 jm. afstand van deze as. gelegen is. 


— 671 — 


Borne 493. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 492 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 494 —- st située à 560 mètres 
en aval de la borne 493 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 495. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 494 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 496. —… Est située à 760 mètres 
en amont de la borne 495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
d'stante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 497. _ Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 496 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. — Est située à 100 mètres 
de la borne 497 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamabondo D. 1. 


Borne 499. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 498 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de laKamabondo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 500, —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 499 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 493. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 492, op 


eene met de as van het dal der Kamu- 


kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 495. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 497. — Ïs gelegen op 220 ra. 
stroomopwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 498. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 497, op eene met de 
as van het dal der Kamabondo D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. -— Îs gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


44 
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- Borne 501. —: Est située à 620 mètres|  Grenssieen 501. — Ïs gelegen op 620 m. 


en amont de la borne 500 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 502, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 501 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabondo. 


Borne 503. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 502 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 504. --- Est située à 1.330 mêtres 
en aval de la borne 503 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamabondo, 


_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 505. -- Fst située à 350 mètres 
en aval de la borne 504 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 506. --- Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 505 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 507. -—- Et située à 380 mètres 
en amont de la borne 506 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 508. — Est située à 100 mètres 
de la borne 507 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kalunga D. 6, 


stroomopwaarts den grenssteen 500, op 
eene met de as van het dal der Kama- 


{bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 501, op eene met de 
as van het dal der Kamabondo normale 
lin. 


Grenssteen 503. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 504.—- Is gelegen op 1.330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 503, 6p 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 505. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 504, op: 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 59 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 505. op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 507. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 506. op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. — Is gelegen op 100 7. 
van den grenssteen 507, op eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 6 normale 
lin. 
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Borne 509. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 510. -— Est située à 30 mètres 
en amont de la borne 509 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 511. —- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 510 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 512. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ls Kalunga D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 513. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 512 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga D. 5. 


Borne 514. —- Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 513 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 5, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 515. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 514 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. £ © 


Borne 516. -_- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 515 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


FER La 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 510, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 512. — Îs gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 512, qp eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 5 normale 
lijn. 

‘Grenssteen 514. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 2m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 140-m. 
stroomopwaarts den grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 516. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 








| Borne 517. — Est située à 200 mètres 
de la borne 516 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Kalunga D. 4-d. 1. 


Borne 518. — Est située à 70 mètres 
de la borne 517 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga D. 4. 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 516, op eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 4-d. 1 
normale lijn. | | 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 517, op eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 4 normale 


[lijn. 


Borne 519. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 518 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Kalunga D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 520. —- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 519 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 4, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 521.-—- Est située à 50 mêtres 
en amont de la borne 520 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 522. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 521 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 523. -— Est située à 510 mêtras 
en amont de la borne 522 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kankandakanda, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 524. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 523 sur une parallèls 
à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





. Grenssteen 519. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 519, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 521. — Ts gelegen op 50 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 520, op 


eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 522. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 523. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 522, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 524, — Ts gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 525. —- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 524 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankandakanda, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 526. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 525 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabcndo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 527. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 526 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabondo. 


Borne 528. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 527 sur un: parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 529, —- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 528 sur uno parallèle 
à l’ax: de la vallée de la Kankandakanda, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 530. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 529 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankandakanda. 


Borne 531. — Est située à 670 mètres 
on aval de la borne 530 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kankandakanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 532. - Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 531 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankanda- 
kanda G. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 





Grenssteen 525. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 524, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 526. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 525, op 
eene met de as van het dal der Kama- 


bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 527. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 526, op eene met de 
as van het dal der Kamabondo normale 
ljn. 


Grenssteen 528. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 527, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 529. — Ïs gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50m. 


afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 530. — Ïs gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 529, op éene met de 
as van het dal der Kankandakanda 
normale lijn. 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den: grenssteen 530, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 532. —- Is gelegen op 510 m7. 
stroomopwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het del der Kankan- 
dakanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 533. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 532 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankandakanda G. 1. 


Grenssieen 533. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 532, op eene met de 
as van het dal der Kankandakanda G. 1 


{normale lijn. 


Borne 534, — Est située à 540 mèêtres 
en aval de la borne 533 sur une parallèle 
à l’axe de La valléo de la Kankanda- 
kanda G. 1, distante de cet axe de 50 
 mêtres. 


Borne 535. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 534 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankanda- 


kanda, distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 536. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 535 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musanda, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 537. - — Est située à 140 mêtres 
on amont de la borne 536 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanda, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 538. -- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 537 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musanda d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 539. -- Est située à 150 mètres 
de la borne 538 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musanda d. 2. 


Borne 540. — Est situé à 200 mètres 
en amont de la borne 539 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musanda d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 534. — Is gelegen op 540 m. 
Stroomafwaarts den grenssteen 533, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 535. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 536. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 535, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 537. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 536, op 


eene met de as van het dal der Musanda 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 538. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Frenssteen 539. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 538, op eene met de 
as van het dal der Musanda d. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 540. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 539, op 
eené met de as van het dal der Musanda 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 541. . Est situéo à 100-mètros 
de la borne 540 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musanda d. 1. 


Borne 542. :— Est situéo à 190 môtres 
en amont de la borne 541 sur une parallèle 
à l'axe do la vallée de la Musanda, distante 
de cet axe do 50 mêtres. 


L 1 


Borne 543. — Est située à 100 mètres 
de la borne 542 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musanda. 


Born2 544. :— Est située à 310 mètres 
en aval do la borne 543 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanda, distante 
de cet axo de 50 mètres. 


. Borne 545, — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 544 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée do la Musanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 546. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 545 sur uns parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanda G. 1, 
istantoe de cet axe ds 50 mêtres. 


Borne 547. — Est située à 100 mètres 
-de la borne 546 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musanda G. 1. 


. Borne 548. -— Est située à 370 mêtres 
‘en aval de la borne 547 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mitres. 








Grenssteen 541. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 540, op eene met de 
as van het dal der Musanda d. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 542. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 541, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 542, op eene met de 
as van het dal der Musanda normale 
Ejn. 


Grenssteen 544. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 543, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 545. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 544, op 
cene met de as van het dal der Musanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den- grenssteen 545, op 
eene met de as van het dal der Musanda 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


“fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 547. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 546, op eene met de 
8s van het dal der Musanda G. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 548. — Is gelegen op 370 m. 
«troomafwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 549. -— Est située à 60 mêtres 
en aval de la borne 548 sur une parallèle 
à l'axe ds la vallée de la Musanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 550, — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 549 sur uno parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 551. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 550 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kankandakande,. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 552, -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 551 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée do la Kankandakanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. * 


Borne 553, -— Est située à 400 mètres 
en amont do la borne 552 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Kankanda- 
kanda G. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 554, — Est située à 100 mètres 
de la borne 553 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankandakanda G. 2. 


Borne 555. — st située à 410 mètres 
en aval de la borne 554 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankanda- 
kanda G. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 556, — st située à 510 mètres 
en aval de la borne 555 sur une parallèle 
à l'axe de la valléo de la Kankandakanda, 
distanto de cet axe de 50 mètres. 





Grenasteen 549. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der Musanda : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 550. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de as van het dal der Musanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 550, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdigé lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 551, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 553. — Ts gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts Gen grenssteen 552, up 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dekanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 554. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 553, op eene met de 
as van het dal der Kankandakanda G. 2 
normale lijn. s 


Grenssteen 555. — Is gelegen op 410 ru. 
stroomafwaarts den grenssteen 554, 6p 
eene net de as van het dal der Kankan- 
dakanda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 510 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 555, op 
eene met de as van het dal der Kankan- 
dakanda evenwijdige lijn, welke op 50 :. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 557. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 556 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kalunge, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 558. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 557 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 559. — Est située à 100 mètres 
de la borne 558 sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Kalunga D. 3. 


Borne 560. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 559 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Kalunga D. 38, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 561. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 560 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 562. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 561 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 563. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 562 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. —- Est situés à 100 mètre: 
de la borne 563 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kalunga D. 2. 


Grenssteen 557. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 556, op 
eene met de as van het del der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 558. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts, den grenssteen 557, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke' op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 559. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 558, op eene met de : 
as van het dal der Kalunga D. 3 normale 
lijn. 


_ Grenssteen 560. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 559, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 »m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 561. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 562. — Ïs gelegen op 550 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 240 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 562, op 
eenñe met de as van het dal der Kalunga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 75. 
van den grenssteen 563, op eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 2 normele 
lijn. 
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Borne 566. —- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 564 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 566. — Est située 1.140 mètres 
-en amont de la borne 565 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
-de cet axe de 50 mètres. 


» 


Borne 567. --- Est située à 390 mètres 

-en amont de la borne 566 :ur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamitangu, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 568. —. Est située à 480 mètres 
“en amont de la borne 567 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kabutiti, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 569, — Est située à 100 mètres 
de la borne 568 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Kabutiti. 


Borne 570. —- Est située à 490 mètres 
-en aval de Ja borne 569 sur une parallèle 
à l’axe de la valléo de la Kabutiti, distante 
-de cet axe de 50 môtros. 


Borne 571. —- Kst situéo à 580 mètres 
“on amont de la borne 570 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamitergu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 572. Est située à 100 mêtics 
‘en amont de la borne 571 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée do la Kamitargu, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 565. — Ts gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 564, op 
sene met de as van het dal der Kalunga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 566.— Is gelegen op 1.140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 567, op 
cene met de as van het dal der Kabutiti 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 569. — ]s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 568, op eene met de 
as van het dal der Kabutiti normale lijn. 


Grenssteen 570. — [s gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 569, op 
cene met de as van het dal dor Kabutiti 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a gelegen is. 


Grenssteen TL. —- Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het del der Kami- 
tangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 572. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 571, op 
eene met de às van het dal der Kami- 
tengu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 





Borne 5713. — Est située à 250 mètres 
m amont de la borne 572 sur une parallèle 
\ l'axe de la vallée de la Kamitangu d. 1, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574. — Est située à 100 mètres 
le la borne 573 sur une normale à l’axe 
le la vallée de la Kamitangu d. 1. 


Borne 575. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 574 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitangu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 576. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 575 sur une parallèle 
à l’axe de la vallées de la Kamitangu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 577. — Est située à 100 mètres 
de la borne 576 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamitangu. 


Borne 578. — Est située à 630 mêtres 
en aval de la borne 577 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamitangu, 
distante de cet'axe de 50 mètres. 


Borne 579. — Est située à 660 mètres 
en aval d3 la borne 578 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitangu, 
d'stante de cet axe de 50 mètros. 


Borne 580, —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 579 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitangu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 573. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 572, op 
eene met de as van het dal der Kami- 


tangu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50m afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 574. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 573, op eene met de 
as van het dal der Kamitangu d. 1 nor 


male jlijn. 


Grenssteen 575. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 574, op 
cene met de as van het dal der Kami- 
tangu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 576. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 575, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tangu evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. —- Is gelegen op 100 m. 
van den gren:steen 576, op eene met de 
as van het dal der Kamitangu normale 
lijn. 

Grenssteen 578. — Is gelegen op 630 m. 
‘stroomafwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tangu evenwijdige lijr, welke op 50 w.. 

: van deze as gelegen is. 
Î 
| 


Grenssteen 579. — [Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 578, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 580. — Ïs gelegen op 330 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 579, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tangu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 581. — Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 580 sur une parallèle 
à l'axe ‘de la vallée de la Kalunge, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 581 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 583. -—- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 582 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kalunge D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 584. — Est située à 100 mètres 
de la borne 583 sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Kalunga D. 1. 


Borne 585. -—- Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 584 sur une parallèle 
à l’axc de la vallée de la Kalunga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 586. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 585 sur une pmuallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 586 sur une parzlêlo 
à l’axe de la vallée de Le Kalunga, distanto 
de cet axe de 50 mètres. 


Born: 588. —- Est située à 520 mêtres 
en amont de la borne 587 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 581. — Is gelegen op 920 m 
stroomopwaarts den grenssteen 580, 0] 
eene met de as van het dal der Kalung: 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstan 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 300 m 
stroomopwaarts den grenssteen 581, 0] 
eene met de aë van het dal der Kalung: 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 583. —- Is gelegen op 300 m 
stroomopwaarts den grenssteen 582, oj 
eene met de as van het dal der Kalunge 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 584. — Ts gelegen op 100 m 
van den grenssteen 583, op eene met de 
as van het dal der Kalunga D. 1 normale 
Hin. 

Grenssteen 585. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 584, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 586. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5%, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn., welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 520 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 589. —- Est située à 510 mètres 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 510 m. 


"n amont de la borne 588 sur une parallèle {stroomopwaarts den grenssteen 588, op 


à l'axe de la vallée de la Kalunga, 
listaonte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 590. —- Est située à 480 môêtres 
en amont de la borne 589 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet-axe de de 50 mètres. | 


Borne 591. -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 590 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga. 


Borne 592. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 591 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mêt:os. 


Borne 593. —- Est située à 420 mètres | 


en aval de la borne 592 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
do cet axe de 50 mêtres. 


Borne 594. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 593 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


« 


-— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 594 sur une parallèle 


Borne 595. 


à l'axe de Ja vallée de la Kanbazatombo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. —. Est située à 100 mêtres 
de la borne 595 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kanbanzatombo. 


eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 590. — Is gelegen op 480 m. 


‘stroomopwaarts den grenssteen 589, op 


eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 591. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 590, op eene met de 
as van het dal der Kalunga normale 
lijn. 


Grenssteen 592. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 591, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. — [s gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 595. — Is gelegen op 640 im, 
stroomopwaarts den grenssteen 594, op 
eene met de as van het dal der Kanban- 
zatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 596. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 595, op eene met de 
as van het dal der Kanbanzatombo 
normale lijn. 








a 


Borne 597. —- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 596 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanbanzatombo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 598. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 597 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 599. — Est situés à 160 mètres 
en aval de la borne 598 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe do 50 mètres. 


Borne 600. —- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 599 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 601. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 600 sur une normale à l’axe 
de ja vallée de la Kisanga. 


© Borne 602. — Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 603. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 602 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 604. — Est située à 100 mètres 
de la borne 603 sur une normale à l’axe 
de la valléo de la Kaluoga G. 1. 


Grenssteen 597. — Is gelegen op 730 m 
stroomafwaarts den grenssteen 596, 0] 
eene met de as van het dal der Kanban 
zatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelegen op 200 m 


Istroomafwaarts den grenssteen 597, 0] 


eene met de as van het dal der Kalunge 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 599. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 598, of 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 600. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der Kisanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van.deze as gelegen is. | 


Grenssteen 601. -— Is gelegon op LO0 1. 
van den grenssteen 600, op eene met de 
as van het dal der Kisanga normale 
lijn. 

Grenssteen 602. — [s gelegen op 836 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der Kisange 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 603, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 1 normale 
Lijn. 
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Borne 605. -—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 604 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 1, 
distante. de cet axe de 50 mètres. 


Borne 606, —- Est située à 630 mètres 


en aval de La borne 605 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 607. -—- Est située à 1.100 mètres 
en aval de la borne 606 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 608. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 607 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 609. --- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 608 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 610. —- Est situéo à 450 mètres 
en amont de la borne 609 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 611. -—- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 610 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakipama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. --- Est située à 650 mêtres 
en amont de la borne 611 sur une parallèle 


_Grenssteen 605. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 604, op: 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 606. — Is gelegen op 630 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op: 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607.— Is gelegen op 1.100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, ap 
eene met de as van het da] der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 608. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 609. —'Is gelegen op 780 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 608, op 
eene met de as van het dal der Kabamba,. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 610. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 609, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 611. — Ïs gelegen op 300 5n. 
stroomopwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Kakipama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — Ts gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, op: 
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à l'axe de la vallée de la Kakipama, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 613. — Est située à 100 mètres 
de la borne 612 sur une normale à l’axo 


de la vallée de la Kekipama. 


Borne 614. —- Est située à 600 mètres 


-en aval de la borne 613 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kakipama, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 615. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 614 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakipama, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 616. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 615 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Bosne 617. --- ist située à 380 mètres 
en amont de la borne 616 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
dissante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 618. — Est situés à 100 mêtres 


-de la borne 617 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Kabamba. 


Borne 619. —- Est située à 320 mètres 


-en aval de la borne 618 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 620. -—- Est située à 230 mètres 


eene met de as van het dal der Kakipama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 612, op eene met de 
es van het dal der Kakipama normale 
lijn. 


Grenssteen 614. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 613, op 
cene met de as van het dal der Kakipama 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 615. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der Kakipama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 616. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 617. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 616, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 617, op eene met de 
as van het dal der Kabamba normale 
lijn. 

Grenssteen 619. — Ïs gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 620. — Is gelegen op 230 m. 


. en amont de la borne 619 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 621. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 620 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabamba G. 1. 


Borne 622. :— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 623. - - Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 622 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 624. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 623 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Kabamba, 
distante de cet axe de 50 miètres. 


Borne 625. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 624 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 626. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 625 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Kabamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 627. -—- st située à 100 mètres 
de la borne 626 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kabamba G. 2. 





stroomopwaarts den grenssteen 619, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke 6p 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 621. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 620, op eene met de 
as van het dal der Kabamba G. 1 normale 
iijn. 


Grenssieen 622. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 621, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 623. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 622, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 624. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 625. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 626. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der Kzbambe 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 627. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 626, op eene met de 
as van het dal der KabambaG. 2? normale 


lijn. 
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Borne 628. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 627 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 629. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 628 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 630. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 629 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 631. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 630 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 632. — Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 631 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 633. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 632 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamiaba. 


Borne 634. :-- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 633 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 635. Est située à 360 mêtres 
en aval de la borne 634 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 628. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 627, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 629. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 628, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 630. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 631. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 630, op 
eene met de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 632. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 633. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 632, op eene met de 
as van het dal der Kamiaba normale. 
lijn. 

Grenssteen 634. —- [s gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 633, op 
eene muet de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 635. — Ts gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 634, op 
eene met de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 
van deze as gelegen is. 
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Borne 636. —- Est sibuée à 360 mètres 
en aval de la borne 635 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamiaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 637. —- st située à 100 mètres 
en aval de la borne 636 sur une parallèle 
à l’ax2 de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 638. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 637 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 639. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 638 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 640. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 639 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabamba G. 3, distante 
de cet axe de 51) mètres. 


Borne Gal. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 640 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 642. -—- st située à 100 mêtres 
m aval de la borns 641 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 643. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 642 sur une parallèle 


Grenssteen 636. -— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der Kamiaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 637. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 636, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 638. — [s gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


.Grenssteen 639. —— Ïs gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 638, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 640. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 639, op eens met de 
as van het dal der Kabamba G. 3 normale 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 641. — Îs gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 641, op 
eene met de as van het dal der Kabamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m: afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 643. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 642, op 
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à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 644. :-- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 643 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunge, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 645. : -- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 644 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 646. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 645 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 647. - Est située à 100 mètres 
de la borne 646 sur une normale à l'axe 
de la vallée dé la Kalunga G. 2. 


s 


Borne 648. - Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 647 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 649. - - Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 648 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 660. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 649 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 644. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 643, of 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 644, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 646. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 647. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 646, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 648. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 647, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 649. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 648, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 650. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 649, op 
eene et de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
; 
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Borne 651. -—— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 650 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 652. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 651 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G. 3. 


Borne 653. —— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 652 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ja Kalunga G. 3, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 654. Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 653 sur une parallèle 
à l’axe de [a vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 75 inêtres. 


Borne 655. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 654 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G, 4. 


x 


Borne 656. -— Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 655 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 657. —- [st située à 100 mètres 
en aval de la borne 656 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe axe de 75 mètres. 


Borne 658. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 657 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 651. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 650, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 652. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 651, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 3 normale 
lin. 


Grenssieen 653. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 652, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 654. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 653, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige tijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 655. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 654, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 4 normale 
lin. 

Grenssteen 656. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 655, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 657. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 656, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 658. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 657, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m, afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 659. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 658 sur uns parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borné 660. -—- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 659 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 661. --- Est située à 150 mètres 
de la borne 660 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kalunga G. 5.-d. I. 


Borne 662. :-- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 661 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 663. — Est située à 100 mètres 
de la borne 662 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G. 5. 


Borne 664, — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 663 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 665. - - Est située à 390 mètres| 


on “mont de la borne 664 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 6, 
distante de-cet axe de 50 mêtres. 


Borne 666. -— Eat située à 100 mètres 
de la borne 665 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G. 6. 


Grenssteen 659. — Is gelegen op 220 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 5-evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 660. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 659, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 5-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 661. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 660, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 662. — Is gelegen op 90 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 661, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 663. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 662, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 664, — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 663, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 665. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 665, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 6 normale 
lijn. 
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Borne 667. --- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 666 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 668. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 667 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 669. -— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 668 sur une parallèle 
à l’axe de la valléé de la Kamikanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 670. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 669 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikanda d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 671. -- Est située à 130 mètres 
de la borne 670 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kanikanda d. 1. 


Borne 672, Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 671 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamikanda, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 674, --- Est située à 100 mètres 
de la borne 673 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikanda. 


Borne 675. —. Est située à 500 mèêtres 
en aval de la borne 674 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikanda, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 667. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 668. — Ïs gelegen op 240 r1. 
stroomafwaarts den grenssteen 667, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 669. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 668, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 670. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 669, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kanda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 671. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 670, op eene met de 
as van het dal der Kamikanda d. 1. 
normale lijn. 


Grenssteen 672. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 671, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 674. — [s gelegen op 100 m. 
van den gronssteen 673, op eene met de 
as van het dal der Kamikanda normale 
lijn. 

Grenssteen 675. — [s gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 674, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Res 
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Borne 676. --- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 675 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamikanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 677. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 676 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 678. :-- Est située à 750 mêtres 
en amont de la borne 677 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambanzatombe, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 679. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 578 sur une normale à l’axe 
de Ia vallée de la Kambanzatombe. 


Borne 680. : - st située à 90 mètres 
en aval de 14 borne 679 sur une para!lèls 
à l’axe dé la vallée de la Kamhanzatoïnbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 681. : - Est situce à 230 mètres 
en amont de la borne 680 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambanzatombe, 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 682. --. Est située à 100 mêtres 
de la borne 681 sur une normale à l’axe 
la vallée de la Kambanzatombe g. 1. 


Borne 683. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 682 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambanza- 
tombe g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Grenssteen 676. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 675, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 677. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 676, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijp, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 678. —- Is gelogen op 750 m. 
stroomopwaarts den, grenssteen 677, op. 
eene met de as van het dal der Kämban- 
zatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 679. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 678, op eene met de 
as van het dal der Kambanzatombo 
normale lijn. 


Grenssteen 680. -— IS gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 679, op 
eene met de as van het dal der Kamban- 
zatombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 681. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 680, op 
eene met de as van het dal der Kamban- 
zetombo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 w. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 
van den grenssteen 681, op eene met de 
as van het dal der Kambanzatombo g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 683. — Is gelegen op 240 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 682, op 
eene met de as van het dal der Kamban- 
zatombo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 684. :-- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 683 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kam banzatombe, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 685. -- - Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 684 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 686. : Est située à 260 mêtres 
eu amont de la borne 685 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga G. 7, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 687. —- Est située à 240 mètres 
de la borne 686 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G. 7 


Borne 688. --- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 687 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 7-g. 1, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


. Borne 689, :-. Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 688 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 7, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 690, : 


en aval de fa borne 689 sur une parallèle 


- Est située à 550 mètres 


à l'axe de la vallée de la Ka.unga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 691. --. Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 690 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 684. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 683, op 
eene met de as van het dal der Kamban- 
zatombe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 685. —- Îs gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 684, op 
eene met de as van het dal.der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 686. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 685, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


G'ernssteen 687. — Is gelegen op 240 1. 
van den grenssteen 686, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 7 normale 
lijn. | 

Grenssteen 688. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 687, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. T-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 689. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 688, op 
eene met de as van het dal der Kaluriga 
G. 7 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 "m. 


Grenssteen 690. — Is gelegen op 550 m. 
stroomefwaerts den grenssteen 689, op 
eene met de &s van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 691. —- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 690, op 
eene met de as van het dal der Tshibala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


+ 
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Borne 692. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 691 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshibala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 693. - Est située à 100 mètres 
de la borne 692 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshibala. 


Borne 694. : - Est située à 150 mètres 
de la borne 693 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshibala g. 1. 


Borne 695. - - Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 694 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 696. :. - Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 695 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 697. :-- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 696 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la ‘lshibala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 698. Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 697 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 699. - - Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 698 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 8, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 692. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 691, op 
eene met de as van het dal der Tshibala 
evenwijdige lijn, w Ike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 693. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 692, op eene met de 
as van het dal der Tshibala normale 
lijn. 


Grenssteen 694. — Is gelegen op 150 m. 


van den grenssteen 693, op eene met de 


as van het dal der Tshibala g. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 695. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 694, op 
eene met de as van het dal der Tshibala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 696. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 695, op 
eene met de as van het dal der Tshibala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 697. — Is gelegen op 600 m : 
stroomafwaarts den grenssteen 696, op 
eene met de as van het dal der Tshibala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 698. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 697, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 699. — Is gelegen op 550 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 698, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 700. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 699 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunga G. 8. 


Borne 701. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 700 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 702. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 701 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 703, --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 702 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axo de 100 mètres. 


Borne 704. - - Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 703 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 705, —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 704 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamatombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 706. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 705 sur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatombo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 707. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 706 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatombo d. 1. 


Grenssteen 700. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 699, op eene met de 
as van het dal der Kalunga G. 8 normale 
hijn. | 


Grenssteen 701. —- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 700, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 702. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 701, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
èvenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 703. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 702, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 703, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 705. — [s gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 704, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 706. — Is gelegen op 110 m. . 
stroomopwaarts den grenssteen 705, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 707. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 706, op eene met de 
as van het dal der Kamatombo d. 1 
normale lijn. 
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Borne 708. —- Est située à°70 mètres 
en ava! de la borne 707 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatombo d 1, 
d'stante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 709. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 708 sur un» parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatombo, 
distante d: cet axe de 50 mètres. 


Borne 710. — Est située à 100 mètres 
de la borne 709 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatombo, 


Borne 711. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 710 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 712. — Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 711 sur une para'lèle 
à l’axe de la va lée de la Kamatombo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne:713. -- - Est située à 160 mètres 
on aval de la borne 712 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga. distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 714. -—- Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 713 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 715. : -- Est située à 650 mètres en 
amont de la borne 714 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 708. — Is golegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 707, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 709. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 708, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 710. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 709, op eene met de 
as van het dal der Kamatombo normale 
lijn. 

Grenssteen 711. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 710, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 712. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 711, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
tombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 713. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 712, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
ovenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen T14.— Is gelegen op 1.030 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 713, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 715. — Ïs gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 714, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn. welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 716. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 715 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 717. :— Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 716 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 718. --- Est située à 270 mètres 





en amont de la borne 717 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 719. :-- Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 718 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la Kamisole, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 720. —— Est située à 100 mêtres 
de la borne 719 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisole. 


… Borne 721. -—- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 720 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 722... - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 721 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 723. -- Est située à 230 mètres 
en æmont de la borne 722 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Kangangu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssieen 716. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 715, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 717.— Is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 716, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 718. — Ïs gelegen op 270 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 717, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 3m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 719. —— Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 718, op 
eene met de as van het dal der Kamisole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m5. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 720. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 719, op eene met de 
as van het dal der Kamisole normale 
Üijn. 

Grenssteen 721. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 720, op 
eene met de as van het dal der Kamisole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 722. — Ïs gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 721. op 
eene met de as van het dal der Mbuema, 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 723. — [s gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 722, op 
eene met de as van het dal der Kangangu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 724. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 723 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 725. -—- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 724 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 726. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 725 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kangandu D. 1. 


Borne 727. -- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 726 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 728. --- Eat située à 440 mètres 
en amont de la borne 727 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 729. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 728 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kangandu. 


Borne 730. -—- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 729 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 731. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 730 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 724. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 723, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 725. — Is gelegen op 240 n. 
siroomopwaarts den grenssteen 724, op 
eene met de as van het dal der Kangangu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 726. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 725, op eene met de 
as van het dal der Kangandu D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 727. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 726, op 
eene met de as van het dal der Kagandu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 728. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 727, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 728, op eene met de 
as van het dal der Kangandu normale 
lijn. 

Grenssteen 730. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 729, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 731. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 730, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 732. — Est située à 100 mètres 
de la borne 731 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kangandu G. 1 


Borne 733. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 732 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu G. }, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 734. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 733 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 735. Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 734 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 736. --- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 735 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 737, --- Est située à 280 mètres 
en amont de La borne 736 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuoema D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 738. — Est située à 100 mètres 
de la borne 737 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mbuema D. 5 


Borne 739. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 738 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 732. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 731, op eene met de 
as van het dal der Sansanon G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 733. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 732, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 733, op 
eene met dé as van het dal der Kangandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 735. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 734, op 
eene met de as van het dal der Kangandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 736. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 735, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 737. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 736, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 738. — Is gelegen op 100 m. . 


van den grenssteen 737, op eene met de 
as van het dal der Mbuema D. 5 normale 
lijn. 

Grenssteen 739. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 738, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 740. --- Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 739 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mèêtres. 


Borne 741. --- Est située à 200 mèêtres 
en amont de la borne 740 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 742. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 741 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutotongo, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 743. --. Est située à 100 mêtres 
de la borne 742 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutotongo. 


Borne 744. .- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 743 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutotongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 745. :-- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 744 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutotongo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 746. — Est située à 100 mètres 
de la borne 745 sur une normale à J’axe 
de la vallée de la Mutotongo G. 1. 


Borne 747. Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 746 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutotongo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 740. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 739, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 741. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 740, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssiteen 742. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 741, op 
eene met de as van het dal der Mutotongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 743. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 742, op eene met de 
as van het dal der Mutotongo normale 
lijn. 


Grenssteen 744. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 743, op 
eene met de as van het dal der Mutotongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 745. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 744, op 
eene met de as van het dal der Mutotongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 746. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 745, op eene met de 
as van het dal der Mutotongo G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 746, op 
eene met de as van het dal der Mutotongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 748. —- Est située à 160 mètres] ‘ Grenssteen 748. — Is gelegen op 160 m. 


en aval de la borne 747 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutotongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 749. — Est située à 610 mètrés 
en amont de la borre 748 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 750. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 749 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 751. :-- Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 750 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kaluba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 752. : - Est située à 100 mètres 
. de la borne 751 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kaluba. 


Borne 753. — Fist située à 680 mètres 
en aval de la borne 752 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 754. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borns 753 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 755. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 754 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 747, op 
eene met de as van het dal der Mutotongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 748, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 750. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 749, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 751. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 750, op 
eene met de as van het dal der Kaluba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 752. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 751, op eene met de 
as van het dal der Kaluba normale lijn. 


Grenssteen 753. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 752, op 
eene met de as van het dal der Kaluba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 754. -— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 753, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 755. — I$ gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 754, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 756. — Est située à 510 mètres 
on amont de la borne 755 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 757. — Est située à 280 mètres 
en amont do la borne 756 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 758. — Est située à 100 mètres 
de la borne 757 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tukata D. 1. 


Borne 759. —-- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 758 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata D. 1, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 760. - - Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 759 sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 761. --- Est situés à 530 mêtres 
en amont de la borne 760 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata. distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 762. — Est située à 100 mètres 
de la borne 761 sur une normale à l’axe 
de la vallée dé la Tukata. 


Borne 763. : ° Est située à 430 mètros 
en aval de la borne 762 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 756. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 755, op. 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 757. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 756, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 758. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 757, op eene met de 
as van, het dal der Tukata D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 290 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 758, op 
eene met de as van het dal der Tuketa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 760. — Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 759, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ix. 


Grenssteen 761. — Ïs gelegen op 530 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 760, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 762. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 761, op eene met de 
as van het dal der Tukata normale lijn. 


LU 
Grenssteen 763. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 762, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 764. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 763 sur une parallèle 


Grenssteen 764. — Is gelegen op 200 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 763, op 


à l'axe de. la vallée de la Tukata G. l;Ïloene met de as van het dal der Tukata 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 765. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 764 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tukata G. 1. 


Borne 766. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 765 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


— Est située à 50 mètres 
on aval de la borne 766 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata, distarte 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 767. 


Borne 768. —- Est située à 330 mètres 
on amont de la borne 767 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tukata G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 769. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 768 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tukata G. 2. 


Borne 770. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 769 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tukata G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 771. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 770 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée do la Tukata, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 2. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 765. — Is gelegen op 100 ». 
van den grenssteen 764, op eene met de 


‘las van het dal der Tukata G. 1 normale 


lijn. 


Grenssteen 766, — Is gelegen op 240 m. 
stroomtafwaarts den grenssteen 765, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 767. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 766, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 768. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 767, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 769. — Es gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 768, op eene met de 
as van het dal der Tukata G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 7170. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 769, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 771. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 770, op 
eene met de as van het dal der Tukata 
evenwijdige lijn, welke op 50 x. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 772. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 771 sur une parallèle 
à l’axe de la vallee de la Kabata, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 773. -— Est située à 
en amont de la borne 772 sur un: parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kabata D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


«Borne 774. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 773 sur une normale à l’axe 
de 14 vallée de la Kabata D, 2 


Borne 775, —. Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 774 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabata D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 776. —- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 775 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata, See 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 777. —- Est située à 210 mêtres 
en amont de la borne 776 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata D. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 778. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 777 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Kabata D. 1. 


Borne 779. — Æst située à 240 mêtres 
en aval de la borne 778 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


410 mètres} 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 771, op 
tene met de às van het dal der Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 773. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 772, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 773, op eene net de 
es van het dal der Kabata D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 775. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 774, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 716. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 775, op 
eene met de as van het dal der -Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 777. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 776, op 
cene met de as van het dal der Kabata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 778. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 777, op een mc de 
as van het dal der Kabata D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 779. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 778, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 780. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 779 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata, distonte 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 781. -. Est située à 100 mètres 
de la borne 780 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabata. 


, Borne 782. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 781 sur une parallèle 
- à l’axe de la vallée de la Kabata, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 783. — Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 782 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Borne 784. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 783 sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabata, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 785. —- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 784 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


4 


Borne 786. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 785 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 787. —- Est située à 100 mêtres 
de Ja borne 786 sur une normale à F’axe 
de la vallée de la Mbuema D 4. 


Grenssteen 780. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 779, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 781. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 780, op eene-met de 
as van het dal der Kabata normale 
lijn. 


Grenssteen 782. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 781, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 783. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 782, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 784. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 783, op 
eene met de as van het dal der Kabata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 785. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 784, cp 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdi e lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 786. — Is gelegen op 180 nr. 
stroomopwaarts. den grenssteen 785, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 787. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 786, op eene met de 
as van het dal der Mbuema D. 4 normal 


[lijn. 
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Borne 788. —- Est située à 220 mètres|  Grenssteen 788. — Is gelegen op 220 m. 


en aval de la borne 787 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D 4, 
distants de cet axe de 50 mètres. 


Borne 789. — Est située à 240 mètres 
en amont de Ja borne 788 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 790. - Est située à 430 mêtres 
en amont de la borne 789 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 791. -- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 790 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi d. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 792. -- Est située à 190 mètres 
de la borne 791 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kinamashi d. 1. 


Borne 793. - -- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 792 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 787, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 789. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 788, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 «. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 789, op 
eene met de as van het dal der Kina- 
mashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 791. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 790, op 
eene met de as van het dal der Kina- 
mashi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 190 m._ 
van den grenssteen 791, op eene met de 
as van het dal der Kinamashi d. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 793. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 792, op 
eene met de as van het dal der Kina- 
mashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 794. —- Est située à 1,130 mètres 
en amont de la borne 793 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 795. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 794 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kinamashi. 


Grenssteen 194.— Ts gelegen op 1.130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 793, op 
eene met de as van het dal der Kina- 
mashi evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 795. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 794, op eene met de 
as van het dal der Kinamashi normale 
ljn. 
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Borne 796. —- Est située à 1.130 mètres 
en aval de la borne 795 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 797. —- Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 796 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kinamashi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 798..--—- Tst située à 250 mètres 
en aval de la borne 797 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 799. -—- Est situéc à 160 mètres 
en amont de la borne 798 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D. 38, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 800. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 799 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Mbuema D. 3. 


Borne 801. —- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 800 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D, 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 802. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 801 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 803. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 802 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


{ 


Grenssteen 796.— Is gelegen op 1.130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 795, op 
eene met de as van het dal der Kina- 
:nashi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

.Grenssteen 797. — Is gelogen op 830 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 796, op 
eene met de as van het dal der Kina- 


mashi evenwijdige lijn, welke op 50°m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 798. — Îs gelegen op 250 w. 
stroomafwaaïts den grenssteen 797, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 799. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 798, op 
vene met de as van het dal der Mbuemo 
D. 3 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 800. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 199, op eene met de 
as van het dal der Mbuema normale 
ijn. 

Grenssteen 801. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 800, op 
eene net de as van het dal der Mbuema 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 802. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 801, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 803. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 802, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze &s gelegen is. 
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Borne 804. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 803 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 804. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 803, op: 
eene met de as van het dal der Mbuenra 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 805. — Est située à 100 mètres 
de la borne 804 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema D, 2. 


Borne 806. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 805 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 807. -—- Est située à 370 mètres 
en &val de la borne 806 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuemea, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 808. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 807 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Mbuema D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 809. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 808 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema D. 1. 


Borne 810. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 809 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 811. --- Est située à 70 mètres 
en amont de la borne S10 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuoma, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 805. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 804, op eene met de 
as van het dal der Mbuema D. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 806. — Is gelegen op 260 M. 
stroomafwaarts den grenssteen 805, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 807. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 806, ap: 
cene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 808. -— Is gelegen op 170 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 807, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 809. — [s g legen op 100 m. 
van den grenssteen 808, op eene met de 
as van het cal der Mbuema D. 1 normale 
lijn. | 

Grenssieen 810. — Is gelegen op 160 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 809, op 
eene met de as van het dal der Mbuerna 
D. 1 evenwijdige bijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 811. — Is gelegen op 70 m. 
stroompwaarts den grenssteen 810, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 812. — Est située à 260 mètres 

en amont de la borne 811 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 813. -— Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 812 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée dela Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mêtros. : 


Borne 814. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 813 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema. 


Borne 815. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 814 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 816. — Et située à 240 mêtres 
en amont de la borne 815 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Mbuema G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 817. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 816 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema G. 1. 


Borne 818. -- Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 817 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema G. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


- Borne 819. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 818 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 812. — Is gelegen op 260 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 811, op 
eene met de as van het dal der Mbuema. 
evenwijdige lijn, welke op 50m. Mo | 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 813. — Ïs gelegen op 480 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 812, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 814. — Is gelegen op 100 3. 
van den grenssteen 813, op eene met de. 
as van het dal der Mbuema normale 
lijn. 


Grenssteen 815. — Is gelegen op 440 M. 
stroomafwaarts den grenssteen 814, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 816. — Is gelegen op 240 ru. 
stroomopwaarts den grenssteen 815, op 
eene met de'as van het dal der Mbüema 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘GQrenssteen 817. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 816, op eone met de’ 
as van het dal der Mbuema G. 1 normale: 


lin. 


Grenssteen 818. — [s gelegen op 620 7. 
siroomafwaarts den grenssteen 817, op 
eene met de as van het dal der- Mbuemx 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 819. — Is gelegen op 170 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 818, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 820. -— Est située à 130 mètres 


Grenssteen 820. — Is gelegen op 130 m. 


en amont de la borne 819 sur une parallèle |stroomopwaarts den grenssteen 819, op 


à l’axe de la vallée de la Mbuema G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 821. — Est située à 100 mètres 
de la borne 820 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema G. 2. 


Borne 822. — Est située à 170 mètres 
-en aval de.la borne 821 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 823. -— Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 822 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée do la Mbueme, distants 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. —- Est situé: à 350 mêtres 


eene met de as van het dal der Mbuema 
G. 2 evenwijdige lijn, welke. op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 821. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 820, op eene met de 
as van het dal der Mbuema G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 822. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 821, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 823. — Is gelegen op 720 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 822, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze às gelegen is. 


Grenssteen 824. — Ts gelegen op 350 m. 


-en amont de la borne 823 sur une parallèle |[stroomopwearts den grenssteen 823, op 


à 


à l’axe d2 la vallée de la Kabuama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 825. —- Est située à 1.420 mètres | 


en amont de la borne 824 sur une parallèle 
à l'axe de 12 vallée de la Kabasalako, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 826. 
de la borne 825 sur une normale à l’axe 


.… Est située à 100 mètres 


de la vallée de la Kabasalako. 


Borne 827. —- Est située à 770 mêtres 
en aval de la borne 826 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de Ia Kabasalako, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 825.— Ïs gelegen op 1.420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 824, op 
eene met de as van het del der Kaba- 
salako evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 826. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 825, op eene met de 
es van het dal der Kabasalako normale 
jijn. 

Grenssteen 827. = Is gelegen op 770 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 826, op 
eene met de &s van het dal der Kaba- 
salako evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 828, — Est située à 430 mètres 


Grenssteen 828. — Is gelegen op 430 m. 


en amont de la borne 827 sur une parallèle |stroomopwaarts den grenssteen 827, op 
à l’axe de la vallée de la Kabasalako G. I, |eene met de as van het dal der Kaba- 


distante de cet'axe de 50 mètres. 


Borne 829. -— Est située à 100 mètres 


salzko G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 829. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 828 sur une normale à l’axe|van den grenssteen 828, op eene met de 


de la vallée de la Kabasalako, G. 1,[as van het dal der Kabasalako 


Borne 830. —- Est située à 470 môtres 


G. 1 
normale lijn. É 


Grenssteen 830. — Îs gelegen op 470 m. 


en aval de la borne 829 «ur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 829, op 
à l’axe de la vallée de la Kabasalako G. 1,|eene meë de as van het dal der Kaba- 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 831. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 830 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasalako, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 832. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 831 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 833. :— Est située à 300 mèêtros 
en amont de la borne 832 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuama d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 834. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 833 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabuama d. 2. 


Borne 835. —- Est située à 280 mètros 
en aval de la borne 834 sur une parallèle 


salako G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 831. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 830, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
salako evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 832, — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 831, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 833. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 832, op 
eene met de as van het del der Kabuama 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 834. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 833, op eene met de | 
as van het dal der Kabuama d. 2 normale 
ijn. 

Grenssteen 835. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 834, op 


à l’axe de la vallée de la Kabuama d. 2,leene met de &s van het dal der Kabuama 


distante de cet axe de 50 mètres. 


d. 2? evenwijdige lijn, welke op 580 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 











ee 


Borne 836. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 835 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Kabuama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 837, — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 836 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuame, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 838. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 837 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Kabuama 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 839. — Est située à 210 mètres 
de la borne 838 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabuama G. 1. 


Borne 840. :—- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 839 sur uns parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 841. — Est située à 100 mètres 
de la borne 840 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Kabuama. 


æ 


Borne 842. — Est située à 1.010 mètres 
en aval de la borne 841 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuame, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 843. - Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 842 sur une parallèle 
à l’axe de 1a vallée de la Kabuama g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 836. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 835, op 
eene met de as van het dal der Kabuame 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 837. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 836, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 838. — Is gelegern op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 837, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 839. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 838, op eene met de 
as Van het dal der Kabuama G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 840. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 839, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 841. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 840, op eene met de 
as van het dal der Kabuama normale 
lijn. 


Grenssteen 842.— Is gelegen op 1.010 m. 
streomafwaarts den grenssteen 841, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 843. — Is gelegen op 240 55. 
stroomopwaarts den grenssteen 842, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 
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Borne 844. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 843 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 845. — Est située à 100 mètres de 
1a borne 844 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kabuama g. 1. 


Borne 846. — Est située à 400 mètres 
‘en aval de la borne 845 sur uns parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 847. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 846 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuama g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 848. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 847 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama, 
distante de cet axe de 50 mêtros. 


Borne 849. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 848 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabuama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 850, -— Est Kituée à 490 mêtres 
en aval de la borne 849 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabuama, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres 


Borne 851. -— Eït située à 850 mètres 
en aval de la borne 850 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 844. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 843, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 845. — Is gelegen op-109 m. 
van den grenssteen 844, op eene met de 
"8 Van het dal der Kabuama g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 846. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 845, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 847. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 846, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
g. L evenwijdige lijn, welke op 50-m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 848. — Is gelsgen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 847, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 849. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 848, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 850. — Ïs gelegen op 490 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 849, op 
eene met de as van het dal der Kabuama 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 851. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 850, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 352. --- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 851 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 853. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 852 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 854. — Est située à 100 mètres 
de la borne 853 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mbuema G. 3. 


Borne 855. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 854 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 856. -—- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 855 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 857. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 856 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 858. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 857 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 859. -— Est située à 170 mètres] 


en amont de la borne 858 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kamakale D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 852. — Ts gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 851, op 
eene met de as van. het dal der Mbuemna 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 853. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 852, op 
eene met de as van het del der Mbuema 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 854. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 853, op eene met de 
as van het dal der Mbuema G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 855. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 854, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grens teen 856. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 855, op 
eene met de 2s van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gren steen 857. —— Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 856, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 858. — Ïs gelegen op 140 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 857, op 
eene met de as vanhet dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze à gelegen is. 


Grenssteen 859. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwearts den grenssteen 858, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kale D. 1 evenwijdige lijr. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 860. — Est située à 100 mètres 
de la borne 859 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakale D. 1. 


/ 
Borne 861. — Est située à 110 mêtres| 


en aval de la borne 860 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakale D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 862. -- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 861 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 863. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 862 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakale D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 864. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 863 sur une normale à l’axe 
de la Kamakale D. 2. 


Borne 865. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 864 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakale D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 866. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 865 sur une parallèle 
à l'axe dd la vallée de la Kamakalo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 867. -- Est située à 190 mètres 
en amont da la borne 866 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 860. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 859, op eene met de 
as van het dal der Kamakale D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 861. —- Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 860, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 862. — Ïs gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 861, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 863. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 862, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 864. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 863, op eene met de 
as van bet dal der Kamakale D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 865. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 864, op 
eene met de as van hèt dal der Kamakale 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 866. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 865, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 867. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomopwearts den grenssteen 866, cp 
eene met de as van het del der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 868. — Est située à 480 mètres 
“en amont de la borne 867 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. , 


Borne 869. — Est située à 100 mètres 
de la borne 868 sur une normale à l’axe 
de la va'lée de la Kamakale. 


Borne 870. -— Est située à 440 mêtres. 


en aval de la borne 869 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 871. --- Est située à 290 mètres 
-en aval de la borne 870 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamokale, 
-distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 872. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 871 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemakale G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 873. — Est située à 100 mètres 
de la borne 872 sur ane normale à l’axe 
de la vallées de la Kamakale G. 1. 


Borne 874. :—- Est situés à 380 mètres 
en aval de la borne 873 «ur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Kamakale G. 1, 
distanto de cot axé de 50 mètres. 


Borne 875. -— Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 874 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 868. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 867, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. \ 


Grenssteen 869. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 868, op eene met de 
as van het dal der Kamakale normale 
lijn. | 


Grenssteen 870. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 869, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 871. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 870, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 872. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 871, op 
eone net de as van het dal der Kaarakale 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 872, op eene jnet de 
as van het dal der Kamakale G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 874. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 873, op 
eene met de as van het dal der Kamakale 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 875. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 874, op 
eene met de as van het dal der Kanrakale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. j 


A 
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. Borne 876. -— Est située à 330 mètres 
<n aval de la borne 875 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 877. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 876 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


© Borne 878. :— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 877 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamikishi, 
«histante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 876. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 875, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 877. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grénssteen 876, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 878. — Is golegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 877, op 
eene met de as van het dal der Kami- 


‘|kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 879. — Est rituéo à 510 mètres 
en amont de la borne 878 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikishi D. 1, 
distante do cet axe de 50 mètres, 


_ Borne 880. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 879 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikishi D. 1. 


Borne 881. — Est situéé à 480 môtres 
en aval de la borne 880 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Kamikishi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 882, —- Est située à 550 mètres 

de la borne 881. sur une parallèle à l’axe 

‘de la vallée de Ja Kamikishi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 883. — Est située à 100 mètres 
de la borne 882 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïnikishi. 


Grenssteen 879. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 878, op 
eene met de as van het dal der Kami- 


_[kishi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 880. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 879, op eene met de 
as van het dal der Kamikishi D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 881. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 880, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kishi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 882. — Is gelegen op 550 m. 
van den grenssteen 881, op eene met de 
as van het dal der Kamikishi evenwijdige 


‘lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 


gelegen is. 


Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 w. 
van den grenssteen 882, op eene met de 


‘las van het dal der Kamikishi normale 


lijn. 








— 120 — 


Borne 884. —- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 883 sur uno parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamikishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 885. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 884 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kamikishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 886. :— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 885 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distanto 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 887. --- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 886 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamane, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 888. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 887 sur une normale à J’axe 
de la vallée de la Kamana. 


Borne 889. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 888 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kamana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 890. — Est située à 1000 mètres 
en aval de la borne 889 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mhuema, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 891. --- Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 890 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 884. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 883, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 885. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 884, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 886. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 885, op 
‘éene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 75 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 887. — Ïs gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grensst en 886, op 
eene met de &s van het dal der Kamana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 888. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 887, op eene met de 
as van het dal der Kamana normale 
Hjn. 

Grenssteen 889. — Ts gelegen op 670 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen. 888, op 
eene met de 2s van het dal der Kamana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 890.— Is gelegen op 1.000 mn. 
stroomafwasarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het-dal der Mbuema 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 891. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaæarts den grenssteen 890, cp 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 
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Borne 892. —- Est situés à 590 mètres 
en amont de la borne 891 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabambundo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 893. — Est située à 110 mêtros 
en amont de la borne 892 sur une parallèle 
à l’axe de la vlalée de la Kabambundo 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 894. -—- Est située à 100 mètros 
de Ja borne 893 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabambundo d. I. 


Borne 895. -—- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 894 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kahambundo d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 896. --- Est située à 180 mêtres 
en amont de la borne 895 sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabambundo, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 897. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 896 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Kabambundo. 


Borne 898. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 897 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabambundo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 899. -— Est sitnée à 380 mêtres 
en aval de la borne 898 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabambundo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 892. — Ïs gelegen op 590 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 891, op 


eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijidge lijn, welke op 50 m, 
afstand van dee as gelegen is. 


Grenssteen 893. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 892, op 
eene met de as van het dal der Kaäbam- 
bundo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 894. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 893, op eene met de 
as van het dal der Kabambunde d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 895. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 894, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
bundo d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 896. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 895, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
van afstand deze as gelegen is. 


Grenssteen 897. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 896, op eene met de 
as van het dal der Kabambundo normale 
lijn. 

Grenssteen 898. — Ïs gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 897, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleegn is. 


Grenssteen 899. — Is gelgeen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteeen 898, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 


bundo evenwijdige lijn,: welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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“Borne 900. —- Est située à 680. mètres 

én amont de Ia borne 899 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Kalnani, distante 
distanto de cet axe de 50 mètres. 


Borne 901. ——- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 900 sur une parallèle 
à l’ate de, la vallée de la Kaluani, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 902. — Est située à 330 mètres 
ent amont de la borne 901 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani D. 1: 
distante do cot axo de 50 mètres: 


É Borne ‘903. — Est située à 100 mètres 
‘dé la borne 902 sur une normale à.l’axe 
à l'axe de la vallée de la Kaluani D. 1. 


En eR af 


Borne 904. -- Est situéo à 270 mêtros 
ôn aval do la borne 903 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de: cet axe de 50 mètres. 


Borne 905. — Est située à 330 mètres 
én amont de la borne 904 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, 
distante ‘de cet axe de 50 mètres, 


Borne. 906, -— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 905 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluanïi, distante 
dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 907. 


de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 220 mètres | 
en amont de la borne 906 sur une parallèle | 
à l'axe de la vallée de la Musanga, distante! 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 





Grenssteen 900, — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 899, op 
eene met de as van het dal der Kaluani - 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 901. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 900, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . L 


Grenssteen 902. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 901, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 903. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 902, op eene met de 
as van het dal der Kaluani D. 1 normale 
Hijn. 


Grenssteen 904. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 903, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze: as gelegen is. 


Grenssteen 905. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 904, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 906. —.Ts gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 905, ap 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 907. — Is gelegen op 220 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 906, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
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Borne 908. —- Est situés à 490 mêtres | 


eh amont de la borne 907 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 909. — Est située à 1.070 mêtres 
‘en amont de la borne 908 sur uns parallèle 
à l'axe de.la vallée de la .Kabatinji, 
distante de-cet axe de 50 mètres. 


Borne 910. — Est située à 100 môtres 
de la borne 909 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Kabatinji. . 


Borne 911. — Est située à 260 mètres 
en aval de la boïne 910 sur une parallèle 
à: l'axe de la vallée de la Kabatinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 912. — Est située à 390 mètres 
en amont de là borne 911 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabatinji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne. 913. — Est située à 100 mètres 
de la borne 912 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabatinji g. 1. 


Borne 914. -—- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 913 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabatinji g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 915. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 914 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabatinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 908. — Is gelegen op 490 m. . 
stroomopwaarts. den grenssteen 907, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


: Grenssteen 909.— Is gelegen op 1.070 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 908, op 


Leene met de as van het dal der Kabatinji 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van dez eas gelegen is. 


Grenssteen 910. —- Is gelegen ap 100 m. 
van den grenssteen 909, op eene met de 
as van het dal der Kabatinji normale 
lijn. 


Grenssteen 911. — Is gelegen op 260 m. 


Istroomafwaarts den grenssteen 910, op 


eene met de as van het dal der Kabatinji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 912. -— Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 911, op 
eene met de as van het dal der Kabatinji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 913. — Is gelegen op 100 3. 
van den grenssteen 912, op eene met «le 
as van het dal der Kabatinji g. 1 normale 
lijn. 

Grenssieen 914. — Is gelegen op 430 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 918, op 
eene met de as van het dal der Kabatinji 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 915. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts d n grenssteen 914, op 
eene met de as van het dal der Kabatinji 
evenwijdige lijn, welke op 60 m..afstend 
van deze as gelegen is. 











Borne 916. : -- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 915 sur une parellèle 
à l'axe de la vallée de la Musanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 917. --- Est située à 320 mètres 





Grenssteen 916. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 915, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 917. — Is gelegen op 320 m. 


en amont de la borne 916 sur une parallèle  stroomopwaarts den grenssteen 916, op 
à l’axe de la vallée de la Musanga D. 4, |eene met de as van het dal der Musanga 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 918. : -- Est située à 100 mètres 
de la borne 917 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Musanga D. 4. 


Borne 919. : — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 918 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Musanga D. 4, 
distante de cat axe de 50 mètres. 


Borne 920. :-- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 919 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Musanga, 


distante de e2t axe de 50 mètres. 


Borne 921. --- Est située à 530 mètres 


en amont de la borne 920 sur una parallèle | 


à l’exe de la valléo de 14 Musanga, 
distante de cat axe de 50 mâtres. 


Borne 922. — 
en amont de la borne 921 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musange D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 923. ——- 
de la borne 922 sur une normale à l'axe 
de la vallée do la Musanga D. 8. 


- Est située à 420 mètres | 


Est située à 100 étre 


D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
|afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 918. — Is gelégen op 100 m. 
van den grensstéen 917, op eene met de 
as van het dal der Musanga D. 4 normale - 
lin. 


Grenssteen 919. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 918, op 
eene met de as van het dal Musanga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 920. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 919, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
‘van deze as gelegen is. 


Grenssieen 921. — Ts gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 920, op. 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


# 


Grenssteen 922. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 921, op 
_cene met de as van het dal der Musanga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
‘afstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 923. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 922, op eene met de 
_&s van het dal der Musanga D. 3 normale 
ijn. 
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Borne 924. —- Eat située à 410 mètres 
en aval de la borne 923 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Musanga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 925. -— Est situéo à 300 mêtres 
en amont de la borne 924 sur une parallèle 
à l'axe do la vallée de la Musange, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 926. —- Est située à 480 mètres 
-en amont de La borne 925 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Musanga D. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 927. -- Ent située à 100 mètres 
de la borne 926 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musenga D. 2. 


Borne 928. — Ent située à 400 mètres 
en aval de la borne 927 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Musanga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 929. —- Est située à 150 mètres 

en amont de la borne 928 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de La Musenga, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Borne 930. —- Est située à 540 mètres 
en amont de La borne 929 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 931. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 930 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musanga D. 1. 








Grenssteen 924. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 923, op 
eene met de as van het dal der Musanga 


D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as geléôgen is. 


Grenssteen 925. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 924, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
var deze as gelegen is. 


Grenssteen 926. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 925, op 
cene met de as van het dal der Musanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 926, op eene met de 
es van het dal der Musanga D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 928. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 927, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 929. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 928, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 930. — Ïs gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 929, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
sfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 931. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 930, op eene met de 
as van het dal der Musanga D. 1 normale 
lijn. 
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- Borne 932. — Est située à 540 mètres | : 


en aval de la borne 931 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 933. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 932 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la MERE distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 934. — Est située à 100 mètres 
de la borne 933 sur une normale à l'axe 
de la vallée do la Musanga. 


Pre 935. —- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 934 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musange, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 936. — Est située à 510 mètres 
en aval de le borne 935 sur une parallèle 
à l’axs de la vallée de la Musanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 937. -—- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 936 sur une parallèle 
à l’axe de l2 vallée de la Musanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 938. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 937 sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Kasalu, distante 
de cot axe de 50 mètres, 


Borne 939. - - Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 988 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 932. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 931, op 
eene met de as van het dal der Musanga . 


|D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


—: Grenssteen 933.— Is gelegen op 550 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 932, op 
eene met de as van het dal.der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 934. — Is gelegen op 100 ». 
van den grenssteen 933, op eene met de 
as van het dal der Musangà normale lijn. 


Grenssteen 935. — Is gelegen op 680 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 934, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aetane 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 936. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 935, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 937. — Is gelegen op 450 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 936, op 
eene met de &s van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 938. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 937, op 
eene met de as van het dal der Kasalu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 939. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 938, op 
eene met de as van het da] der Kasalu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelepen is. 
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Borne 940. — Est située à 100 mètres à Grenssteen 940. — Is gelegen op 100 m: 


“dé la borne 939 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la valléo de la Kasalu D. 2. 


Borne 941. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 940 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 942. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 941 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 943. — Est située à 790 mêtros 
en amont de la borne 942 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 944, — Est située à 270 mètres 
de la bome 943 sur une normale à l’axce 
de la vallée de la Kasalu D. 1. 


Borne 945. — Est situéo à 170 mètres 
en amont de la borne 944 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 946. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 945 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasalu. 


* Borne 947. —- Est situéo à 540 mètres 
en aval de la borne 946 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 948. --- Est située à 410 mètres 


van den grenssteen 939, op eene met de 
as van het dal der Kasalu D. 2 normale 
üjp. : ‘ 


. Gren.steen 941. — Is gelegen op 450 77. 

stroomafwearts den grenssteen 940, op 

eene met de as van het dal der Kaselu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

efstand van deze as gelegen is. 


Grensêteen 942. — Ts gelegen op 330 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 941, op 
eene met de as van het dal der Kaselu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand, 
van deze a. gelegen is. 


Grenssteen 943. — Is gelegen op 790 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 942, op 
eene met de as van het dal der Kasalu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 944. — Is gelegen op 270 m. 
van den grenssteen 943, op eene met de 
as van het dal der Kasalu D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 945. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 944, op 
eene met de as van het dal der Kasalu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 946. — Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 945, op eene met de 
as van het dal der Kasalu normale lijn. 


Grenssteen 947. — Ïs gelegen op 540 m. 
stroomafwearts den grenssteen 946, op 
eene met de as van het dal der Kasalu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 948. —- Is gelegen op 410 :…u. 
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en aval de la borne 947 sur une parallèle | 
à l’axe de la vallée de la Kasalu, distante 
de cet.axe de 50 mètres. | 


Borne 949. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 948 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 950. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borno 949 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de le Musanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 951. -—- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 950 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kafunda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 952. — Est située à 100 mètres 
de la borne 951 sur une normale à l'axe 
de la vallée de le Kefunda. 


Borne 953, —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 952 sur une parallèle 
à l'axe de la valiée de La Kafunda. distante 
de cot axe de 50 mêtres. 


Borne 954. - - Est située à 120 mètres 
-en amont de la borne 953 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kafunda G. 1, 


-distanto de ect #xe de 50 mêtres. 


Borne 955. :-. Est située à 100 mètres 
de La borne 954 sur une normale à l’axe! 
de le vallée de 14 Kefunda G. 1. 





stroomafwaarts den grenssteen 947, op 
eene met de as ven het dal der Kasalu, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 949. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 948, op 
eene met de as van het del der Kasalu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 950. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 949, op 
eene met de à&s van het dal der Musangea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 951. — Is gelogen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 950, op 
eene met de as van het dal der Kafunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 952, —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 951, op eene met de 
as van het dal der Kafunda normale 
lijn. 


Grenssteen 953. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwearts den grenssteen 952, op 
eene met de as van het dal der Kafunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstéen 954. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 953, op 
eene met de as van het dal der Kafunda 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


:fstand van deze as gelegen is. 
| 


Grenssteen 955. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 954, op eene met de 
as van het dal der Kafunda G. 1 normale 
lijn. 
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Borne 956. —- Est située à 150 mêtres|  Grenssteen 956. — Is gelegen op 150 m. 


en aval de la borne 955 sur une parallèlo 
à l’axe de la valléo de la Kafunda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 957. — Est située à 260 mêtres 


en aval de la borne 956 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kafunda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 958. --— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 957 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musanga, distanto 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 959. -—. Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 958 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musangs, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 960. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 959 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musange, 
distante de cet axo de 50 mêtres. 


_ Borne 961. :—— Est située à 100 mètres 
eu amont de la borne 960 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamulanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 962. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 961 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de 1x Kamulanga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 963. -.- Est située à 590 mêtres 
en amont de la borne 962 sur une parallèle 


stroomafwaarts den grenssteen 955, op 
eene met de as van het dal der Kafunda 
‘G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 957. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 956, op 
eene met de as van het dal der Kafunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 958. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 957, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 959. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 958, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 960. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 959, op 
eene met de as van het dal der Musanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 961. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 960, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 962. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 961, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 963. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 962, op 
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à l’axe de la vallée de la Kamulange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 964. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 963 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kamulanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 965. — Est située à 100 mètres 
de la borne 964 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamulanga D. 1. 


Borne 966. —— Est située à 220 mètres 
‘en aval de la borne 965 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kamulanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borbe 967. 
en amont de la borne 966 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamulanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 968. —- 
en amont de la borne 967 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kamulanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 969, — Est située à 100 mètres 
de la borne 968 sur une nofmale à l’axc 
de la vallée de la Kamulanga. 


Borne 970. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 969 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamulanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 971. — Est situés à 140 mètres 


— Est située à 150 mêtres| 


Est située à 190 mètres | 
stroomopwaarts den grenssteen 967, op 
‘eene met de as van het dal der Kamulange. 


eene met de as van het dal der Kam ulanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


one 964. — Ts gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 963, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 965. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 964, op eene met de 


as van het dal der Kamulanga D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 966. — Is gelegen op 220 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 965, op 


eene met de as van het dal der Kamulanga 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 967. — Is gelegen op 150 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 966, op 
‘eene met de as van het dal cer Kamulanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 w. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 968. — Is gelegen op 190 m. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 969. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 968, op eene met de 
as van het dal der Kamulanga normale 
lijn. 

Grenssteen 970. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 969, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 971. — Is gelegen op 140 m. 
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en amont de la borne 970 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamulanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 972. -— Est située à 230 mètres 
de la borne 971 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamulanga G. 1, et à 
l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 2. 


Borne 973. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 972 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamulanga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.Borbe 974. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 973 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Kamulanga G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 975. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 974 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 976. — Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 975 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 977. -—- Est située à 100 mètres. 


de la borne 976 sur une normale à l’axe 
do la vallée de la Kaluani. 


Borne 978. — Est située à 1.070 mètras 
en aval de la borne 977 sur une parallèle 
à l’ax: de la vallée de la Kaluani, distante 
-da cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 970, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 972. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 971, op eene met de 
as van het dal der Kamulanga G. 1 
en op eene met de as van het dal der 
Kamulanga G. 2 normale lijn. 


Grenssieen 973. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 972, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 w. 
afstand var deze as gelegen is. 


. Grenssteen 974. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 973, op 
eene met de as van het dal der Kamulanga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 975. -— Îs gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 974, op. 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 976.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 975, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 977. — Xs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 976, op eene met de 
as van het dal der Kaluani normale lijn. 


.… Grenssteen 978.— Ts gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 977, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
[van deze as gelegen is. 
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Borne 979. —- Est située à 430 mètres]  Grenssteen 979. — Ts gelegen op 430 m, 


en amont de la borne 978 sur une parallèle 
_à l’axe de la vallée de la Kaluani G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 980. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 979 sur une normale à l’axe 
de la vallée ds le Kaluani G. 1. 


Borne 981. —- Est située à 550 mètres 
en aval de l borne 980 sur une parallèle 
à l’axe do Ia vallée de la Kaluani G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.… Borne 982. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 981 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de 14 Kalnani, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 983. — Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 982 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 984. —- Est «ituée à 240 mètres 
de la borne 983 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluani G. 2. 


Borne 985. -—- Est située à 240 mètres 
en aval de {a borne 984 sur une parallèle 


à l’axe de Ja vallée de la Kaluani G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 986. : -- Ext située à 200 mètres 
en aval de la borne 985 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 978, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 980. — Is gelegen op 100 3». 
van den grenssteen 979, op eene met de 
as van het dal der Kaluani G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 981. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 980, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 982. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 981, op 
eene met de as van het del der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 983. — Is gelegen op 590 3. 
stroomafwaarts den grenssteen 982, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 984. — [s gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 983, op eene met de 
as van het dal der Kaluani G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 985. — Is gelegen op 240 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 984, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 986. — Is gelegen op 200 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 985, op 
eene met de as van het dal der Kaltani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne -987. --- Est située à 120 mètres]  Grenssteen 987. — Is gelegen op 120 m. 


en aval de La borne 986 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distanto 
de cet axe de 50 mètres! 


Borne 988. —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 987 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluani G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 989, —- Est située à 100 mètres 
de Ja borne 988 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluani G. 3. 


Borne 990. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 989 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 991. --- Est située à 670 mètres 
en aval de là borne 990 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 992. -— Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 991 sur une parallèls 
à l'axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 993. : — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 992 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 994. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 993 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamala. 


stroomafwaarts den grenssteen 986, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 988. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 987, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 989. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 988, op eene met de 


[es van het dal der Kaluani G. 3 normale 


lijn. 


- Grenssteen 990. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 989, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 991. -— Is gelegen op 670 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 990, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 992. — [s gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 991, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 993. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 992, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 994. — Is gelegen op :00 m. 
van den grenssteen 993, op eene met de 
as van het dal der Kamala normale lijn. 
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_Borne 995: -— Est situéo à 400 mètres 
en aval de la borne 994 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kamala, distanto 
-de cet axo de 50 mêtres. 


Borne 996. -—- Est située à 700 mètres 
‘en aval de la borne 995 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres, - 


Borne 997. 


à l'axo de la vallée de la Kaluani, distanto 
de cet axe de 50 mètres." 


‘Borne 998. 


l’axe de la vallée de la Yembe, distanto: 
. cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 570 mètres. 
en aval de la borne 996 sur une parallèle. 


-— Est située à 400 mètres: 
en 1 amont de la borne 997 sur une parallèle 


Jevenwijdige 


Grenssteen 995. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 994, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 996. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 995, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 997, — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 996, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 


Jevenwijdige lijn, welke op.50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 998. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 997, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
lijn, welke op 50 mm. 


{afstand van deze as gelegen is. 


Borne 999. —- Est située à 630 mètres 


en amont de la borne 998 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Yembe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1000. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 999 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Vembe, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1001, --— Est situés à 100 mètres 
de la borne 1000 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Yembe. 


Borne 1002. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 1001 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Yembe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 999. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 998, op 
eene met de as van hot dal der Yeynbe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m., afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1000. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 999, op 
eene ‘met de as van het dal der Yembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1001. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1000, op eene met de 
es van het dal der Yembe normale lijn. 


Grenssteen 1002. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1001, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1003. —- Est située à 340 mêtres 
en aval de la borne 1002 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Vembe, 

_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Lu 


Borne 1004, —- Est située à 160 mètres 
-en amont de la borne 1003 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1005. —- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1004 sur une paral- 
_lèlo à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1006. --- Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 1005 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1007. —- Est située à 100 mètres 
- de la borne 1006 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Yembe G. 1. 


Borne. 1008. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1007 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1009. ---- Est située à 320 mètres 

en aval de la borne 1008 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Yembe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1010. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1009 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1- 
4. 1. distanto de cet axe de 50 mêtres.. 


Grenssteen 1003. — Is gelegen op 340 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 1002, op 
efene met de as van het dal der Yembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1004. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1003, op 
eene met de as van het del der Yembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1005. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1004, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1006. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1005, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1007. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1006, op eene met de 
as van het dal der Yembe G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1008. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1007, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1009. — [s gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1008, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1010: — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwearts den grenssteen 1009, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


48 
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Borne Y011. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1010 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Yembe G. 1-d. 1. 


Borne 1012. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 1011 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1013. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1012 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yembe G. 1. 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 1014. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1013 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yembe, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 1015. -— Est situés à 490 mètres 
en aval de la borne 1013 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yembe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1016. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1015 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaluani, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1017. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 1016 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaluani. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1018. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1017 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1011. — Es gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1010, op eene met 
de as van het dal der Yembe G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1012. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1011, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1013. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1012, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1014. — Is gelegen op 186 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1013, op 
eene met de as van het del der Yembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1015. — Is gelegen op 4940 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 1013, op 
eene met de as van het dal der Yembe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1016. — }s gelegen op 130 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1015, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1017. —- Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1016, op 
eene met de as van het dal der Kaluani 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1018. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1017, op 
eene met de as van het dal der Kaman- 
gandu evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1019. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1018 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de la Kamangandu. 


Borne 1020. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1019 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamangandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1021. — Est située à 1010 mètres 


‘en aval de la borne 1020 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1022. — Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 1021 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasalangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 1023. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1022 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasalangala 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1024. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1023 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasalangala D. 1. 


Borne 1025. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1024 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalangala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1026. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1025 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasalangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1019. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1018, op eene met de 
as van het dal der Kamangandu normale 
lijn. 

Grenssteen 1020. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1019, op 
eene met de as van het dal der Kaman- 
gandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1021. — Is gelegen op 1.010 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1020 
op eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1022. — Ïs gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1021, op 
eene met de as van het dal der Kasa- 
langala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1023. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1022, ap 
eene met de as van het dal der Kasa- 
langala D. I evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1024. — Ïs gelegen op 100 "©. 
van den grenssteen 1023, op eene met 
de as van het dal der Kasalangala D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1025. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1024, op 
eene met de as van het dal der Kasa- 
langala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1026. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1025, op 
eene met de as van het dal der Kasa- 
langala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand vann deze as gelegen is, 
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Borne 1027. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 1026 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasalangala. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1028. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1027 sur une norniale à l’axe 
de la vallée de la Kasalangela. 


Borne 1029. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 1028 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalangala. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1030. — Est située à 1150 mètres 
en aval de la borne 1029 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1031. — Est située à L00 mètres 
de la borne 1030 sur une normale à l’axe 
de la vallée de La Mbuerma G. 4. 


Borne 1032. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1031 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Mbuema G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1033. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1032 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1034, — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1033 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mbuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1027. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1026, op 


eene met de as van het dal der Kasa- 


langala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1028. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1027, op eene met 
de as van het dal der Kasalangala 
normale lijn. 


Grenssteen 1029. — I; gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1028, op 
eene met de as van het dal der Kasalan- 
gala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 1030. — Is gelegen op 1150 
. stroomafwaarts den grenssteen 1029, 
op eene met de as van het del der Kasa- 
langala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1031.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1030, op eene met de 


Jin. 


Grenssteen 1032. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1031, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1033. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1032, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1034. — Ïs gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1033, op 
eens met de as van het dal der Mbuema 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


es van het dal der Mbuema G. 4 normale 
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Borne 1035. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 1034 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mhuema, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1036. — Est située à 200 mètres 
en aval. de le borne 1035 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. : 


Borne 1037. — Est située à 910 mètres 
en aval de là borne 1036 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalunga, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1038. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1037 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Bone 1039. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1038 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuembendea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1040. — Est située à, 100 mètres 
de la borne 1039 sur une normele à l’axe 
de la vallée de la Kuembenda. 


Borne 1041. — Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 1040 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kuembenda. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1042. —— Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1041 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikeba, distante 


de cet axe de 150 mètres. 


x 


Grenssteen 1035. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1034, op 
eene met de as van het dal der Mbuema 


levenwijdige lijn, welke 6p 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1036. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1035, op 
eene met de as van het dal der Kalunga 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand * 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1037. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1036, op 
eene met de as van het dal der Kelunga 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1038. — Is gelegen op 450 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 1037, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1039. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1038, op 
eene met de as van het dal der Kuem- 
benda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1040. -— Ï$ gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1039, op eene met 
de as van het dal der Kuembenda 
normale lijn. 


Grenssteen 1041. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1040, op 
eene met de as van het dal der Kuem- 
benda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1042. — Is gelegen op 120 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1041, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstend 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1043. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1042 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1044. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1043 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 10. 


Borne 1045. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1044 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 10, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1046. — Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 1045 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1047. — ist située à 410 mètres 
en amont de la borne 1046 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1048. — Est située à 1150 mètres. 
en amont de la borne 1047 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1049. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 1048 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Mpoïji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1050. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1049 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteën 1043. — Ts gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1042, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1043, op eene met 


Tas van het dal der Dikeba G. 10 normale 


Ein. 

Grenssteen 1045. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1044, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1046. — Js gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1045, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1047. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1046, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m.-afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1048. — Is gelegen op 1.150 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1047, 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1049. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1048, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1050. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1049, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


sl . 


Borne 1051. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1050 sur une normale à l’axe 
de la’ vallée de la Mpoji D. 6. 


Borne 1052. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1051 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1053. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1052 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1054. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 1053 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpoïji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1055. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1054 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1056. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1055 sur une normale à l’axe 
de la vallée de La Mpoji D. 5. 


Borne 1057. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1056 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1058. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1057 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1051. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1050, op eene met 
de as van het dal der Mpoji D. 6 normale 
hjn. 


Grenssteen 1052. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1051, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
D. 6 evenwijdige lijjn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1053. —Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1052, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1054. — Is gelegen op 70 «. 
stroomopwaarts den grenssteen 1053, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1055. — Ts gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1054, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1056. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssteen 1055, op eene met de 
es van het dal der Mpoji D. 5 normale lijn. 


Grenssteen 1057. — Ts gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1056, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1058. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1057, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1059. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1058 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Musalali, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1060. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1059 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de. la Muselali, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1061. — Est située à 100 mètres: 
de la borne 1060 sur une normele à l’axe 
de la vallée de la Musalali. 


Borne 1062. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1061 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musalali, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1063. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1062 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musalali, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1064. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1063 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1065. — Est située à 420 mètre: 
en amont de la borne 1064 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1066. -— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1065 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1059. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1058, op 
eene met de as van het del der Musalali 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1060. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1059, op 
eene met de as van het del der Musalali 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1061. — Is gelegen op 100". 
van den gren:steen 1060, op eene met de 
as van het dal der Musalali normale 
Hjn. 

Grenssteen 1062. — Is gelegen op 450 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 1061, op 
eene meb de as van het dal der Musalali 
evenwijdige-lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1063. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1062, op 
eene met de 2s van het dal der Musalali 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1064. — Is gelegen op 350 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 1063, op 
eene met de as van het dal der' Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 1065. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 1064, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze à&s gelegen is. 


Grenssteen 1066. — Is gelegen op 410 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1065, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1067. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 1066 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji D. 4. 


Bôrne 1068, — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1067 sur une parallèle 
_ à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1069, — Est située à 440 mètres| 


en amont de la borne 1068 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Mpoïji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1070. — Est située à 660 mètres: 
en amont de la borne 1069 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mubiabusu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1071. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1070 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mubiabusu. 


Borne 1072. —- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 1071 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mubiabusu 
‘ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1073. — Est située à 1340 mètre: 
en amont de la borne 1072 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mopji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1074. — Est située à 350 mètres: 
en amont de la borne 1073 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoïji, 
distange de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1067. — Is gelegen op 100:1. 
van den grenssteen 1066, op eene met de 
as van het dal der Mpoji D. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 1068. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1067, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1069. — [Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1068, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 1070. —- Is gelegen op 660 . 


stroomopwaarts den grenssteen 1069, op 
eene met de as van het dal der Mubiabu:u 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1071. —- Is gelegen op 100m, 
van den grenssteen 1070, op eene met 


de as van het dal der Mubiabusu normale 


üjn. 

Grenssteen 1072. — Is gelegen op 580 mm. 
stroomafwearts den grenssteen 1071, op 
eene met de 2s van het dal der Mubiabusu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1073. — Is gelegen op 1.340 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1072, 
op eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1074. -— Is gelegen op 350 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1073, op 
eene met de as van het del der Mpoji 
evonwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 1075. — Est située à 520 mètres 
en amont de La borne 1074 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangala 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1076. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1075 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshibola, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1077. — Est située à 510 mètres |: 


en amont de la borne 1076 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshibola, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1078. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1077 sur une normale à l’axe 
de la vellée de la T<hibola. 


Borne 1079, — Est «ituée à 540 mètres 
en aval de la borne 1078 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibola. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1080. — Est située à, 240 mètres 
en aval de la borne 1079 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshibola, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1081. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 1080 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangala 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1082. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 1081 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangale 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 1075. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1074, op 
eene met de as van het del der Kasen- 
gala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. : 


Grenssteen 1076. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1075, op 
eene met de as van het dal der Tshibola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1077. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaearts den grenssteen 1076, op 
eene met de as van het dal der Tshibola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1078. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1077, op eene met 
de as van het dal der Txhibola normale 
lijn. 

Grenssteen 1079. — Ts gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1078, op 
eene met de as van het dal der Tshibola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1080. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1079, op 
eene met de as van het dal der Tshibola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1081. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1080, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1082. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1081, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


S 


Borne 1083. — Est située à 280 mètres 
n amont de la borne 1082 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la Kasangala 1, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1084. — Est située à 210 mètres 
m amont de la borne 1083 sur une paral- 
èle à l’axe de La vallée de la Kasangala 1 
2. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1085. —— Est située à 200 mètres 
le la borne 1084 sur une normale à l’axe 
4e la vallée de la Kasangala 1 D. 2. 


Borne 1086. — Est située à 250 mètres 
de la borne 1085 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangala 1 D. 1. 


Borne 1087. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1086 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Kasangala 1 D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1088. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1087 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1089. — Est située à 100 mètres 
«de la borne 1088 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangala 1. 


Borne 1090, — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 1089 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 1083. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1082, op 
eene met de as van het dal der Kasangala 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1084. — Es gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1083, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1085. —- Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 1084, op eene met 
de as van het dal der Kasangala 1-D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1086. — Is gelegen op 250 m. 
van den grenssteen 1085, op eene met 
de as van het dal der Kasangala 1-D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1087. — [s gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1086, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1088, — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1087, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1089. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1088, op eene met 
de as van het del der Kasangala 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1090. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1089, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 








#. 
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Borne 1091. — Est située à 380 mètres]  Grenssteen 1091. — Is gelegen op 380 :" 


en amont de la borne 1090 sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangala 1 
. G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 1092. — Est située à 100 mètres. 
de la borne 1091 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangala 1 G. 1. 


Borne 1093. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 1092 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangala 1 G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1094. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 1093 sur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1095. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1094 sur une paral- 
lèleà l'axe dela vallée de la Kasangala IT. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1096. -— Est située à 920 mètre: 
en amont de la borne 1095 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasangala IT 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1090, o 
eene met de as van het dal der Kasan 
gala 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke 0: 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 1092. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1091, op eene met d 
as van het dal der Kasangala 1-G. 
normale lijn. 


Grenssteen 1093. — Is gelegen op 470 :n 
stroomafwaarts den grenssteen 1092, o] 
eene met de as van het dal der Kasan 
gala 1-G. 1 evenwijdige lijn, welke 0} 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 1094. —— [s gelegen op 580 jn 
stroomafwaarts den grenssteen 1093, of 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1095. — fs gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1094, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala II evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1096. — Is gelegen op 920 n° 
stroomopwaarts den grenssteen 1095, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 1097. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1096 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangala IT 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1098. — Est située à 100 mètres. 
de là borne 1097 sur une normale à l'axe 
à l’axe de la vallée de la Kasangala IT. 


Grenssteen 1097. — Ïs gelegen op 380 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1096, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 3n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1098. —- Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 1097, op eene met 
de as van het dal der Kasangala IT 
normale lijn. 
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Borne 1099. — Est située à 450 mètres 
m aval de la borne 1098 sur une parallèle 
, l’axe de la vallée de la Kasangala II, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1100. -— Est située à 620 mètres 
n aval de la borne 1099 sur une parallèle 
1 l'axe de la vallée de la Kasangala IT. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1101. — Est située à 410 mètres 
an amont de la borne 1100 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangala IT 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1102. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasengala IT G. 1. 


Borne 1103. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 1102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangala IT G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1104. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangala II, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1105. — Euùt située à 330 mètre: 
en aval de ia borne 1104 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kasangala IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1106. -— Hit située à 500 mètres 
en aval de la borne 1105 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangala 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1099. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1098, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1100.— Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1099, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1101.— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1100, op 


eene met de as van het dal der Kasan- 


gala Il-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1102. — Is gelegen op 100m. 
van den grenssteen 1101, op eene met de 
as van het dal der Kasangala IT-G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1103. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1102, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1104. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1103, op 
eene mot de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1105. — Is gelegen op 330m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1104, op: 


eene met de as van het dal der Kasan- 
gala IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1106. —{s gelegen op 500 m. 
stroomafwaerts den grenssteen 1105, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gala 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
efstand van «cze as gelegen is. 
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_Borne 1107. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1106 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangala I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1108. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1107 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1109. — Est située à 560 mètres 
en amont de La borne 1108 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1110. — Est située à 100 mètre: 
de la borne 1109 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji D. 3. 


Borne 1111. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoii D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1112. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 1111 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1113. —- Est située à 790 mètres 
en amont de [a borne 1112 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1114. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1113 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabam- 
bundo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1107. — Ïs gelegen op 500 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1106, 0: 
eene met de as van het dal der Kasan 
gala T evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1108. — Is gelegen op 580 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1107, 0] 
eene met de as van het dal der Mpoj 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1109. — Is gelegen op 560 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1108, 0} 
eene met de as van het dal derMpoji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1110. — [s gelegen o p 100 m 
van den grenssteen 1109, op eene met de 
as van het dal der Mpoji D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1111.-— Is gelegen op 450. 
stroomafwaarts den grenssteen 1110, of 
eene met de as van het dal der Mpoji D. à 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1112. —— Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1111, of 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1113. — Îs gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1112, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1114. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1113, op 
eene net de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1115. — Est située à 1.500 mètres | 


en amont de la borne 1114 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kabam- 
bundo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1116. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1115 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabaïn- 
bundo D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1117. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabambundo D. 1 


Borne 1118. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1117 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabambundo 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1119. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1118 sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabam- 
bundo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1120. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabambundo. 


Borne 1121. — Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 1120 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Kabarm- 
bundo, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1121bis. — Est située à 1550 
mètres en aval de la borne 1121 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Kabarm- 
bundo. distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 1115. — Ïs gelegen op 1.500 
». stroomopwaarts den grenssteen 1114, 
op eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m3 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1116. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1115, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1117. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1116, op eene înet 
de as van het dal der Kabambundo D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1118. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1117, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1119. — Îs gelegen op 600 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1118, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1120. — Ïs gelegen op 100 m3. 
van den grenssteen 1119, op eene met de 
as van het dal der Kabambundo normale 
lijn. 

Grenssteen 1121. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1120, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1121bis. — Is gelegen op 
1550 m. stroomafwaarts den grenssteen 
1121, op eene met de as van het dal der 
Kabambundo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1122. — Est située à 300 mètres|  Grenssteen 1122. — Ïs gelegen op 300 m. 


“en aval de la borne 1121 bis sur une peral- 
lèle' à l’äxe de la ‘vallée de la Kaba:n- 
bundo, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1123. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1122 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vellée de la Mpoiji, 
distante dé cet axe de 75 mètres. 


Borne 1124. — Ext située à 520 mètres | 


en amont de 1: borne 1123 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpoïji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1125. -— Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 1124 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankodi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1126. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1125 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankodi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1127. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankodi. 


Borne. 1128. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1127 sur une peral- 
lèle à l’axe de le vallée de La Kankodi. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1129, — Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 1128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kenkodi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


siroomafwaarts den grenssteen 1121bes, 
vp eene met de as van het dal der Kabam- 
bundo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1123. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1122, op. 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
ven deze_as gelegen is. 


Grenssteen 1124. — Ïs gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1123, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1125. — Is gelegen op 690 m. 
strocmopwaarts den grenssteen 1124, op 
eene met de &s van het dal der Kankodi 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1126. —- [s gelegen op 450 m. 
stroomopwearts den grenssteen 1125, op 
eene met de as van het dal der Kankodi 
evenwiidige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1127. — Ïs gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 1126. op eene met 
de 2s ven het dal der Kankodi normale 
lijn. 


Grenssteen 1128. —. Îs gelegen op 400 m. 
atroomeafwaerts den grenssteen 1127, op 
eene met de às van het dal der Kankodi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1129. — Is gelegen op 620 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 1128, op 
eene met de as van het dal der Kankodi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1130. - -- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1129 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1131. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1130 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1132. -- Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 1131 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakanu, 
distante de est axe de 50 mètres. 


Borne 1133. -—- Est située à 1230 mètres 
en amont de la borne 1132 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katukunde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1134. :-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katukunde. 


Borne 1135. -— Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 1134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katukunde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1136. —- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 1135 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakanu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1137. -—- Est située à 710 mêtres 
en amont de la borne 1136 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Kakanu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1130. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1129, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1131. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1130, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1132. — Is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1131, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1133. — Is gelegen op 1.230 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1132, 
op eene met de as van het dal der Katu- 
kunde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1133, op eene met 
de as van het dal der Katukunde normale 
lijn. 

Grenssteen 1135. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1134, op 
eene met de as van het dal der Katu- 
kunde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1136. — Is gelegen op 630 mn. 
siroomopwaarts den grenssteen 1135, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1137. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteeen 1136, op 
eene met de as van het dal der Kskunu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1138. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1137 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Kakanu D. 1. 


Borne 1139. -—.Est située à 620 mêtres 
en aval de‘la borne 1138 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakanu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1140. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 1139 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakanu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1141. -—- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 1140 sur une parol- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakonu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1142. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 1141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakanu. 


Borne 1143. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakanu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1144. — Est située à 340 mètres 
de la borne 1143 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakanu G. 1. 


Borne 1145. -— Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 1144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakanu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1138. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 1137, op eene met 
de as van het dal der Kakunu D. 1 
normale lijn. 


” Grenssteen 1139. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1138, op 
eene met de as van het dal der Kakunu 
D: 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1140. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1139, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1141. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1140, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1141, op eene met 
de as van het dal der Kakanu normale 
üjn. 


Grenssteen 1143. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1142, op 
eene met de as van heï dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1144, — Is gelegen op 340 m. 
van den grenssteen 1143, op eene met de 
as van het dal der Kakanu G. 1 normale 
üjn. 


Grenssteen 1145. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1144, op 
cene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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.… Borne 1146. -— Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 1145 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kakanu, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1147. -—- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakanu, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1148. -— Est située à 890 mètres 
en aval de la borne 1147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakanu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1149. -— Est située à 890 mètres | 


en amont de la borne 1148 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1150. -— Est située à 470 mêtres 
en amont de la borne 1149 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoiji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1151. -. Est située à 130 mêtres 
en amont de la borne 1150 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mpoji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1152. --- Est située à 320 mêtres 
de la borne 1151 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoïi D. 2. 


Borne 1153. — Est située à 70 mêtres 
en amont de la borne 1152 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoïi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1146. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1145, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1147. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1146, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1148. —- Is gelegen op 890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1147, op 
eene met de as van het dal der Kakanu 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1149. — Ts gelegen op 890 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1148, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1150. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1149, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1151. — [s gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1150, op 
eerne met de as van het dal der Mpoji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 1152. — Is gelegen op 320 m. 
van den grenssteen 1151, op eene mei 
de as van het dal der Mpoji D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 1153. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1152, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 
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Borne 1154. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1153 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji D. 1. 


Borne 1155. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1154 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1156. --- Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 1155 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Mpoïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1157. -— Est située à 380 mètres 
de la borne 1156 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoii. 


Borne 1158. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 1157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1159. —- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 1158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1160. -— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 1159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoïji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1161. -- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1160 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katutu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1154. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1153, op eene met 
de as van het dal der Mpoji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1155. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1154, op 
eene met de as van het dal der Mpoji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1156. —- Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1155, 0p 
eene met de.as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1157. — Is gelegen op 380 m. 
van den grenssteen 1156, op eene met 
de as van het dal der Mpoji normale 
lijn. | 


Grenssteen 1158. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1157, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1159. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1158, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1160. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1159, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1161. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1160, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1162. - -- Est située à 620 mètres 
3n amont de la borne 1161 sur une paral- 
êle à l’axe de la vallée de la Katutu, 
istante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1163. --- Est situéé à 100 mètres 
d2 la borne 1162 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katutu. 


Borne 1164. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 1163 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1165. - -- Est située à 670 mêtrer 
en amont de la borne 1164 sur uno paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katutu G. 1, 
distante de cet axe de 50 môêtres. 


Borne 1166. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1165 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Katutu G. 1. 


Borne 1167. --- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 1166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katutu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres- 


Borne 1168. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1167 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katutu, distarte 
de cet oxe de 50 mètres. 


Borne 1169. --- Est située à 930 môêtres 
en aval de la borre 1168 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1162. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1161, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1163. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1162, op eene met 
de as van het dal der Katutu normale 
lijn. | 


Grensstieen 1164. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1163, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1165. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1164, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
alstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1166. [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1165, op eene met 
de as van het dal der Katutu G. 1 normale 
Ljn. 

Grenssteen 1167. — Es gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1166, op 
eene met de as van het dal der Katutu G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 1168. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1167, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1169. — Is gelegen op 930, 
stroomafwaarts den grenssteen 1168, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1170. --- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 1169 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 2, 
. distante de ct axe de 50 mètres. 


Borne 1171. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1170 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji G. 2. 


Borne 1172. - -- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1171 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1173. -- Est situés à 450 mètres 
en aval de la borne 1172 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Mpoii, distante 
de cet axe de 50 môêtres. 


Borne 1174. - - Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1173 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamusoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1175. - - Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 1174 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kabiniata, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1176. - - Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1175 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabiniata 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1177. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 1 176 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabiniata D. 1. 
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Grenssteen 1170. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1169, op 
eens met de as van het dal der Mpoji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1171. — Is gelegen op 100 ::. 
van den grenssteen 1170, op eene met 
de as van het dal der Mpoji G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 1172. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1171, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 1173. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1172, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1174. — Is gclegen op 410 3m. 
stroomopwaarts den grenssteern, 1173, op 
eene met de as van het dal der Kamrusoni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1175. — Ïs gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 1174, op 
eene met de as van het dal der Kabiniata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1176. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1175, op 
eene met de as van het dal der Kabiniata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1177. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen, 1176, op eene met de 
as van het dal der Kabiniata D. 1 normale 
lijn. 
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Borne 1178. —- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 1177 sur une parallèle 
“à l'axe de la vallée de la Kabiniata D. 1, 
distante de cet ax: de 50 mètres. 


Borne 1179. — Est située à 760 mètres | 


en amont de la borne 1178 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabiniata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1180. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1179 eur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kabiniata. 


Borne 1181. -— Est située à 1800 mètres 
en aval de la borne 1180 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabiniata, distan- 
te de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1182. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1181 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamusoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1183. --— Est située à 660 mêtres 
en amont de Ja borne 1182 sui une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamusoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1184. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1183 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamusoni. 


Borne 1185, -—- Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 1184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamusoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1178. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1177, op 
eene met de as van het dal der Kabiniata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1179. — Ïs gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1178, op 
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eene met de as van het dal der Kabiniata . 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1180. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1179, op eene met 
de as van het dal der Kabiniata normale 
bjn. 


Grenssteen 1181. — Is gelegen op 1.800 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1180, 
eene met de as van het dal der Kabiniata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1182. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 1181, op 
eene met de as van, het dal der Kamusoni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1183. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1182, op 
eene met de as van het dal der Kamusoni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1184. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1183, op eene met de 
as van het dal der Kamusoni normale 
Lin. 

Grenssteen 1185. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1184, op 
eene met de as van het dal der Kamusoni 
evenwijdige lijn, welke. op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1186. - : Est située à 210 mètres 
de la borne 1185 sur une normale à l’axe 
de la Kamusoni G. 1. 


Borne 1187. . -- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1186 sur une parallèls 
à l’axe de la vallée de la Kamusoni G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1188. --- Eat située à 370 mètres 
en aval de la borne 1187 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamusoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1189. - -- st située à 840 mètres 
en aval de la borne 1188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Kamusoni, 
distarte de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 1190. :-- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoïji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1191. -.- Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 1190 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kulua, 
distante de cet axe dé 50 mêtres. 


Borne 1192. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1191 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kulua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1193. - - Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1192 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la Kulua G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1186. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 1185, op eene met de 


{as van het dal der Kamusoni G. 1 normale 


jun 

Grenssteen 1187 — [s gelegen op 140 rm 
stroomafwaarts den grenssteen 1186, 0}: 
eene met de as van het dal der Kamusoni 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1188.— Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1187, op 
eene met de as van het dal der Kamusoni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1189. — Ts gele_ en op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1188, op 


nl 


eene met de as van het dal der Kamusoni . 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1190. — Is gelegen op 330 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1189, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gren steen 1191.-— Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1190, op 
eene met de as van het dal der Kulua 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1192. —- [s gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1191, op 
eene ‘met de as van het dal der Kulux 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1193. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1192, op 
eene met de as van het dal der Kalua G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van”deze as gelegen is. 
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Borne 1194. --- Est située à 700 mètres 
an amont de la borne 1193 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kulua G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1195. - : Est située à 100 mètres 
de la borne 1194 sur une normale à l’axe 
d2 la vallée de la Kulua G. 1. 


Borne 1196. - - Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1195 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Kulua G. 1, 
| distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1197. --- Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 1196 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kulua G. Ï, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1198. - Est située à 400 mètres 
en amout de la borne 1197 sur une paral- 
_ lèle à l'axe de la vallée de la Kulua, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1199. --- Fist située à 410 mètres 
en amont de la borne 1198 sur une paral- 
lèlse à l’axe de la vallée de la Kulua, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1200. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 1199 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kulua. 


Borne 1201. - - Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1200 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kulua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1194. — Is gelegen 0] 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1193, op 
eene met de as van het dal der Kalua G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1195. —- Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 1194, op eene met de 
as van het dal der Kalua G. 1 normale 
lijn. | 


_ Grenssteen 1196. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1195, op 
eene met de as van het dal der Kulua G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1197. — Is gelegen op 240 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1196, op 
eene met de as van het dal der Kulua G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1198. — Is gelegen op 400 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1197, op 


eene met de as van het dal der Kulua 


evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1199. — Is gelegen op 4101. 
stroomopwaarts den grenssteen 1198, op 
eene met de as van het dal der Kulua 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1200. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1199, op eene met 
de as van het dal der Kulua normale 
lijn. | 

Grenssteen 1201. —- Is gelegen op 440 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1200, op 
eene met de as van het dal der Kulua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1202. --- Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 1201 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kulua, distante 
de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 1203. - -- Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 1202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kulua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1204. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1203 surune parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1204 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1205. - 


Borne 1206. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1205 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji G. 3. 


Borne 1207. . 
en aval de la borne 1206 sur une parallèle 


— Est située à 330 mêtres 


à l'axe de la vallée de la Mpoji G. 3 


} 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1208. - Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoïji, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 1209. - - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1208 sur nne paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1202. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1201, op 
eene met de as van het dal der Kulua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. * 


Grenssteen 1203. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1202, op 
eene met de as van het dal der Kulua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1204. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1203, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1205. — Is gelegon op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1204, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1206. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1205, op eene met 
de as van het dal der Mpoji G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1207. — Is gelegen op 330 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1206, 6p 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1208. — Is gelegen op 440 7m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1207, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1209. — Is gelegen op 260 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 1208, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1210. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1209 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mpoji G. 4. 


2 


Borne 1211. - Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1212. - -- Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 1211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoïji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1213. - - Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1212 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1214. - - Est située à 690 mètres 
en amont de la borne {213 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Kasue, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1215. --- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1214 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue, 
distante de cet axe de %0 mêtres. 


Borne 1216. - Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 1215 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1217. : - Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1216 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasue, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1210. — Îs gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 1209, op eene mes 


lijn. 


Grenssteen 1211. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1210, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1212. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1211, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grenssteen 1213. — Is gelegen op 600 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 1212, op 
eene met de as van het dal der Kasue 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1214. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1213, op 
eene met de as van het dal der Kasue 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1215. — Is gelegen op 330 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1214, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1216. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1215, op 
eene met de 2s van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1217. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1216, op 
eene met de as van het dal der Kasue 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


de as van het dal der Mpoji G. 4 normalt 
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Borne 1218. - - Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 1217 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1219. - Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1218 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1220. : 
de la borne 1219 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Karue D. I. 


- Est située à 100 mètres 


Borne 1221. - - Est située à 430 mètres 
en aval de La borne 1220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Kasue D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Born: 1222. . - Est située à 550 mètres 
eu amont de la borne 1221 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ja Kasue, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1223. - Est située à 1190 mètres 
en amont de la borne 1222 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasue, 
distarte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1224. : - Est située à 100 mètres 
de l4 borne 1223 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasue. 


Borne 1225, - -- Est située à 1180 mètres 
on aval de la borne 1224 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1218. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1217, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1219. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1218, op 
eene met de as van het dal der Kasue D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1220. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1219, op eene met 
de as van het dal der Kasue D. I normale 
lijn. 


Grenssteen 1221. —- [s gelegen op 430 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1220, op 
eene met de as van het dal der Kasue D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1222. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1221, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1223. — Ts gelegen op 1.190 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1222, 
op eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1224. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 1223, op eene met 
de as van het dal der Kasue normale 
lijn. 

Grenssteen 1225. — Is gelegen op L.180 
w. stroomafwaarts den grenssteen 1224, 
op eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1226, —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1227. -—-- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 1226 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasgue, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1228. --- Est située à 1.160 mètres 
on amont de la borne 1227 sur une paral- 
lè'e à l’axe de la vallée de la Kasue G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1229. —- Est située à 100 mèties 
de le bomne 1228 sur une normale. à l’axe 
de la vallée de la Kasue G. 1. 


Borne 1230. - -- Est située à 1280 mètres 
en aval de la borne 1229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasus G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1231. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1232. -—— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1231 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasue G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1233. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1232 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasué G. 2. 


Grenssteen 1226. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1225, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1227. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1226, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1228. —- Is gelegen op 1.160 
nr. stroomopwaarts den grenssteen 1227, 
op eene met de as van het dal der Kasue 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1229. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1228, op eene met 
de as van het dal der Kasue G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1230. — Ïs gelegen op 1.280 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1229, 
op eene met de as van het dal der Kasue 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is: 


Grenssteen 1231. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1230, op 
eene met de-as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1232. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1231, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1233. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1232, op eene met 
de as van hot dal der Kasue G. 2 normale 
lijn. 
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Borne 1234. -— Est située à 260 mètres 
en aval ds la borne 1233 sur une parallèle 
à l’axe d2 la vallée de la Kasue G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1235. -— Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 1234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1236. - -- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 1235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1237. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1236 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kague G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1238. -. - Est située à 220 mètres 
de la borne 1237 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasue G. 3. 


Borne 1239. Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1240. -- Het située à 220 mètres 
en aval de la borne 1239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1241. --- Est située à 410 mêtres 
en aval de la borne 1240 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1234. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1233, op 
eene met de as van het dal der Kasue G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1235. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1234, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 2 


Grenssteen 1236. — Ïs gelegen op 370 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 1235, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1237. — Is gelegen op 260 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1236, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1238. — Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 1237, op eene met 
de as van het dal der Kasue G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1239. — Is gelegen op 180 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1238, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1240. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1239, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1241. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1240, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1242. -—- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1241 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasue G. 4: 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1243. —- Est située à 100 mètres 
de ia borne 1242 sur une normale à l’axe 
‘ de la vallée de la Kasue G. 4. 


Borne 1244. -—- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasue G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1245. -— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 1244 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasue, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1246. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1245 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1247. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 1246 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoïji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1248. —- Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 1247 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1249. —- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 1248 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 1242. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1241, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1243. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1242, op eene met 
de as van het dal der Kasue G. 4 normale 
lin. 

Grenssteen 1244. — Is gelegen op 300 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 1243, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1245. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1244, op 
eene met de as van het dal der Kasue 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1246. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1245, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 1247. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1246, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1248. — Is gelegen op 1.010 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1247, 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1249. — Ïs gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1248, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1250. —- Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1249 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1261. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1250 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shilenji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1252. - - Est située à 100 mètres 
de là borne 1251 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilenji D. 1. 


Borne 1253. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1252 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji D. 1, 
distante de cat axe de 50 mètres. 


Borne 1254. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1253 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1256. -—— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1254 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1256. -— Est située à 1400 mètres 
en amont de la borne 1255 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1257. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1256 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilenji. 


Grenssteen 1250. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1249, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1251. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1250, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1252. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1251, op eene met 
de as van het dal der Shilenji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1253. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1252, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1254. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1253, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1255. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1254, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1256. — Is gelegen op 1.400 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1255, 
op eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 7. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1257. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1256, op eene met 
de as van het dal der Shilenji normale 
lijn. 
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: Borne 1258. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1257 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shilenji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1259. — Est située à 260 mètres 
de la borne 1258 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilenji G. 1. 


Borne 1260. — Est située à 200 mètres 
en aval de là borne 1259 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1261. -—- Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 1260 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1262, — Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 1261 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1263. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 1262 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1264. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1263 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasamba. 


Borne 1265. — Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 1264 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1258. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1257, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1259. — Is gelegen op 260 m. 
van den grenssteen 1258, op eene met 
de as van het dal der Shilenji G. 1° 
normale lijn. 


Grenssteen 1260. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1259, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1261. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1260, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1262. — Is gelegen op 900 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 1261, op 
eene met de as van het dal der Kasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1263. — Xs gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1262, op 
eene met de as van het dal der Kasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1264. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1263, op eene met 
de as van het dal der Kasamba normale 
lin. 

irenssieen 1265. — {5 gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1264, op 
eene met de as van het dal der Kasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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* Borne 1266. -— Est située à 1.000 mêtres 
en aval de la borne 1265 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasamba, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 1267. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1266 sur une parallèle 
* à l’axe de la vallée de la Shilsnji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1268. --- Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 1267 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1269. --- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 1268 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1270. -— Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 1269 sur une paral- 
de la vallée de la Kanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


lèle à l’axo 


Borne 127E. --. Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1270 sur une paral- 
lèl: à l’axe de la vallée de la Kanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1272, -— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 1271 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de à Kanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1273, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1272 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kanie. 
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Grenssteen 1266. — Is gelogen op 1.000 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1265, 
op eene met de as van het dal der Ka- 
sambe evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1267. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1266, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1268. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1267, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn,‘welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1269. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1268, op 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1270. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1269, op 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1271. — Ïs gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1270, 6p 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1272. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1271, op 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1273. — Is gelegen op 1900 m. 
van den grenssteen 1272, op eene met 
de as van het dal der Kanie normale 
lijn. 
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Borne 1274, —- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 1273 sur une parallèlo 
à l’axe de la vallée de la Kanie, distanto 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1275. -—- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1274 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kanie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1276. -— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 1275 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1277. --. Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1276 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kanie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1278. - - Est située à 130 mêtres 
en aval do la borno 1277 sur une parallèle 
à. l'axe de la vallée de la Shilenji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1279. -—- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1278 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1280. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1279 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilenji G. 2. 


Borne 1281. --- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1280 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grensiteen 1274. — Ïs gelègen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1273, cp 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1275. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1274, cp 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grens:teen 1276. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1275, op 
eene met de as van het dal der Kenie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1277. — [Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1276, op 
eene met de as van het dal der Kanie 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1278. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1277, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1279. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1278, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1280. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1279, op eene met 
de as van het dal der Shilenji G. 2 normale 
lijn. 


” Grenssteen 1281. — Is gelegen op 640 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1280, op 


eene met de as van het dal der Shilenji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 w:. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 1282. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 1281 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilenji distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1283. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1282 eur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Shilenji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1284. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1283 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilenji G. 3. 


Borne 1285. -— Est située à 230 môtres 
en aval de la borne 1284 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shilenji G. 3, 
distante de cot axo de 50 mètres. 


Borne 1286. --- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 1285 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Shïlenji, distante 
de cet axe de 75 mètres. : | 


Borne 1287. — Est située à 1130 mètres 
en aval de la borne 1286 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilenji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1288. --- Est sibuée à 1.220 mètres 
en aval de la borne 1287 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distante 
do cet axe de 100 mètres. 


Borne 1289. -—- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1288 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabalange, 
distante do cet axe de 50 mêtres. 
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Grenssteen 1282. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1281, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1283. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1282, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1284. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1283, op eene met 
de as van het dal der Shilenji G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 1285. — Is gelegen op 230 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 1284, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1286. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1285, op 
eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1287. — Is gelegen op 1.130 
1ù. stroomafwaarts den grenssteen 1286, 
op eene met de as van het dal der Shilenji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1288. — Is gelegen op 1.220 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1287, 
op eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1289. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1288, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
lange evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1290. — Est située à 690 mètres |  Grenssieen 1290. — Is gelegen op 690 m 


en amont de la borne 1289 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabalange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1291. —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1290 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabalange 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1292. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1291 sur une normale à l'axe 
de Ja vallée de la Kabalange D. 1. 


stroomopwaarts den grenssteen 1289, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
lange evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1291.— Ïs gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1290, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
lange D. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1292. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1291, op eene met 
de as van het dal der Kabelenge D. 1 


normale Hijn. 


Borne 1293. --— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1292 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabalange D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1294. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 1293 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabalange, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1295. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 1294 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabelange. 


Borne 1296. -— Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 1295 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé: de la Kabalange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1297. -—-- Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 1296 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabalange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1293. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1292, op 
eene met de as van het dal der Kabalange 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1294. — Ïs gelegen op 530 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1293, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
lange evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1295. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 1294, op eene met 
de as van het dal der Kabalange normale 
lin. : 

Grenssieen 1296. — Is gelegen op 510 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 1295, op 
eene met de as van het dal der Kabalange 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1297. — Ïs gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1296, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
lange evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geiegen is. 


‘ Borne 1298. —- Est située à 600 mètres 
on aval de la borne 1297 sur ure paral- 
lèle à l'axe do la vallée de la Kabalange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1299. -— Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 1298 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée do la Mpoji, distanto 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1300. - — Est située à 980 mêtros 
en amont de la borne 1299 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 30 mèêtres. 


Borne 1301. —- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 1300 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1302. .— Est située à 100 mètres 
de la borne 1301 sur un2 uormale à l'axe 
de la vallée de 11 Kamabondo. 


Borne 1303. -—— Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 1302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1304. -— Eat située à 130 mètres 
en aval de la botne 1303 sur une parallêle, 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1305. -— Kat située à 540 mêtres 
en amont de la borne 1304 sur une paral- 
lèl: à l’axe de la vallée de la Kamabondo 
C. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 1298. — Ts gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1297, op 


eene met de &s van het dal der Kaba-. 


lange evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1299. — Ïs gelegen op 950 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1298, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1300. — Is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1299, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1301. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1300, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1302. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1301, op eene met 
de as van het dal der Kamabondo normale 
lijn. 

Grenssteen 1303. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1302, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1304. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1303, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1305. — Js gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1304, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1306. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1305 sur une normale à J’axe 
de la vallée de la Kamabondo G. 1. 


Borne 1307. -— Est située à 600 mètres 
en aval de la borrs 1306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemabondo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1308. -—- Est “ituéo à 760 mêties 
en aval de la borne 1307 sur une parallèle 
à l’axo de la valléo de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1309. .-- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1308 sur une paral- 


lèla à l'axe de la vallée de la Mpoii, 
dittente de cest axe de 100 mêtres. 


Borne 1310. -— Et située à 1.300 mètres 
en amont de la bornc 1309 sur uue paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1311. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1310 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasangadi. 


Borne 1312. — Est située à 1350 mètres 
en aval de la borne 1311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1313. -—. Est située à 470 mêtres 
en aval de la borns 1312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 100 mêtros. 


Grenssteen 1306. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1305, op eene met 
de as van'het dal der Kamabondo G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1307. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1306, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo G. 1 evenwijdige lijn ,welke op 
50 m. afstand vait deze as gelegen is. 


Grenssteen 1308. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1307, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1309. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1308, op 
eene met de as van hét dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1310. — Is gelegen op 1300 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1309, 
op eene met de as van het dal der Kasan- 
gadi evenwijdige lijn, w<lke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1311.— Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 1310, op eene met 
de as van het dal der Kasangadi normale 
lin. 

Grenssteen 1312. —- Ïs gelegen op 1.350 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1311, 
op eene met de as van het dal der Kasan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1313. — Ïs gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1312, op 
eene met de as van het dal der Mpoïji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1314. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1313 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mpoji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1315. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 1314 sur une paral- 
1èle à l’axe de la vallée de la Kamabande, 
distante de cot axe de”50 mètres. 


Borne 1316. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 1315 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Kamabanda. 


Borne 1317. —- Est située à 510 mètres 
en aval de Ja borns 1316 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabanda, 


dietante de cet axe da 50 mètres. 


Borne 1318. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1317 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mpoji, distants 


de cot axe de 100 mètres. 


Borne 1319. -— Est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 1318 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kama- 
bondo, distante de cet axe de 50 mitres. 


Borne 1320. : Est située à 310 mètres 
en amort de la borne 1319 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1321. --- Est située à 100 mètres 
de Ja borne 1320 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamabondo. 


Grenssteen 1314. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1313, op- 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1315. — Is gelegen op 500 m., 
stroomopwaarts den grenssteen 1314, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bando evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1316. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1315, op eene met 
de as van het dal der Kamabanda nor- 
male lin. 


Grenssteen 1317. — Ïs gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1316, op: 
eene met de as van het dal der Kama- 
banda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1318. — Ïs gelegen op 250 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1317, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1319. — Is gelegen op 1.100 
m. stroomopwaarts den grenssteen 131$, 
op eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1320. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen .1319, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1321. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1320, op eene met 
de &s van het dal der Kamabondo nor- 
male lijn. 
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Borne 1322. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamsbopdo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1323. — Est située à 640 mêtr's 
en aval de la borne 1322 «ur uue parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Kamabondo, 
distante de cet axe de 50 mètues. 


Borne 1324. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1323 sur uno normale à l’axo 
de la vallée de la Kamabondo G. 1. 


Borne 1325. --- Est située à 90 mètres 
en-aval de la borne 1324 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabondo G,. 1, 
distante do cet axe do 50 mètres. 


Borne 1326. -— Est situéo à 350 mêtros 
en aval de la borne 1325 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamabondo, 


distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 1327. - - Est située à 440 môtres 
en aval de la borne 1326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mpoji, distaote 
de cot axe de 100 mètres. 


Borne 1328. -. Est située à 120 mêtres 
en amont de la borne 1327 eur une paral- 
lèlo à l’axe de la valléo de la Mpoji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1329. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1328 sur une normale à l’axce 
de la vallée de la Mpoji G. 5. 


Grenssteen 1322. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1321, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1323. — Îs gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1322, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1324. — Ts gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 1323, op eene met. 
de as van het dal der Kamabondo G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1325. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1324, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 1326.— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1325, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1327. — Js gelegen op 440 nv: 
stroomafwaarts den grenssteen 1326, op. 
eene met de as van het del der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1328. — [Is gelegen op 120 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1327, op 
eene met de as van het dal der Mpoji G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1329. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1328, op eene met 
de as van het dal der Mpoji G. 5 normale 
Hjn. 


Te. 
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Borne 1330. - Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1329 sur une parellèle 
à l’axo de le velléo de la Mpoji G. 5, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 1331. --. Est situéc à 470 mètres 


en aval de le borne 1330 sur une parallèle 


à l'axe do la vallée de la Mpoji, distante 
de cot axe de 100 mêtres. 


Borne 1332. - -- Est située à 420 mètres 
en avel do la borno 1331 sur uno parallèle 
à l'axe de la vellée de la Mpoji, distante 
de cot axe de 100 mètres. 


? 


Borne 1333. —- Est situéo à 370 mètres 


-on ayal de le borne 1332 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée do le Dikche, distente 
de cet axe do 150 mètres. 


Borne 1334. --- Est située à 1.120 mètres 


“en aval de le borne 1333 sur uno parellèl> 


à l’axe de la vallée de la Dikobe, distento 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1335. -- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1334 sur une parel- 
lèle à l’axe de la velléo de La Matutu I, 
distante de cet axe d: 50 mètres. 


Borne 1336. --- Est située à 610 mètres 
cn amont de la borne 1335 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distarto de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1337. -— Est située à 350 mêtres 
en amont do la borne 1336 sur une paral- 
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Grenssteen 1330. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1329, op 
eene met de as van het del der Mpoji G. 5 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1331. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1330, op 
eene met de as van het dal der Mpoji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1332. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1331, op 
eene met de as van het dal der Mpoji - 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1333. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaerts den grenssteen 1332, op 
eene met de &s van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand | 
van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 1334. — Is gelegen op 1.120 
m. stroomafwearts den grenssteen 1333, 
op eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 1335. — Îs gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1334, op 
eene met de as ven het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1336. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1335, op 
eene met de as van het dal der Metutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1337. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwearts den grenssteen 1336, op 


ile à l'axe dr la vellée de la Matutu I-D. 5, 
listante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 1338. -— Est située à 100 mètres 
le la borne 1337 sur une normale à l’axe 
lo la vallée de la Matutu I-D. 5. 


Borne 1339. — Est située à 320 mètres 
n aval de la borna 1338 sur une parallèle 
, J’axe do la vallée de la Matutu [- D. 5, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1340. —- Est située à 370 mètres 
m amont do la borne 1339 sur une paral- 
èle à l'axe de la valléo de Ia Matutu I, 


listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1341. = Est située à 180 mètres 
n amont de la borne 1340 sur une paral- 
êle à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 1342. -- Est située à 230 mètres 
n amont de la borne 1341 sur une parel- 
êle à l’axe de la vallée de la Matutu T- 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1343. -— Est située à 210 mètres 
nm amont de la borne 1342 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la Matutu [- 
D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1344. — Est située à 100 mètres 
le la borne 1343 sur une normale à l’axe 
le la vallée de la Matutu I-D. 4-d. 1. 


Borne 1345. -- Est située à 180 mètres 





eene met de as van het dal der Matutu I- 


D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1338. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1337, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-D. 5 
normale lijn. 


Grenssteen 1339. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1338, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1340. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1339, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1341.— [s gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1340, op 
eene met de as van het del der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1342. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1341, op 
eene met de as van het dal der Matutul- 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1343. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1342, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1344. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1343, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1345. — Is gelegen op 180 m. 


# 











en aval de la borne 1344 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I-D. 4- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1346. — Est située à 100 mètres 


en amont de la borne 1345 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu ED4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1347. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1346 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu I-D, 4. 


Borne 1348. —- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1347 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1349. — Est située à 530 mêtres 
en amont de la borne 1348 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutuw E, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1350. -— Est située à 750 mètres 
en amont de la bo ne 1349 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1351. — Est sivuée à 330 mètres 
en amont de la borne 1350 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1352. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1351 sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Matutu I- 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 





stroomafwaarts den grenssteen 1344, 01 
eene met de as van het dal der Matutu I 
D. 4-d. { evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1346. — Is gelegen op 100 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1345, of 
eene met de as van het dal der Matutu I 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1347. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1346, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 1348. — Is gelegen op 350 1m, 
stroomafwaarts den grenssteen 1347, of 
eene met de as van het dal der Matutu 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1349. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1348, of 
eene met de as van het dal der Matutu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


frenssteen 1350. — Is gelegen op 750 7n. 
stroomopwaarts. den grenssteen 1349, of 
eene met de as van het dal der Matutu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 1351. — Is gelegen op 330 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1350, of 
eene met de as van het dal der Matutu 1] 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1352. — Js gelegen op 540 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1351, of 
eene met de as van het dal der Matutu I 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1353. --- Est située à 100 mètres| Grenssteen 1353. — Is gelegen op 100 m. 


le la borne 1352 sur une normale à l’axe 
le la vallée de la Matutu I-D. 3. 


Borne 13564, -— Est située à 440 mètres 
su aval de la borne 1353 sur une parallèle 
3 l’axe d2 la vallée de la Matutu I:-D,. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 1355. — Est située à 1140 mètres 
en amont de la borne 1354 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1356, --— Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 1355 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Italamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne}1357. - -- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1356 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Italamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1358. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1357 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Italamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1359. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1358 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Italamba. 


Borne 1360. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1359 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la [talamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van: den grenssteen 1352, op eene met. 
de as van het dal der Matutu I-D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 1354. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1353, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1355. — Is gelegen op L.140 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1354, 
op eene met de as van het dal der Matutu 
I'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1356. — Is gelegen op 780 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1355, op 
eene met de as van het dal der Italamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1357. — Îs gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1356, op 
eene met de as van het dal der Italamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 zu. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1358. — Js gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1357, op 
eene met de as van het dal der Italamba 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1359. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1358, op eene met 
de as van het dal der Italamba normale 
lijn. 

Grenssteen 1360. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1359, op 
eene met de as van het dal der Italamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





— 780 — 


Borne 1361. — Est située à 300 mêtres 
en aval de la borne 1360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Italamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1362. — Est située à 700 mètres 
en aval de l2 borne 1361 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Italamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1363. -—— Est situés à 420 mètres 
on amont de la borne 1362 <ur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la 
Matutu I distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 1364. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1363 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1365. --- Est située à 190 mètres 
de la borne 1364 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu I-D. 2. 


Borne 1366. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1365 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1367. -;- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1366 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 1-D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1368. --- Est située à 220 mètres 
de la borne 1367 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu I-D. 1. 


Grenssteen 1361. — Ïs gelegen op 300 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1360, o) 
eene met de as van het dal der Italamb: 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstan: 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1362. — Is gelegen op 700 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1361, o} 
eene met de as van het del der ltalamb: 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1363. — Is gelegen op 420 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1362, or 
eene met de as van het dal der Matutu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1364. — Is gelegen op 150 m. 
tsroomopwaarts den grenssteen 1363, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1365. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 1364, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1366. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1365, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1367. — Ïs gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1366, op 
eene met de as van het dal der Matutu J- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1368. — Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 1367, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-D. 1 
normale lijn. 
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Borne 1369. --- Est sitüée à 210 mètros 
en aval de la borne 1368 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu I-g. Ï, 
” distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1370. --. Est située à 40 mètres 
on aval de la borne 1369 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1371. -- Est située à 100 mêtres 
en amont de la borne 1370 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Matutu I, 
_ distante de cet axe de 50 mêtros. 


Borne 1372. --— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1371 sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mafutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1373. -- Est située à 100 mètres | 


de la borne 1372 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu I. 


Borne 1374. -- Est située à 110 mètres | 


en aval de la borne 1373 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée dela Matutu I distante 


+ 


“de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1375. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 1374 sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Matutu I- 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1376. -—- Est située à 100 mêtros 
de la borne 1375 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Matutu [-G. 1. 


Grenssteen 1369. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1368, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


eene met de as van het dal der Matutu I- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


| Grenssteen 1371. — Is gelegen op 100m. 
|stroomopwaarts den grenssteen 1370, op 
|eene met de as van het dal der Matutu I 

evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts den grenssteen 1371, op 
eene met de as van het dal der Matutu LI 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1373. -— Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 1372, op eene met 
ide as van het dal der Matutu I normale 
lijn. 
Grenssteen 1374. — [s gelegen op 110 5m. 
\stroomafwaarts den grenssteen 1373, op 
leene met de as van het dal der Matutu I 
levenwijdige liin, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 1375. — Is gelegen op 40 m. 
.stroomopwaarts den grenssteen 1374, op 
|eene met de as van het dal der Matutu [- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 





iafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1376. -— Is gelegen op 100 m. 
van den greñssteen 1375, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-G. IL 
normale lijn. 








| Grenssteen 1370. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1369, op. 


Grenssteen 1372. — Is gelegen op 200 m. 
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Borne 1377. -—- Fist située à 290 mêtres 


-en aval de la borne 1376 sur une parallèle 


à l’axe de la valléo de la Matutu I-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1378. -— Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 1377 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1379, — Est située à 1130 môtres 
en aval de la borne 1378 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu I, 
distente de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1380. -- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1379 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1381. --- Est située à 630 môtres 
en amont de la borne 1380 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katombi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1382. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1381 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katombi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1383. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1382 sur une normale à l’axe 
à l'axe de la vallée de la Katembi. 


Borne 1384. -— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 1383 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katombi, 


. distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Grenssteen 1377. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1376, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1378. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1377, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1379. —- Is gelegen op 1.130 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1378, 
op eene met de as van het dal der Matutu 
T'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1380. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1379, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1381. — Îs gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1380, op 
eene met de as van het dal der Katombi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1382. — Js gelegen op 600 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 1381, op 
eene met de as van hot dal der Katombi 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 1383. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1382, op eene met 
de as van het dal der Katombi normale 
lin. 

Grenssteen 1384. —- Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1383, op 
eene met de as van het dal der Katombi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 1385. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1384 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katombi, 
distante de cet äxe de 50 mètres. 


Borne 1386. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1385 sur une parallèle 
à l’axe dé la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1387. --- Hst située à 510 mètres 
en amont de la borne 1386 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu I- 
CG. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1388. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1387 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu I-G. 2. 


Borne 1389... Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 1388 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I-G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1390. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1389 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1391, --- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 1390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1392. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1391 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamutu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1385. — Is gelegen op 600 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 1384, op 
eene met de as van het dal der Katombi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1386. — Ts gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1385, op 


eene met de as van het dal der Matutu I | 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1357. — [s gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1386, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 


1G. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1388. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1387, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-G. 2 
nor ale lijn. | 


Grenssteen 1389. — Is gelegen op 620 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 1388, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1390. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1389, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1391. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1390, op 
eene met de as van het dal der Matutu Î 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1392. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1391, op 
eene met de as van het dal der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1393. -— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 1392 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamutu, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1394. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 1393 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamutu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1395. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1394 sur uns normale à l’axe 
de la vallée de la Kamutu. 


Borne 1396. --— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1395 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. , 


Borne 1397. --- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 1396 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé..de la Kamutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1398. — Est située à 580 mêtres 
en aval de La borne 1397 sur une parallèle 
à l’&xe de la vallée de la Kamutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1399. -- Est située à 70 mètres 
en avel de la borne 1398 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1400. - - Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 1399 sur une paral- 
tèle à l’axe de la vallée de la Matutu I- 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1393. —- Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 1392, op 
eene met de as van het dal der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1394. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1393, op 
eene met de as van het dal der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1395. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1394, op eene met 
de as van het dal der Kamutu normale 
lijn. 

Grenssteen 1396. — I: gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1395, op 
cene met de as van het dal der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. el 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1397. —- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwearts den gienssteen 1396, op 
eene ‘et de as van het del der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1398. -— Is geiegen op 580 rw. 
stroomafwaarts den grenssteen 1397, op 
eene met de as van het dal der Kamutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a3 gelegen is. 


Grenssteen 1399. — Is gelegen op 70 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1398, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1400. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grerssteen 1399, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 ar. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1401. ---- Est située à 100 mêtres 
le la borne 1400 sur une normale à l’axe 
le la vallée de la Matutu I-G. 3. 


Borne 1402. - - Est située à 50 mêètrer 
n aval de la borne 1401 sur une parallèle 
i l’axe de la vallée de la Matutu I-G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1403. - - Est située à 1.130 mètres 
en aval de la borne 1402 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu I, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1404. --- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1403 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1405. - - Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1404 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1406. - - Est située à 500 mètres 
eu aval de la borne 1405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1407. - - Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 1406 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1408. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1407 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikeba G. 11. 


Grenssteen 1401. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1400, op eene met 
de as van het dal der Matutu I-G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 1402. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1401, op 
eene met de as van het dal der Matutu I- 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1403. — Is gelegen op 1.130 
nm. stroomafwaarts den grenssteen 1402, 
op eene met de as van het dal der Ma- 
tutu I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1404. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1403, op 
eene met de as van het dal der Matutu I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1405. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1404, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1406. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1405, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1407. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1406, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1408. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1407, op eene met 
de as van het dal der Dikeba G. 11 nor- 
mele lijn. 
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- Borne 1409. --- Est située à 30 mètres 
en aval de la borne 1408 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dik2ba G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1410. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1409 sur une parallêl: 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1411. —- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 1410 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 12, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1412. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1411 sur une normale à l'axe 
de Ja vallée de la Dikeba G. 12. 


Borne 1413. -— Est située à 450 mêtres 
en aval de la borne 1412 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Dikeba G. 12, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1414. -—- Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 1413 sur une parallèle 
à P’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1415. --- Est située à 320 mêtres 
en amont de la borne 1414 sur nne paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1416. Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 1415 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1409. — Is gelegen op 30 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1408, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 


G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenséteen 1410. — Is gelegen op 270 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1409, op 


eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1411. — Ïs gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1410, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1412. — Is gelegen op 100 m., 
van den grenssteen 1411, op eene met 
de as van het dal der Dikeba G. 12 
normale lijn. 


Grenssteen 1413. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1412, op 
eene met de,as van het dal der Dikeba 
G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1414. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1413, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1415. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1414, op 
eene met de as :van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1416. — Is gelegen op 1.060 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1415, 
op eene met de as van het dal der Ma- 
cutu 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1417. -- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1416 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1418. -— Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 1417 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1419. --- Est située à 160 mètros 
en amont de la borne 1418 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2-D.4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1420. — Est située à 100 mètres 
de Ja borne 1419 sur ‘une normale à axe 
de la vallée de la Matutu 2-D. 4. 


Borne 1421. -—- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 1420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2-D. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1422. -—-- Kst située à 210 mètres 
en amont de la borne 1421 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Matutu ?, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1423. -— Est située à 550 mêtres 
en amont de la borne 1422 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1424. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1423 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe dé 50 mètres. 


Grenssteen 1417. — Is gelegen op 410 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1416, op 
eene snét de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1418. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1417, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1419. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1418, op 
eene met de as van het dal der Matuiu 2- 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1420. — Is gelegen op 100 2. 
van den grenssteen 1419, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2-D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 1421. — Is gelegen op 1101. 
stroomafwaarts den grenssteen 1420, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1422. -—— Is gelegen op 2101. 
stroomopwaarts den grenssteen 1421, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1423. — Is gelegen op 550 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 1422, op 
eene met de as van het dal der Matuiu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Frenssteen 1424. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1423, op 
eene net de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1425. - Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 1424 sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Matutu 2- 

: D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1425. — Is gelegen op 130 n 
stroomopwaarts den grenssteen 1424, o 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 


_[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 1426. - — Eét située à 100 mêtres 
de la borne 1425 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu 2-D. 3. 


Borne. 1427. - -- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1426 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1428. - - Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 1427 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, | 


Borne 1429. - -- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 1428 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1430. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 1429 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Matutu 2-D. 2. 


Borne 1431. - -- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 1430 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2-D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1432. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1431 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1425, op eene me 
de as van het dal der Matutu 2-D.. 
normale lijn. 


Grenssteen 1427. — Is gelegen op 100 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1426, 0) 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1428. — Is gelegen op 630 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1427, 0] 
eene met de as van het dal der Matutu : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstant 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1429. — Is gelegen op 160 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1428, 0] 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1430. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1429, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2-D. ! 
normale lijn. 


Grenssteen 1431. — Is gelegen op 110 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1430, Of 
cene met de as van het dal der Matutu 2: 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1432. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1431, of 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1433. - - Est située à 700 mètres 
-en amont de la borne 1432 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1434. - - Est située à 260 mètres 
en amont de le borne 1433 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1435. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1434 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Matutu 2-D. I. 


Borne 1436. - -- Est situén à 250 mètres 
en aval de la borne 1435 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1437. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1436 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1438. - - Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 1437 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l1 Matutu 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1439. - Fist située à 210 mètres 
en amont de la borne 1438 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1440. - - Est située à 100 niètres 
de la borne 1432 sur une normale à l’axe 


à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 


Grenssteen 1433. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1432, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1434. 
stroomopwaarts den grenssteen 1433, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Is gelegen op 260m. 


Grenssteen 1435. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1434, op eene met de 
as van het dal der Matutu 2-D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1436. — Is gelegen op 250 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 1435, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1437. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1436, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1438. —- Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1437, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1439. — Is gelegen op 210 7m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1438, 6p 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1440. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1439, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2 normale 
lijn. 


PARTEE ne 
Ho. 
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Borne 1441. --- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1440 sur une parallèle 


. à l’axe d2 la vallée de la Matutu 2, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1442. -— Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 1441 sur une parallèle 
à l'axe d> la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 1443. - -- Het située à 240 mètres 
en aval de la borne 1442 sur une parallèle 
à l'axe de La vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1444. - — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 1443 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2- 
G. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1445. : -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1444 sur une normale à Paxe 
de la vallée de la Matutu 2-G. 1. 


Borne 1446. - Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 1445 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2- G. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1447. -.- Est située à 750 mètres 
on aval de la borne 1446 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 metres, 


Borne 1448. Est située à 760 mêtres 
on aval de la borne 1447 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée ds la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1441. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1440, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1442. —- Is gelegen op 560: :. 
stroonafwaarts den grenssteen 1441, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1443. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1442, op 
eene ’met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1444. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1443, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1445. — Is gelegen op 100 m. 
van den gronssteen 1444, op eene imet 
de as van het dal der Matutu 2-G. I 
norutale lijn. 


Grenssteen 1446. — Ts gelegen op 650 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1445, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1447. —- Is gelegen op 750 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1446, op 
eene set de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1448. —- Ts gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1447, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1449. --- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 1448 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2- 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 1450. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1449 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu 2-G. 2. 


Borne 1451. - - Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1450 sur une parallèle 
à l’axe de Îa vallée de la Matutu 2-G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 1452. : -- Est située à 200 môtres 
en aval de la borne 1451 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1453. -- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1452 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2- 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 1454. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1453 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu 2-G. 5. 


Borne 1455. - - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1454 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2-G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1456. : - Est située à 90 mètres 
eu aval de la borne 1455 sur une parallèle 
à l'axe de la vailée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteën 1449. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1448, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1450. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssieen 1449, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2-G. 2 
normale lijn. | 


Grenssteen 1451.-— [s gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1450, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
G. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1452. — Is gelegen op 200 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 1451, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1453. — Is gelegen op 150 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1452, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1454. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1453, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2-G. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 1455. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1454, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 3 evenwijdige Lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1456. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1455, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1457. - Est située à 540 mètror 
en aval de la borne 1456 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée. de la Matutu 2, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1458. - — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 1457 sur une parallèle 
à l’ax: de la vallée de la Matutu 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1459. -- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 1458 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Matutu 2, 
distante de cat axe de 50 mètres. 


Borne 1460. --- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 1459 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Matutu 2- 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1461. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1460 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Matutu 2-G. & 


Borne 1462. --- Est située à 230 mètres 
en aval de là borne 1461 sur une parellèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2-G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1463. : 
en aval de la borne 1462 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2 


3. 


- Est située à 300 mètres 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1464. --- Est situce à 340 mêtres 
en amont de l& borne 1463 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Er 


Grenssteen 1457. — Is gelegen op 540 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1456, 01 
eene met de as van het dal der Matutu : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1458. — Is gelegen op 390 im 
stroomafwaarts den grenssteen 1457, 07 
eene met de as van het dal der Matutu ? 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1459. — Is gelegen op 650 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1458, of 
eene met de as van het dal der Matutu : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1460. — Ts gelegen op 160 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1469, Of 
eene met de as van het dal der Matutu 2: 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1461. — Is gelegen op 100 m 
van den grenssteen 1460, op eene met 
de as van het dal der Matutu 2-G. « 


normale lijn. 


Grenssteen 1462. — Is gelegen op 230 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1461, 0] 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 mn 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1463. — Is gelegen op 300 m 
stroomafwaarts den grenssteen 1462, 0} 
eene met de as van het dal der Matutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssteën 1464. — [s gelegen op 340 m 
stroomopwaarts den grenssteen 1463, 0] 
eene met de as van het dal der Mukamb: 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstanc 
van deze as gelegen is. 


TN PART ME RO APE 
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- Borne 1465. - - Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1464 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de ia Mukamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1466. - - Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1465 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1467. - - Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1466 sur uno paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1468. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 1467 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de- le Mukamba, 
distante ce cet axe de 50 mètres, 


Borne 1469... Est située à 100 mêtres 
de la borne 1468 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukamba. 


Borne 1470. --— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 1469 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muk2mba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1471. - - Est située à 270 mêtres 
en aval de la borne 1470 sur une parallèle 
à l’axe de la. vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1472. - -. Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1471 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1465. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1464, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1466. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1465, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1467. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1466, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1468. — Is gelegen op 500 mr. 
sitroomopwaarts den grenssteen 1467, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1469. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1468, op eene met 
de as van het dal der Mukamba normale 
lin. 

Grenssteen 1470. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1469, op 
eene met de as van het dal der Makamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1471. —- Is gelegen op 270 mx. 
stroomafwaarts den grenssteen 1470, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1472. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1471, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1473. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 1472 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukamba g. 1. 


Borne 1474. .- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1473 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1475. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1474 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukamba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1476. - -- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1475 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Makarr ba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1477. - - Est située à 350 mètres 
an amont de Ja borne 1476 sur une paral- 


- lèle à l’axe de la vallée de la Mukamba 


G. 1, distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 1478. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1477 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukamba G. 1. 


Borne 1479. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1478 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1480. ---- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1479 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1473. — Es gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1472, op eene met 
de as van het dal der Mukamba g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1474. — Is gelegen op 400 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 1473, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1475. — Is gelegen op 230 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1474, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1476. — Is gelegen op 680 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1475, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1477. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1476, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1478. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1477, op eene met 
de as van het dal der Mukamba G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1479. — Ts gelegen op 380 3. 
stroomafwaarts den grenssteen 1478, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1480. -— [Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1479, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1481. --- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1480 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukamba 
G. 1-g. l, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne +482. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1481 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukamba G. l-g. 1. 


Borne 1483. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1482 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba G. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 1484. --- Est située à 360 mètres 
eu aval de la borne 1483 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1485. -— ist située à 400 mètres 
en aval de la borne 1484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1486. --- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1485 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1487. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1486 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1488, -. - Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1487 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Matutu 2, 
G. 5, distante do cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1481. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 1480, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1482. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 1481, op oene met 
de as van het dal der Mukamba G. 1- 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 1483. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 1482, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1484. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1483, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1485.— Is gelegen op 400 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 1484, op 
eene met de as van het dal der Mukaniba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1486. — [s gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1485, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1487. — Ts gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1486, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1488. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1487, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 


‘[afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1489. - Est située à 100 mètres 
de la borne 1488 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Matutu 2-G. 5. 


Borne 1490. : —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1489 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Matutu 2-G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1491. - -- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1490 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Matutu 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1492. --- Est située à 1160 mètres 
en aval de la borne 1491 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1493. - Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 1492 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 13. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1494. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1493 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Dikeba G. 13. 


Borne 1495. - - Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1494 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba G. 13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1496. -— Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 1495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
de eet axe de 150 mètres. 


Grenssteen 1489. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1488, op eene met 


[de as van het dal der Matutu 2-G. 5 


normale lijn. 


Grenssteen 1490. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1489, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2- 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1491. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1490, op 
eene met de as van het dal der Matutu 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1492. — Is gelegen op 1.160 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1491, 
op eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


Grenssteen 1493. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1492, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1494. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1493, op eene met 
de as van het dal der Dikeba G. 13 
normale lijn. 


Grenssteen 1495. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 1494, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1496. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1495, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is 
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Borne 1497. --- Est située à 1.300 mètres Grenssteen 1497. — Is gelegen op 1.300 
n aval de la borne 1496 sur une parallèle |m. stroomafwaarts den grenssteen 1496, 


 l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
le cet axe de 150 mètres. 


Borne 1498. - - Est située à 740 mêtres 
sn aval de la borne 1497 sur une parallèle 
1 l’axe de la vallée de la Dikeba, distante 
le cet axe de 150 mètres. 


Borne 1499. - - Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1498 à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Lueta, dis- 
tante de cet axe de 1.010 mètres avec une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Dikeba, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1500. — Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 1499 sur une parel 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkandz, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1501. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1500 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1502. — Est située à 120 mètres 


en amont de la borne 1501 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1503. —- Est située à 160 mêtres 
de la borne 1502 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkanda d. I. 


Borne 1504. - - Est située à 800 mètres 


op eene met de as van het dal der Dikeba 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1498. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1497, op 
eene met de as van het dal der Dikeba 


levenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1499. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1498, op 
het kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Dikeba even- 
wijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1500. — Is gelegen op 500 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 1499, op 
eene et de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige Hijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1501.-— Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1500, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1502. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1501, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1503. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 1502, op eene met 
de as van het dal der Nkanda d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1504. — Ts gelegen op 800 m. 
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en amont de la borne 1503 sur une paral- 


lèlé à l’axe de la vallée de la Nkanda, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1505. - - Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1504 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Nkanda d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1506. :_- Est située à 100 mètres 
de la borne 1505 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkanda d. 2. 


_ Borne 1507. - .- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1506 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1608. - Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1507 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1509. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1508 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkanda. 


Borne 1510. : -- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 1509 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1511. --- Est située à 1280 mètres 
en aval de la borne 1510 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 
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stroomopwaarts den grenssteen 1503, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. À 


Grenssteen 1505. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1504, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50. m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1506. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1505, op eene met 
de as van het dal der Nkanda d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1507. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1506, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1508. —- Ïs gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1507, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1509. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1508, op eene met 
de as van het dal der Nkanda nornrale 
lijn. 


Grenssteen 1510. -— Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1509, op 
eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1511. — Is gelegen op 1.280 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1510, 
op eene met de as van het dal der Nkanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1512. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkanda, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1513. — Est située en amont de 
la borne 1512 à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de Ja Lueta, distante de cet 


‘ axe de 1.010 mètres avec une parallèle à 


l'axe de la vallée de la rivière A, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1514. 
en amont de la borne 1513 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1515. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1514 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A. 


Borne 1516. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1515 sur un peral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière À, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


—- Est située à 320 mètres| 


Grenssteen 1512. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1511, op 
eene met de as van het dal der Nkanda. 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as golegen 1 is. 


Grenssteen 1513. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 1512, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der rivier À even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 1514. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1513, op 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1515. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1514, op eene met 
de as van het dal der rivier À normale 
lijn. | 


Grenssteen 1516. — Js gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1515, op 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|, |van deze as gelegen is. 


Borne 1517. —- Est située en amont de 
la borne 1516 à l'intersection. d’une paral- 
lèle à l'axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres avec une normale 
à l’axe de la vallée de la Kafapingula, 


Borne 1518. -— Tst située à 150 mètres 
de la borne 1517 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katapingula. 


Grenssieen 1517. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 1516, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 


‘[evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 


afstand van deze as gelegen is, met eene 


met de as van het dal der Katapingule 
normale lijn. 


Grenssteen 1518. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 1517, op eene met 


de as van het dal der stapingule 
normale lijn. : : Lan 
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Borne 1519. —- Est située à 160 mètres,  Grenssteen 1519. — Is gelegen op 160m. 


en aval de la borne 1518 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafapingula, 
‘ distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 1520. —- Est située en aval de la 
borne 1619 sur une parallèle à l’axe de 12 
Lueta, distante de cet axe de 1.010 mètres 
et sur une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Kafapingula, à 25 mêtres de cet 
axe. 


Borne 1521. - — Est située en aval de la 
borne 1520 sur une parallèle à l’axe de 
la Lueta, distante de cet axe de 1.010 
mètres et sur une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kafapingula, à 25 mètres 
de cet axe. 


Borne 1522. -— Est située an amont de 
la borne 1521 à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la Lueta, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de La vallée de la Tshi- 
tula D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1523. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1522 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Tshitula 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1524. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1523 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitula D. 4. 


Borne 1525. :— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1524 sur une parallèle 


stroomafwaarts den grenssteen 1518, op 
eene meë de as van het dal der Kafapin- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1520. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 1519, op eene 
met de as der Lueta evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is, met eene met de as van het 
dal der Kafapingula evenwijdige lijn 


[welke op 25 meter afstand van deze as 


gelegen is. 


Grenssteen 1521. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 1520, op eene 
met de as der Lueta evenwijdige lijn, 
welke op 1.010 m. afstand van deze as 
gelegen is en op eene met de as van het 
dal der Kafipingula evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1522. — Is gelegen stroom- 
upwaarts den grenssieen 1521, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m: 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tshitula D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aïfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1523. — Ïs gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1522, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1524. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1523, op eene met 
de as van het dal der Tshitula D. 4 
normale lijn. 


\Grenssteen 1525. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1524, op 
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à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1526. - -- Est située en amont de 
la borne 1525 à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.010 mètres avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1527. --- Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1526 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1528. - - Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 1527 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1529. - - Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 1528 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1530. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1529 sur une normale à l’axe 
de la vallée ‘de la Tshitula D. 3. 


Borne 1531. - - Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 1530 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1532. -—- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1631 sur une paral- 


eene rnet de as van hot dal der Tshitula 
D. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1526. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 1525, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1527. — Js gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1526, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1528. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1527, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1529. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1528, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1530. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen.1529, op eene met 
de as van het dal der Tshitula D. 3 
normale lijn. | 


Grenssteen 1531. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1530, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1532. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1531, op 
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lèle à l'axe de la valléo de la Tshitule, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1533. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1532 sur une paral- 
lèle-à l'axe de la vallée de la Tshitula 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1534. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1533 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula D. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1535. — Est située à 230 mètres 
de la borne 1534 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitula D. 2-d. 1. 


Borne 1536. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 1535 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitula D. 2- d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1537. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 1536 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitule, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


-Grenssteen 1533. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1532, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1534. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1533, op 
eëéne met de as van het dal der Tshitula 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1535. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 1534, op eene met 
de as van het dal der. Tshitula D. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1536. —- Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1535, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 2-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1537. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1536, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 


‘levenwijdige lijn, welke op 50 m. re 


‘van deze as gelegen is. 


Borne 1538. — Est située à 430 sine 
en amont de la borne 1537 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1539. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1538 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


due 1538. —- Is gelegén op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1537, op 
eene met deas van het dal der Kalundu 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1539. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1538, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
eévenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 





+ Borne 1540. — Est située à 180 mètres]  Grenssieen 1540. — Is gelegen op 180 m. 


en amont de la borne 1539 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de {a Kalundu, 
distante de cot axe de 50 mêtres. 


Borne 1541. —- Est située à 180 mètres | 


de la borne 1540 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalundu. 


Borne 1542. — Est située à 490 mètres 


eu aval de la borne 1541 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundu, distante 
de ect axe de 50 mètres. 


Borne 1543. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1542 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalundu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1544. -— Fist située à 810 mètres 
en ænont de la borne 1543 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1545. -— Est située à 750 mèêtres 
on amont de la borne 1544 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshitula D. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1546. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1545 sur une normale à l'axe 
de l4 vallée de la Tshitula D. 1. 


Borne 1547. -— Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1546 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitula D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1539, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1541. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 1540, op eene met 
de as van het dal der Kalundu normale 
lijn. 


Grenssteen 1542. — Is gelegen op 490 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1541, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1543.— Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1542, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1544. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1543, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1545. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1544, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1546. — Is gelegen op 100. 
van den grenssteen 1545, op eene met 
de as van het dal der Tshitula D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1547. — Is gelegen op 640 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1546, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1548. — Est située à 710 mètres f 


_en amont de la borne 1547 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1549. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 1548 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitul4. 


Borne 1550. — Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 1549 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitule, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1551. — Est située à 1.000 môtres 
an aval de la borne 1550 sur une parallèle 
à l’oxe ds la vallée de la Tshitula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1552, — Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 1551 sur ure paralläle 
à l’axo de la vallée de la Tshitula, distante 
de ct axe de 50 mêtres. 


Borne 1553. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1552 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Thitula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1554. — Est située à 160 mètres 
de la borne 1553 sui une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Tshitula G. 1. 


Borne 1555, --- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1554 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitula G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssieen 1548. — Îs gelegen op 710m: 
stroomopwaarts den grenssteen 1547, 0p 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1549. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1548, op eene met de 
as van het dal der Tshitula normale 
lija. 


Grenssteen 1550. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1549, op 
eene met de às van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1551.— Is gelegen op 1000m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1550, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1552. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1551, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1553. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1552, op 
eene met de as van hot dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1554. — Ts gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 1553, op eene met 
de as van het dal der Tshitula G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1555. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1554, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Bomne 1556. -— Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 1555 sur une parallèle 
_.à l’axo de la vallée de la Tshitula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 1557. — Est située en amont 
de la borne 1556 à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la Lueta, distante de 
cet axe de 1.010 mètres avec une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katjila, dis- 
tante de oet axe de 50. mètres. 


Borne 1558, —- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 1557 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katjila, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1559. - - Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 1558 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katjila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1560. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1559 sur une paral- 
lèle à l’axs de la vallée de la Katjila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1561. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1560 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katjila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Buirne 1562. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1561 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katjila D. 1. 


Borne 1563, -— Est située à 560 môtres 


Grenssteen 1556. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1555, op 
eene met de as van het dal der Tshitula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1557. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteon 1556, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1010 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Katjila evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 1558. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1557, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. i 


Grenssteen 1559. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1558, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1560.— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1559, dp 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1561. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1560, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
asftand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1562. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1561, op eene met de 
as van het dal der Katjila D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1563. — Is gelegen op 560 m, 





en aval de la borne 1562 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Katjila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1564. — Est située à 160 mètres 


en aval de la borne 1563 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katjila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 1565, — Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 1564 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Katjila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1566. --— Est située à 590 mètres 


en amont de la borne 1565 sur une paral- 


lèle-à l'axe de la vallée de la Katjila, 
distante de axe de 50 mètres. 


Borne 1567. -- Est située à 1.420 mêtres 
en amont de la borne 1566 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katjila, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1568. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1567 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katjila. 


Borne 1569. -— Est située à 1.430 mètres 
en aval de la borne 1568 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katjila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1570. — Est située à 650 mètres 
en aval de Ia borne 1569 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Katjila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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stroomafwaarts den grénsstéen 1562, op 
eene met de as van bet dal der Katjila 
D. 1 èvenwijidige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1564. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1563, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1565. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1564, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1566. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1565, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1567.— Is gelegen op1420m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1566, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1568. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1567, op eene met 
de as van het dal der Katjila normale 
lijn. 

Grenssteen 1569. — Is gelegen op 1430 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1568, 
op eene met de as van het dal der Katjila 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1570. -— Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1569, op 
eene met de as van het dal der Katjila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1571. --- Est située en aval de la 
borne 1570, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l'axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 1.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katjila, distarte 
de cet axe de 50 mètres. 


La superticie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.546 hectares. 


ART. 2. 


La socièté concessionnaire à le droit 
sous réserve des droits d: tiers, indigènes 
ou non indigènes, eb conformément aux 
lois, décrets et règlements ‘ur la matière 
d'exploiter pendant nonante ans 
minet concédées. 


les 


ART. 3. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l'autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains 
qui les bordent dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation à lieu aux risques et 
périls du concessionnaire, Il est notam. 








Grenssteen 1571. — Is gelegen op  m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 1570, tp 
het kruispunt eenet met de as van Lueta 
evenwijidgie lijn, welke op 1000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Katjila even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | | 

De oppervlakte dezer gronden zal 
3.546 hectaren niet mogen te boven gaan. 


2 


a. 


ART. 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot 
de bedding der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
de voorafgaande en schriftelijke machti- 
ging van den Algemeen Gouverneur 
of diens afgevaardigde, geen enkel ont- 
ginningswerk m'ogen uitvoeren in de 
bedding der bevaarbare of bevlotbare 
rivieren, noch op de terreinen welke 
ze bezoomen, binnen eene strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de 


lijn gevormd door den hoogsten water- 


stand welken de wateren bij hun perio- 
disch wassen bereiken. 

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


ART. d. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder, 
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ment responsable du dommage que cau- 
sertient aux fonds riverains les travaux, 
” même autorisés, qu’il exécuterait dans les 
rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre IL, titre IT), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riverainoté. 





Hij is ne verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegelaten 
werken, welke hij in de-rivieren en.beken 
zou uitvoeren, aan de SeYORSorAeron 
zouden berokkenen. 

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk Wetboek, boek II, titel Il), aan 
de oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade welke. 
zij in het uitoefenen hunner rechten 
van oeverbewoners ondergaan. 


Donné à Bruxelles, le 3 mars 1928. Gegeven te Brussel, den 3% Maart 
1928. 
ALBERT. 


Par le Roi : 


Van ‘s Konings wege : 
8 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minaster van Kolomën, 


HENRI J'ASPAR. 
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. Mines. — La Société Minière du Luebo|Miinen. — De «Société Minière du 


est autorisée à exploiter les mines 
_ de Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, 
+ Kabampudi et Golo. 


ALBERT, Roi Des BerGess, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1 août 1919, 


Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, 
Kabampudi en Golo te exploiteeren. 


ALBERT, KonING DER BELGEN, 


Aa allen, tegenwoordiger en toe- 
komenden, HeIc: 


Gezien de overeenkomst van 1 Au- 


accordant une concersion minière à M. |gustus 1919, waarbij eene mijnvergunning 


Gozpscnmipr et le décret du 1er février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant Ja personnalité juridiqus à la 
« Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cessior de droits minières faite à 
son profit par M. GOLD3CHMIDT : 


Vu les demandes de la « Société Minière 
du Luebo », en date du 23 novembre 1925 
st du 28 décembre 1925, ainsi que le: 
rapports de prospection et les cart:s y 
annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre d2s Colonies ; 


Noue avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La « Sociét* Minière du Luüebo», est 
autorisée à exploiter lesmines d:diamant, 
situées dans les terrains compris dans les 
limites suivantes : 


werd verleend aan den heer GOLDSCHMIDT, 
evenals het decreet van 1 Februari 1920, 
houdende goedkeuring dezer overeen- 
komst : 


Gezien het koninklijk besluit van 22 
Augustus 1921, waarbij aan de « Société 
Minière ‘du Luebo» rechtspersoonlijk- 
heid verleend en de door den heer 
GOLDSCHMIDT ten haren voordeele ge- 
dane afstand van mijnrechten goedge- 
keurd werd ; 


Gezien de op 23 November 1925 
en op 28 December 1925 gedagteekende 
aanvragen der « Société Minière du Luebo» 
evenals de prospectieverslagen en de 
daarbij behocorende kaarten ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo» is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren, welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 





— 810 — 


Concession de la Dikanu. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
. la Dikanu commence à 2.000 mètres en 
amont de l'intersection de l’axe du Kasai 
et de l’axe de la vallée de l'effluent 
de gauche, la Dikanu, et se prolonge 
. jusqu’à la limite amont de la vallée de 
ce dernier. à 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes :. 


Borne.l. —- Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l'axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.000 mètres avec ane 
parallèle à l’axe de la vallée de la Kabi- 


kale, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — ŒEst située à 690 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l'axe d2 la vallée de la Kabikale, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne. 4. — Est située à 200 mètres 
en amont de Ja bomme 3 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Fe 


. Borne 5. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale, 


distante de cet axe de 590 mètres. 


Vergunning van de Dikunu. 

Eene strook geast door de as van het 
dal der Dikanu, begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasaï en van de as van het dal. 
der. linkertoevloeïing — de Dikanu — 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer 
laatste. 


Deze strook is begrensd door een 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 


leene met de as van het dal der Kabikale 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 4. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Bôrne 6. —- Est située à 560 mètres! © Grenssieen 6. — Is gelegen op 560 m. 


_en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’èxe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 7. — Est située à .210 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kabikale d. 3. 


Borne 9. --- Est située à 150 mètres 
en aval dé la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée .de la Kabikale d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 10. —- Est située à 240 mêtres 
en 2mont de la borne 9 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 5, op 


eene met de as van het dal der Kabikale 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Kabikale d. 3 normale 
Ljn. 


Grenssieen 9. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwearts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van hét dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Borne 11. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de La Kabikale d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 100 mètres 
de la borne 11fsur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabikale d. 2. 


Borne 13. — Est située à 100 mètres | 


de Ia borne 12 sur une normale à l’axe 


Grensteen 11. — Is gelegen op 220 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Ïs gelegen op 100 me. 


van den grenssteen 11, op eene met de 
.[as van het dal der Kabikale d. 2 normale 


Lijn. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 


de la vallée de l’affluent Kabikale g. 1-d. 2.[ as van het dal der toevloeïing Kabikale 


g. 1-d. 2 normale lijn. 
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Borne 14. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabikale 
g. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres: 


Borne 15. — Est située à 630 mètres 
en-amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


” Borne 16. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 17. — Est située à 220 mètres 
sn amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabikale d. 1. 


Borne 19. — Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabiïkale d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabikale. 





Grenssteen 14. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kabikale g. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke 
6p 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 15. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Kabikale d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. : 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kabikele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kabikale normale 
Hjn. 
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Borne 22. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d: la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 23. — Est située à 970 mêtres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 100 mêtres 
de ia borne 24 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kabikale g. 1. 


Borne 26. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. -— Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 400 môtres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwearts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 260 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. -— Is gelegen op 1006 m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der Kabikale g. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 26. —— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van hot dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dere as gelegen is. 
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Borne 30. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 


à l'axe de la vallé: de la Kabikale, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabikale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. —- Est située en aval de la 


borne 31, à l'intersection. d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres, avec 
une parallèle à l’axe du Kasaiï, distante 
de cet axe de 2.020 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne .35. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 34 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kadibula. 


Borne 36. — Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. --- Est située à 430 mètres 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kabikale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grensstéen 31, op eene met 
de as van het dal der rivier Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Kasai evenwijdige 
lijn, welke op 2.020 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 120 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der Kadibula normale 
lijn. 

Grenssteen 36. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 37. — Is gelegen op 430 m. 





CBIS 


-n aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. -— Est situéo à 100 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibula g. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 39. -— Est située à 100 mètres 
de Ja borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadibula g. 1. 


Borne 40. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadibula g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. 
borne 41, à l’intersect'on d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ja rivière Dikanu, 
distante de cet axe de 100 mètres, avec 
une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 2.020 mètres. 


Borne 43. -— Est située à 1.980 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 44, — Est située à 1.270 mètres 


-— Est située en aval de la |” 


stroomafwaarts. den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dèze as gelegen is. | 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der Kadibula g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 150 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kadibula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen stroom- 
afwaarts op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der rivier Dikanu evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is, 
net eene met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, welke op 2.020 m. afstand van deze 


as gelegen is. 


den grenssteen 41, 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 1.980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. sa 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 1.270 m. 
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en amont de la borne 43.sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de çet axe de 50 mêtres. 


Borne 45. -— Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 100 mètres 
de la borne 46 sur une normale à 
-de la vallée de la Dikanu d. 6. 


l’axe 


Borne 48. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 47 sur une perallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 49. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -_— Est située à 100 mètres 
de la borne 50 sur une noiïmale à l’axe de 
la Dikanu d. 6-g. 1. 


troomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Ts golegen op 280 m. 
stroomapwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 46, op eene met de 
as van het dal der Dikanu d. 6 normale 
ijn. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Ts gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, 0p 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen i.. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
as van het dal der Dikanu d. 6-g. 1 
normale lijn 
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Borne 52. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. ——- Est située à 600 mètres 
_en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. -—-- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 56. --- Est située à 340 mêtres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57 


-— Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Dikanu d. 5 


Borne 58. 
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Borne 59. — Est située à 280 mèêtres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenseteen 52. — Is gelegen op 170 m 
stroomafwaarts den grenssteen 51,. op 
eene met de as van het dal der Dikonu 
d 6-g 1 evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
:fstand van deze as gelegen is 


Grenssieen 53. — Is gelegen op 330 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstanid van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. :: 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het del der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 57. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene mét de 
as van het dal der Dikanu d. 5 normale 
lijn. | : 

Grenssteen 59. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is 
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- Borne 60. — Est situé: à 870 mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


. Borne 61. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


. Borne 62. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka d. 2, 
‘ distante de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 63. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaseka d. 2. 


\ 


- Borne 64. -— Est située à 140 mètres 
‘en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka d. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -_- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 64 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


. Borne 66. -— Est située à 400 mètres | 


en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Karu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


.. Borne 67. -— Est située à 100 mètres 


de la borne 66 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Karu. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdigé lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61..— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Käseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Kaseka d. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 64, — Is gelegen op 140 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, ap 
eene met de as van het dal der Karw 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de 


las van let dal der Karu normale lijn. 
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Borne 68. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Karu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 70. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamiena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. -— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamiena, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 71 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamamicna. 


Borne 73. -— Tst située à 550 mètres 
en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamiena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamiene, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. —. Est située à 400 mètres 
- -h amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe d: la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 350 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Karu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Kaïma- 
miena evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Ïs gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
miena evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssieen 72. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der Kamamiena normale 
lin. 

Grenssteen 73. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het del der Kama- 
miena evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74, — Is gelegen op 220 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
miena evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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‘Borne 76. -— Est située à 720 mètres 
én amont de la borne 75 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


€ 


| Borne 71. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamipeco, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


… Borne 78. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 77 sur une rormale à l'axe 
de la vallée de la Kamipeco. 


: Borne 79. —: Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d: la Kamipeco, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 80. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la boine 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaäscka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 81. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé: de la Kamolumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. —- Est situés à 100 mètres 
de la borne 81 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamolumbi. 


Borne ‘83. -— Kkt située à 450 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamolumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 


[evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is 


Grenssieen 11. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kamipeco 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 78. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der Kamipeco normale 
lijn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Kamipeco 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘ Grenssteen 80. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 


levenwijdige lijn, welke op 75.m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Kamo- 
lumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 81, op eene met de 
as van het dal der Kamolumbi normale 
lijn. 

Grenssteen 83. — Is gelegen op 450 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 82, op : 
eene met de as van het dal der Kamolumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen îs. 


“ 
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Borne 84. -— Est située à 280 mètres 
€n amont de la borne 83 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 85. — Est situé: à 280 môtres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. -— Est située à 180 mètres 
<en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibete, distante 


- de cet axe de 50 mètres: 


Borne 87. —- Est située à 450 mêtres| 


“en amont de Ja borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibete, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. -— Est situéz à 100 mètres 
de la borne 87 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshibet:2. 


Borne 89. --: Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l'axe de la vallées de la Tshibete, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Bogne 90. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèlo 
à l’axc de la vallée de la T<hibete distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshibeto, 
distants de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 84. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 87, op eene met de 
as van het dal der Tshibete normale 
lijn. 

Grenssteen 89. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 92. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Tshibete 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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_ Borne 93. -— Est située à 230 mètres | 


en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 94. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borue 93 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabonda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 95. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 94 sur une normale à l'axe 
de Ja vallée de la Kamabonda. 


Borne 96. -— Est situéc à 330 mètres 
en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabonda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. -— Est située à 450 mêtres 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. -— Est située à 400 mètres 
en amont d° la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka d. 1, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. 
de la borne 98 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaseka d. 1. 


-— Est située à 100 mètres 


Borne 100. — Est située à 270 mêtres 
eu aval de là borne 99 sur une parallèl- 
à l’axe de la vallée de la Kaseka d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bonda evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 94, op eene met de 
as van hot dal der Kamabonda normale 
lijn. | 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bonda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaearts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


3 . 

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 1n. 

van den grenssteen 98, op eene met de 

as van het dal der Kaseka d. levenwijdige 
lijn. . 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 101. — Est située à 230 môtres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 230 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 100, op: 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstaend 


_[van deze as gelegen is. 


Borne 102. —- Est située à. 100 mètres 
de la borne 101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaseka. 


Borne 103. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104, -— Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 560 mètres. 


Borne 105, — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 106. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 105 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamegia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. -—- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 106 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kamegia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 107 sur une parallèle 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 101 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 250 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. —- Ïs gelegen op 660 m. 
stroomafweerts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 105. — Ïs gelegen op 750 m. 

stroomefwearts den grenssteen 104, op. 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
ven deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 106. — Ïs gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op. 
eene met de &s van het del der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. —- Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op. 
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“à l'axe de la vallée de la Kamogia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 108 sur uno normale à l’axe 
de la vallée de la Kamegia. 


Borne 110. - — Est situéo à 180 mètres 
æn aval do la borne 109 sur une parallcle 
à l’axo de la vallée do la Kamegia, distanto 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. --- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 110 sur une parallèlo 
à l'axe de la vallée de la Kamogia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l'axe do la vallée ds la Kamogia, 
distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 113. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 112 sur uno parallèle 
l'axe do la vallée de la Kasoka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. -— Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mêtres, 


Borne 115, — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadima, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 108, op eene met de 
as van het dal der Kamegia normale 
lijn. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 180 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
êene met de as van het dal der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Kamegia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kadima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 116. — Est située à 300 mètres 


en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibomha, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadibomba. 


Borne 118. -— Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadibomba, 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadima, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. — Ést située à 290 mètres 
en amont de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadima, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 121. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 120 sur-une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadima. 


Borne 122. 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadima, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


-— Est située à 170 mètres 


-Borñe 123. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 122 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Kadima, distante 
le cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 300 m. : 


stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Kadi- 
bomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Ïs gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het dal der Kadibomba normale 
ljn. 


Grenssieen 118. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kadi- 
bomba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kadima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Kadima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 120, op eene met de 


as van het dal der Kadima normale lijn. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Kadima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Kadima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 124. -—- Est située à 1.100 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 125. -— Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaseka, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 126. — Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 127. — Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 


de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 128. -— Est située à 420 mètres 
en amont de l4 borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. -— Est située à 100 mètres 


| de la borne 128 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Dikanu d. 4. 


Borne 130. — Ent située à 340 mètres 
en aval-de la borne 129 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 124.— Is gelegen op 1.100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kaseka 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze. as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Ïs gelegen op 930 m. 
stroemopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 128, op eene met de 
as van het dal der Dikanu d. 4 normale 
lijn. 

. Grenssteen 130. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 220 nn. 
stroomopwearts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 
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: Borne 132. — Est située à 130 mètres]  Grenssteen 132. — Is gelegen op 130 m. 


en.amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den greñssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


-[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 133. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 132 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 134. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Dikanu d. 3. 2 


Borne 135. -—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu d. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. -— Est située à 100 mètres | 


en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. -— Fist située à 220 mètres 
en amont de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


- 


Borne 138. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 139. — Est située à 1.320 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la N’Gongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 270 m. 
Stroomopwaarts den grénssteen 132, op 
eene meét de as van het dal der Dikanu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as van het dal der Dikanu d. 3 normale 
Lijn. 

Grenssteen 135. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Dikanu d, 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. ‘ 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van déze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Ts gelegen op 200 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139.— Is gelegen op 1.320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der N’Gongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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. Borne. 140. “- Est située à 100 mètres|  Grenssieen 140. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 139 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la N’Gongo. 


Borne 141. —- Est située à 1.310 môtres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la N’Gongo, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 142. -— Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 143. -- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 2, 
distants de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 145. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 144 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 1a Dikanu d. 2. 


Borne 146. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147, — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 146 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dikanu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


van den grenssteen 139, op eene met de 
as van het dat der N’Gongo normale lijn. 


” Grenssteen 141.— Is gelègen op 1.310 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der N’Gongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 380 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Dikanud.2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 144, op eene met de 
as van het dal der Dikanu d. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 146, — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 148. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 147 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. — Est située à 100 mètres 
de la borne 148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikanu D. I. 


Borne 150. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 151. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 150 sur une paral- 
lèle à l’axe del la vallée de la Dikanu, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 152. —- Est située à 150 mètres 
de la borne 151 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Dikanu. 


Borne 153. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 154. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 153 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. -— Est située à 100 mètres] 


de la borne 154 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dikanu G. 1. 


Borne 156. - — Est située à 130 mètres 


Grenssteen 148. — Is gelegén op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 100%. 
van den grenssteen 148, op eene met de” 
as van het dal der Dikanu D. 1 normale 
lin. | 


Grenssteen 150. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 150 nr. 
van den grenssteen 151, op eene met de 
as van het dal der Dikanu normale lijn, 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 


Jevenwijdige lijn, welke ap 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwasarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ‘gelegen is. 


Grenssteen 155. — Ïs gelegen op 100 nt. 
van den grensstéen 154, op eene met de 
as van het dal der Dikanu G. 1 normale 
lijn. 


4 


Grenssteen 156. -— Is gelegen op 130 m. 
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en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. — Est située à 920 mètre 

en aval de la borne 156 sur une parallèle 

“à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 158. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 159. -—— Est située à 470 mètres 
-en amont de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 160. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 159.sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 160 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamina d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 161 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la,Kamina d. 1. 


Borne 163. -— Kst située à 210 mètres 
en aval de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamina d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 155; op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160, —- Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Ts gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 162. — Is gelegen 6p 100 m. 
van den grenssteen 161, op eene met de 
as van het dal der Kamina d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 163. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 164. — Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 163 sur une,parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


i 


Borne 165. -— Est située à 100 mètres, 


de la borne 164 sur une normale à l’axe 
-de ia vallée de la Kamina. 


Borne 166. -— Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. — Est située à 250 mètres 

en aval de la borne 166 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 168. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l'axe de lafvallée de la Kamina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 169. — Ext située à 540 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 170, — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 169 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 171. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 920 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. 
van dèn grenssteen 164, op eene met de 
as van het dal der Kamina normale lijn. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Kamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 172. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. — Est située à 100 mètres 
de la borne 172 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Dikanu G. 2. 


Borne 174, — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 176. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 175 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. —- Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 176 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalepata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 178. —. Est située à 100 mêtres 
de la borne 177 sur une normale à l’axe 
de Ia vallée de la Kalepata. 


Borne 179. — Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalepata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 172. — Is gelegen ap 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 172, op eene met de 
as van het dal der Dikanu G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 940 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 n1. afstanc 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 176. — Is gelegen op 280 :. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene ‘met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 960 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kalepata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 178. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 177, op eene met de 
es van het dal der Kalepata normale 
lijn. 

Grenssteen 179. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Kalepata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 180. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 179 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la. Kasulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182. -- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne181 surune parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 183. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 182 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasulu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. -—- Est située à 130 mètres 
de la borne 183 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasulu d. 1. 


Borne 185. — Est située à 460 mètres | 


‘en amont de la borne 184 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 186. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 185 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 187. — Est située à 150 mètres 
de la borne 186 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasulu. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, cp 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Kasulu d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 184. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 183, op eene met de 
as van het dal der Kasulu d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 186, op eene met de 
as van het dal der Kasulu normale lijn. 
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: Borne 188. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


. Borne 189. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


_, Borne 191. -—— Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 190 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Sunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 192. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 191 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Sunga. 


Borne 193. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 192 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Sunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. —— Est située à 700 mètres 


en amont de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sunga g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 194 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Sunga g. I. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Sunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 191, op eene met de 
as van het dal der Sunga normale lijn. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 192, op 
eene muet de as van het dal der Sunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Sunga 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 194, op eene met de 
as van het dal der Sunga g. 1 normale 
lijn. 


— 835 — 


. Borne 196. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 195 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Sunga g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. —- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 196 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 198. -— Est sibuée à 530 môtres 
en aval de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Sunga 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 196, op. 
eene met de as van het dal der Sunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijp, welke op 50 nr. afstanid 


van deze as gelegen is. 


: Borne 199. —— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 198 sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de Ia Kasulu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


“Borne 200. —- Est située à 220 mètres 
de la borne 199 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasulu G. 1. 


Borne 201. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 200 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 202. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasulu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 


leene met de as van het dal der Kasulu 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 200. — Is gelegen op 220 n. 
van den grenssteen 199, op eene met de 
as van het dal der Kasulu G. 1 normale 
lijn. 1 nn 

Grenssieen 201. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de a$ van het dal der Kasulu 
g, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelepen is. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 204. -— Est située à 100 mètre: 
‘en amont de la borne 203 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasu'u g. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. — Est située à 100 mètres 
dé la borne 204 -ur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasulu g. 2. 


Borne 206. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ka.ulu g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 207. —. Fit située à 250 mètres 
en aval de la borne 206 sur une parallèl- 
à l’axe de la vallée de la Kasulu, distante 
d': cet axe de 50 mètres. 


_Borne 208. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 209. — Eit située à 930 mètres 
en aval de la borne 208 sur une parallèle 
à l’ax2 de la vallée de Ia Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 210. —- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikaau, distar te 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 211, — Et sitaée à 370 mètres 
er: amont de La borne 210 sur une parallèle 
à l’oxe de Ja vallée de Ia Kamabumba, 
ditente de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts. den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
g. 2 evenwiidige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 204, op eene met de 


as van het dal der Kasulu g. 2 normale 


ijn. 

Grenssieen 206. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Kasulu 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. —- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met. de as van het dal der Kasulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. —- Is gelegen op 670 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 212. — Est située à 170 mètres 
en amont de la born: 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d: la Kamabumba d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 212 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la KamabuMmba d. 2. 


Borne 214. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 213 sur uue parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabumba d. 2, 
distante de de cet axe de 50 mètres. 


Borne 215. -— Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabumba, 
distante de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 216. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 215 sur une parallèle 
à l’axc de la vallée de la Kamabum ba d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 217. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 216 sur une normale à l’oxe 
de la vallée de la Kamabumba d. 1. 


Borne 218. --— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 217 sur une parallète 
à l’axe de la vallée de la Kamabumba d, 1, 
distante de c2t axe de 50 mêt es. 


Borne 219. --— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée d2 la Kamabuïba, 
distante de cest axe de 50 mètres. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwearts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 212, op eene met de 
as van het dal der Kamabumba d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba d. 2 evenwijdige lijn, welke op : 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215. — Ïs gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 216, op eene met de 
es van bet dal der Kamabumba d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 150 m. . 
stroomafweerts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba d 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grens.teen 219 — Ïs gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Kaïma- 
bumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Deere. 
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Borne 220. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 219 sur une normale à l’: xe. 


de la vallée de le Kamabumba. 


Borne 221. —- Ert située à 220 mètre: 
en aval de la borne 220 ‘ur une parallèle 
à l’axe de la vallée d2 la Kamabumba, 
distante de cet ax: de 50 mètr». 


Borne 222. — Est sitrée à 190 mètres 
- en aval de la boire 221 sur une parallèl: 
à l'axe de la vallés de la Kamabumba, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 223. —- Est située à 160 mètres |. 


en amont de la borne 222 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabumbe, 
£. 1, distante de c2t axe de 50 mêtres. 


Borne 224. — Est située à 100 mètr:s 
de la born: 223 sur une normale à-l’axe 
de la vallée de la Kamabumba g. 1. 


Borne 225. Est située à 1790 mètres 
en aval de la borne 224 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamabumba g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. .—- Est située à 1.060 mètres 
en aval de la borne’225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabumbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 227. —- Est située à 170 mètres: 


en aval de la borne 226 sur une parallèls 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distant: 
de c:6 axe de 100 mètres. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 219, op eene met de 
as van het dal der Kamabumba normale. 
lijn. ei 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 220, op. 
eene met de as van het del der Kama- 
bumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 221, op- 
eene met de as van het dal der Kama- 
bumba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 160 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 222, op 
eene mot de as van het dal der Kama- 
|bumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 223, op eene met de 
as van het dal der Kamabumba g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal'der Kama- 
bumba g. 1 evenwijdige lijn, welke op: 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226.— Is gelegen op 1.060 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
 bumba evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Ïs gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Dikanm 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 228. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 227 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 229. -— Est située à 750 mètres 
en aval dela borne 228 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 230. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
d: cet axe de 100 mètres. 


Borne 231. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètros. 


Borne 232. — Est située à 100 mètres 
de la borne 231 sur une normele à l’axe 
de la vallée de la Dikanu g. 3. 


Borne 233. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 232 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. —. Est située à 1400 mètres 
en aval de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 235...— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 228. — I, gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 228, op: 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwearts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 270 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 230, cp 
eene met de as van het dal der Dikanu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 231, op eene met de 
as van het dal der Dikanu g. 3 normele 
lin. 

Grenssteen 233. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwearts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
æfstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 234.— Is gelegen op 1.400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — ls gelegen op 160 nn. 
stroomopwearts den grenssteen 234, op 
eene met de as ven het del der Kan- 
gangele evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 236. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Kangalele, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. -— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 238. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 237 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée d> la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 239. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la born: 238 sur une parallèle 
à l’axe d: la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 239 sur une normale à l’&xe 
de la vallée de k Kangalele. 


Borne 241. —- Est située à 160 mètres 
on aval de là borne 240 sur uns parallèle 
à l'axe de la vallée d> la Kangalele, 
distante de ect axe de 50 mètres. 


Borne 242. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d2 la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 242 sur une parallèle 
à l’axe dÿ la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 236. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke ep 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


: Grenssteen 237. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene meë de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 239, op eene met de 
as van het dal der Kangalele normale 
lijn. 

Grenssteen 241. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. 





Is gelegen op 200 m: 
stroomafwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘[van deze as gelegen is. 
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Borne 244. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mèbres. 


, 


Borne 245. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangalele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 245 sur une parallèls 
à l’axe de la vallée de la Dikanu, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 247. — Hist située à 540 mètres 
en amont de la borne 246 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ke vung, distante 
‘ de cet axa de 50 mètres. 


Borne 248. — Est située à 540 mètres 
er amont de la borne 247 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d2 la Kavung, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249, — Est située à 470 mètres 
3n amont de le borre 248 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d: la Kavung d. 3, 
distante d2 cet axe de 50 mèt.es. 


Borne 2F0. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 249 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kavung d. 5. 


Borne 251. —- Fist située à 400 mètres 
en aval de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vatlée de la Kavung d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Grenssieen 244. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Kangalele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Dikanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250: — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 249, op eene met de 
as van het dal der Kavung d. 3 normale 
lijn. 

 Grenssteen 251. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 252. -— Est rituée à 220 mêtres 
de la borne 251 sur une normale à l’axe 
dé la vallée de la Kavung d. 2. 


Borne 253. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 252 sur une paral- 
lèls à l’axe de la vallée de Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2b4. —- Ent située à 330 mètres 
en amont de la borne 253 sur une peral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255. ——- Fist située à 680 mètres 
en amont de la borne 254 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 256. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 255 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. — Est situés à 240 mètres 
en amont de la borne 256 sur ure parallôl: 
à l’axe de là vallée de la Kavung d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 258. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 257 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kavung d. 1. 


Borne 259. -— Est située à 130 mètres 


en aval de la horne 258 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavung d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 252. — Is gelegen op 220 m.. 
van den grenssteen 25 1, op eene met de 
as van hot dal der Kavung d. 2 normale 
lijn. 


Grenssieen 253. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteeñ 252, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteeh 254. — Is gelegen op 330 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
eveñnwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 680 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 170 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 240 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 258. — [5 gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 257, op eene met de 
as van het dal der Kavung d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 259. — Is gelegen op 130 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de &s van het dal der Kavung 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 260. — Est située à 120 mêtres 
de la borne 259 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kavung. 


Borne 261. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 260 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavung, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 259, op eene met de | 
as van het dal der Kavung normale lijn. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


‘ Borne 262. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la born: 261 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavung, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 263. -— Est située à 100 mèêtres 
en aval de la borne 262 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavung, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 264, — Est située à 100 mêtres 
en amont de la borne 263 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kavung g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 265. -— Est située à 320 mêtres 
de la borne 264 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kavung g. 2. 


Borne 266. —- Est située à 100 mèêtres 
en aval de la borne 265 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la l’affluent Kavung 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. -—- Est située à 460 mêtres 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kavung 
distante de cet axe- de 50 mètres, 


\ 


Grenssteen 262. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. —— Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Kavung 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 320 m. 
van den grenssteen 264, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing Kavung 
g. 2 normale lijn. 


Grenssteen 266. — Ts gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kavung g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 268. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 267 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kavung 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


! 


Du | 
Borne 269. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 268 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| 
Borne 270. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 269 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kavung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 271. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 270 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kavung, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 
} 


Borne 272. -—- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 271 sur une parallèle! 
à l’axe de la vallée de la rivière Kavung, | 
distante de cet axe de 50 mètres. 

Borne 273. — Est située en aval de la 
borne 272, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la rivière Kasai, distante de cet | 
axe de 2.000 mètres avee une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Dikanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


. La superficie de ces terrains ne pourra 





dépasser 568 hectares. 


Concession de la Leji, 


Une zone axée par l’axe de la vallée 


, Grenssteen 268. — Is gelegen op 250 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kavung g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. -— Is gelegen op 500 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der rivier 


| Kavung evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 272. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Kavang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. —— Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 272, op het 
kruispunt eener met de as der rivier 


| Kasai evenwijdige lijn, welke op. 2.000 m. 


afstand van deze as gelegen is, met eene . 
met de as der rivier Dikanu evenwijdige 


ilijn, welke op 100 m. afstand. van deze 


as gelegen is. 
De oppervlakte dezer gronden za] 
568 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Leïji. 


Eene strook geast door de as van het 


de la Kamuejimoni, commence à 1.000 | dal der Kamuejimonti begint op 1.000 m. 


et 


mètres en amont de l’intersection de l’axelstroomopwaarts het kruispunt der as. 


de la vallée du Kasai et de son affluent 
de droite, la Leji et se prolonge jusqu’à 
la limite amont de la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l’iitersection 
d’une parallèle à l’axe du Kasai, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Kamue- 
jimoni, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 3. :— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. -— Est située à 370 mètres: 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 5. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamueïjimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. -—- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 


van het dal der Kasai en van .hare 
rechtertoevloeïing — de Leji — en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kasaiï 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamuejimoni : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kumue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 230 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welké op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
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à l'axe de la vallée de la Kabambao, 
" distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabambao d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 8. — Est située à 160 mètres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabambao d. I. 


Borne 9. — Est située à 280 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabambao. 


Borne 10. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabambao, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabambao, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 12. --- Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ea 


Borne 13, -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 14. -—- Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Kabam- 
bao evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 6, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bao d. 1 evenwijdige lijn, welke cp 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Kabambao d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 9: — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van hot dal der Kabambao normale 
lijn, 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bao evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
bao evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni cvenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 13 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuejimoni. 


Borne 15. — Est située à 300 mêtres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kamuejimoni, 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 16. — Est située à 500 môtres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 17. — Est située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l'axe 
de la vallée dela Kamuejimoni'g. 1. 


- Borne 18..-— Est située à 580 môtres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kamuejimoni 
g. }, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. -— Est située à 100 mêtres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. — Est située à 100 mètres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuejimoni g. 2. 


Borne 22. --- Est située à 270 mètres 


van den grenssteen 13, op 6ene met de 


Jas van het dal der Kamuejimoni normale 


lijn. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen lé, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 


jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is -gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 


as van het dal der Kamuejimoni g. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 19. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


” 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kamuejimoni g. 2 nor- 
male lijn. 

Grenssteen 22. — Is gelegen op 270 m. 
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de la borne 21 sur une normale à l'axe 
= de la vallée de la Kamuejimoni g. 5. 


5 


Borne 23. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni 
g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. — Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 100 mêtres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée. de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. — Est située à 160 mètres 
de la borne 25 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuejimoni g. 4. 


sl 


Borne 27. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuejimoni 
g. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


A 


Borne 29. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Kamuejimoni g. 3 
normale lijn. : 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 25, op eene met de 
as van het dal der Kamuejimoni g. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 250 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het del der Kanrue- 
jimoni g. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
cene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijin, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 30. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuejimoni, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située en aval de la 
borne 30 sur une parallèle à l’axe du Kasaï, 
distante de cet axe de 1010 mètres. 


Borne 32. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Leji, distante 
de cet axe de 100 mètres. ‘ 


Borne 33. — Est située à 170 mêtres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji D. 5, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


5 


Borne 34, — Est située à 120 mètres 
de la borne 33 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Leji D. 5. 


Borne 35. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 36. -— Est située à 470 mêtres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 37. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji D. 4, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kamue- 
jimoni evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen stroom- 
«fwaarts den grenssteen 30, op eene met 
de as der Kasai evenwijdige lijn, welke 
up 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is. 

Grenssteen 32. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 32, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 5 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der Leji D. 5 normale 
lijn. 

Grenssteen 35. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Legi 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35,-op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen.37. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 38. — Est située à 100 mètres 
- de la borne 37 sur une normale à l’axe 
‘ de la vallée de la Leji D. 4. 


A 


Borne 39. — Est située à 400 mètres 

ôn aval de la borne 38 sur une parallèle 

_à l'axe de la vallée de la Leji D. 4, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 40. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 41. — Est située à 170 mètres 


en amont de la borne 40 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Leji D. 3, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. -— Est située à 100 mèêtres 
de la borne #1 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Leji D. 3, 


Borne 43. — Est située à 120 môtres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji D. 8, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — st située à 240 mêtres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leïji, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 45. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de 
as van het dal der Leji D. 4 normale 
lijn.. | : 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den -grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 40. — Is gelegen op 140 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Leji 


Jevenwijdige lijn, welke op 75 m.. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42, — Is gelegen op 100 m. 
van den grenseteen 41, op eene met de 
as van het dal der Leji D. 3 normale 
lijn. 

Grenssieen 43. — Ïs gelegen op 120 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. jé 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, 0p 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


à #61 


Borne 46. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48..-— Est située à 100 mètres 
de la borne 47 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea D. 2. 


Borne 49. —— Est située à 260 mètres 
en aval de la bomme 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de’la vallée de la Kateatea D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 51. -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la. Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la borne de la Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 53. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Kateatea D. 2 nor- 
male lijn. nn, 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 340 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





nn 


Borne 54. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 55. — Est située à 100 mètres 
de la borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea D. 1. 


4 


Borne 566. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 57. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


. Borne 58. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea D. 1-g. 1. 


Borne 59. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea D. 1-g.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. -— Est située à 140 mètres 
cn aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la valée de la Kateatea D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -— Est située à 1.000 mêtres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Kateatea, distante 
do cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 


ID. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssleen 55. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 54, op eene met de : 
as van bet dal der Kateatea D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
as van het dal der Kateatea D. 1l-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. l-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59 op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 
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Borne 62. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea, distan- 
te de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 63 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea. 


Borne 65. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l'axe de îla vallée de la Kateatea dis- 
tante de cet axe de-50 mètres. 


Borne 67. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. 
de la borne 67 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kateatea G. I. 


Borne 69. -— Est située à 390 mètres 
ep aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.— Est située à 100 mètres |. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 63. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 63, op eene met de 
as van het dal der Kateatea normale 
lijn. | 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 67, op eene met de 
as van het dal der Kateatea G. 1 normale 
iijn. 

Grenssteen 69. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 
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Borne 70. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 69 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


\ 


Borne 71. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 2, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 71 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea G, 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 100 mètres 
de la borne 72 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea G. 2. 


Borne 74. — Et située à 200 mêtres 
de la borne 73 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea G. 2-g. 1. 


\ 


Borne 75. —- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatesa, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 717. — Est située à 460 mètres 
en amont de l2 borne 76 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50°3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het del der Kateatea G. 2 even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Kateatea G. 2.nor- 
male lijn. 


Grenssteen T4. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 2-g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het del der Kateatea. 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Ïs gelegen op 460 mm. 
sitroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 78. -— Est située à 150 mètres de | 


la borne 77 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kateatea G. 3. 


Borne 79. -— Est située à 180 môtres 
de la borne 78 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kateatea G. 3-g. I. 


Borne 80. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kateatea G. 3-9. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. -— Yst située à 150 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. -— Est située à 300 mètres en 
aval de la borne 83 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kateatea, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne-84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der Kateatea G. 3 normale 
Hjn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 78, op eene met de 
as van het dal der Kateatea G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 80. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 300 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Ïs gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. —— ÏS gelegen op 150 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op. 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 300 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwearts den grenssteen 84 op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Borne 86. — Est située à 330 mètres 
-n amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87, — Est située à 100 mètres 
-de la borne 86 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Kateates G. 4. 


\ 


Borne 88. — Est située à 350 mêtres 
en aval de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. — Est située à 450 mèôtres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kateatea, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. — Est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Borne 91. -— Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 92. -— Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubudi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. — Est située à 240 mêtres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Lubudi. 





Grenssteen 86. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Kateatoa 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 86, op eene met de 
as van het dal der Kateatea G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kateatea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 1.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, op 
cene met de as van het dal der Leji 
ev nwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
cene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts de grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Lubudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Lubudi normale lijn. 
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Borne 94. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubudi g, 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 95. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubudi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. -—— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 97 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dambula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -— Est située à 360 mètres 


en amont de la born: 98 sur une parallèle 


à l’axe de La vallée de la Dambula, distan- 
te de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. --— Hst située à 300 mètres 
en amont de la borne 99 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Dambula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. — Est située à 300 mètres 
de la borne 100 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dambula g. 1. 


Est située 340 mètres |. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Lubudi 
g. L evenwijidge lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Lubudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95 op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Dambula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Dambula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Dambula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 300 m. 
van den grenssteen 100, op eene met de 
as van het dal der Dambula g. 1 normale 
lijn. 
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Borne 102. — Est située à 160 mètres 


en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dambulà g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée dela Dambula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 104. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Dambula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 105. :-- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. : -- Est située à 200 mètres 
de la borne 105 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampudi d. 3. 


Borne 107. -— Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 108. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. -—- Ert située à 150 mètres 
en amont de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mêtres . 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Dambula 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103.— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Dambula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eone met de as van het dal der Dambula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 200 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand, 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 106. Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 105, op eene met de 
as yan het dal der Kabampudi d. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 107. — [s gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Kaban:- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Ts gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Kabaxn- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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- Bone 110. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. — Est située à 230 mètres 
-en amont de la borne 110 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. — Est située à 100 mètres 
de la borne 111 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampudi d. 2. 


Borne 113. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kabampudi d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. -— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 113 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. -—- Est située à 190 mètres 
en amont de là borne 114 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabampudi 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 116. --—- Est située à 170 mêtres 
de la borne 115 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kabampudi d. 1. 


. Borne 117. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampudi. 


+ 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 230 
m. stroomopwaarts den grenssteen 110 
opeene met de as van het dal der Kabam- 
pudi d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 111 op eene met de as 
van het dal der Kabampudi d. 2 normale 
lijn. 


Grenssieen 113. — Is gelogen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
sene met de as van het dal der Kabampudi 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 115, op eene met de 
as van het dal der Kabampudi normale 
bin. 


Grenssteen 117. — Es gelegen op 100 m. 
van den grenssteen I16, op cene met do 
as van het dal Cer Kabampudi 
male lijn. 


nor- 
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Borne 118, --- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 119. -— Est située à 290 mèêtres 
en aval de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 120. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 121. -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kalitshina, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. — Est située à 230 mêtres 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalitshina, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. 
de Ja borne 123 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalitshina g. 1. 


-— Est située à 270 mèêtres 


Borne 125. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalitshina, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres, 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteerni 117, op 
eene met de às van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119.— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 120. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Kaban:- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze.as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Kalitshina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanc 
van deze as gelegertis. 


Grenssteen 123. — Îs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Kalitshina, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand, 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Ïs gelegen op 270 m. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Kalitshina g. 1 
norñtale lijn. 


Grenssteen 125. — Is gelegen 6p 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kalitshina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 126. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 125 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalitshina 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalitshina g. 2. 


Borne 128. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalitshina g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. -— Est située à 130 môtres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalitshina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 129 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 131, -— Fist située à 350 mètres 
en amont de la borne 130 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Leji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. — Est située à 100 mètres 
de ia borne 131 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Leji D. 2. 


Borne 133. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji D. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, ‘op 
eene met de as van het dal der Kalitshina 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 126, op eene met de: 
as van het dal der Kalitshina g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 128. — Is gelegen ip 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met deas van het dal der Kalitshina 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kalitshina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 350 m. 
“troomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 131, op eene met de 
as van het dal der Leji D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 133. -— Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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- Borne 134. — 
-eni amont de la borne 133 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 135. — Est située à 250 mètres 
‘en amont de la borne 134 sur une paral- 
: Jèle à l’axe de la vallée de la Leji, distante 


de cet axe de. 50 mètres. 


Borne 136. —|Est située à 120 mètres 
en amont de la borné 135 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Leji, distante 


de çet axe de 50 mètres. 


Borne 137. - —|Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 136 sur une paral- 
lèls à l’axe de là vallée de la Leji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. -— 
de la borne 137 
de la vallée de la 


Borne 139. — 


Est située à 100 mêtres 
sut une normale à l'axe 
Leji D. 1. 


Est située à 140 mètres 


en aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji D. 1, dis- 


tante de cet axe 


Borne 140. -—- 


de 50 mètres. 


Est située à 100 môtres 


en amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Leji, distante 


de cet axe de 5 


Borne 141. -— 


môtres. 


Est située à 150 mètres 


en amont de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Leji, distante 


de cet axe de 50 


mètres, 





Est située à 210 mètres]  Grenssteen 134. — Is gelegen op 210 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


-Grenssteen 135. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Ïs gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het-dal der Leji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 137, op eene met de 
as van het dal der Leji D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 139, — Is gelegen op 140 m. 
siroomafwaarts den grensstcen 138, op 
eene met de as van het dal der Leji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige Lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 142... - Est située à 100 mètres 
de la-borne 141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Leji. 


Borne 143. - - Est située à 90 mètres | 


en aval de là borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 144. - - Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètre. 


Borne 145. - - Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


» 


Borne 146. --- Est située à 250 mètres |. 


en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. :-- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. - - Est située à 730 mêtres 


en aval de la borre 147 sur une parallèle: 


à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen l4l, op eene met de 
as van het dal der Leji normale lijn. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 220 m. 
troomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het del der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het del der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen. op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 149. — Ts gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


56 
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Borne 150. --- Est située à 730 mètres!  Grenssteen 150. — Ts gelegen op 730 im. 


en amont de 13 borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambongo. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ 


Borne 151. - - Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 150 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambongo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 152. --- Est située à 270 mètres 
-de la borne 151 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambongo. 


Borne 153. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambogo g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154 
de la borne 153 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Kambongo g. 2. 


--- Est située à 150 mêtres 


Borne 155. -— Kst située à 140 mètres 
en aval de la borne 154 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambongo g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. - - Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 156 sur une parallèle 
à l’axc. de la vallée de la Kambongo g. 3, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
cene met de as van het del der Kam- 


|bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


:fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 220 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 150, op 
cene met de as van het dal der Kaw- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 270 m. 
van den grenssteen 151, op.eene met de 
&s van het dal der Kambongo normale 
lijn. 


. Grenssteen 153. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
cene met de as van het dal der Kam- 
bongo g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
10 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 154. — Is gelegen op 150 in. 
van den grenssteen 153, op eene met de 
äs van het dal der Kambongo g. 2 nor- 
male Hjn. 


Grenssteen 155. — Ts gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
cene met de as van het dal der Kam- 
bongo g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
cene met de as van het dal der Kam- 
bongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 160 m. 
troomopwaarts den grenssteen 156, op 
cene met de as van het dal der Kam- 
bongo g. 3 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 158. -— Est située à 260 mèêtres|  Grenssieen 158. — Is gelegen op 260 m. 


de la borne 157 sur une normale aux axes 
des vallées de la Kambongo g. 3 et g. 4. 


4 


Borne 159. -— Est située à 60 mêtres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. --- Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 160 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. —- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 161, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamena, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. --- Est située à 420 mêtres 
en amont de la borne 163 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamena, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 165. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 164 sur une parallèle 
à V’axe de la vallée de la Kamena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 157, op eene met de 


ss van het dal der Kambongo g. 3 en 


g. 4 normale lijn. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 60 m. 
,troomafwaarts den grenssteen 158, op 
cene met de as van het dal der Leji 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 400 m. 
“iroomafwaarts den grenssteen 159, op 
cene met de as van het dal der Leji 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 940 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 160, OP 
cene met de as van het dal der Lej 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 90 m. 
utroomopwaarts den grenssteen 161, op 
vene met de as van het dal der Kamena 
uvenwijdige lijn, welke op 50 m. aïstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 300 m. 
troomopwaarts den grenssteen 162, op 
cene met de as van het dal der Kamena 
vvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


{van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 420 m. 
,troomopwaarts den grenssteen 163, op 
vene met de as van het dal der Kamena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 164, op 
cene met de as van het dal der Kamera 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 166. - - Est située à 150 mêtres|  Grenssteen 166. — Is gelegen op 150 m. 


de la. borne 165 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamena. 


Borne 167. -— Est située à 180 mètres 
de la borne 166 eur une normale à l’axe 
de l2 vallée de la Kamena g. I. 


Borne 168. - -- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamena g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. : — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 170. --- Est située à 300 mètres 
en aval de le borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 171. --- Est située à 130 mètres 
de la borne 170 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamena g. 2-8. 1. 


Borne 172. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamena g. 2-g. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. --- Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 172 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de [a Kamena, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


van den grenssteen 165, op eene met de 
as. van het dal der Kamena normale lijn. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 166, cp eene met de 
as van het dal der Kamena g. 1 normale 
lijn. n 


Grenssteen 168. — Ts gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Kamena 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het del der Kamena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. —- Is gelegen op 300 m. 
stroomefwaarts den gienssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kamena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 171. — Ïs gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het del der Kamena g. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen. 172. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Kamena 
g. 2-8. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aistand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der Kamena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, | 
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Borne 174. - - Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 173 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Kamena g. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 280 mètres 
de le borne 174 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamena g. 4. 


Borne 175, - 


Borne 176. - Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ls Kamena g. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 177. : 
en aval de la borne 176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamene. distente 
de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 178. - Est située à 90 mêtres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 50 mètres. ra 


Borne 179. - - Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 180. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 179 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la vallée de la Leji G. 1. 


Borne 181 
en aval de la’ 


st située à 140 mètres 
(180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 






- Est située à 70 mètres 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, 0p 
eene met de as van het dal der Kairena 
g. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 280 1m. 
van den grenssteen 174, op eene :net de 
as van het dal der Kamena g. 4 normale 
lijn. : 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Kamena 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 70 m' 
stroomafwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kamena: 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 178. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Leji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 179, op eene niet de 
as van het dal der Leji G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 181. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 180, op 
eene met de às van het dal der Leji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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- Borne 182. : — Est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 181 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 183. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 182 sur une parallèle 
à l’axe de la vallee de la Leji G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. -— Est située à 100 mètres 


- de la borne 183 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Leji G. 2. 


Borne 185. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 186. --- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 187. :- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 188. :— Ert située à 160 mètres 
en amont de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji G. 3, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 188 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Leji G. 3. 


Grenssteen 182.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. ; 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 120 nm. 
stroomopwaerts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Leji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. —- Is gelegen op 100 m. 
van den. grenssteen, 183, op eene met de 
as van het del der Leji G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Leji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwearts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het del der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. FARtane 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Ïs gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts. den grenssteen 186, op 
eene met de as van het del der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de 25 van het del der Leji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 188, op eene met de 
as van het dal der Leji G. 3 normale 
lijn. 
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: Borne 190. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Leji G. 3, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 191. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Leji, distante 
de cet axe de 7 5 mètres. 


Borne 192. - — Est située en aval de la 
borne 191 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasai, 
distante de cet ‘axe de 1.010 mètres 

- avec une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Shandeji, distante de cet axe de 50 


mètres. 


Borne 193. --- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 193 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. -—- Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 194 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kampudi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 196. --- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kampudi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 190. — Is gelegén op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Leji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Ïs gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Leji 
evenwijdige lijn, welke op 75 1h. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 192. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 191, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der rivier Kasai evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Shandeji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 300 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eer e met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Kampudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal-der Kampudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 
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. Borne 197. -—- Est située à. 280 mètres |' 


de la borne 196 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampudi. 


Borne 198. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de l4 vallée de la Kampudi g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. - - Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. - - Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 199 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. - - Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 200 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, distente 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. - -- Est située à 490 mêtres 
en amont de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shendeji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 204. --— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 203 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 196, op eene met de 
as van het dal der Kampudi normale 
lijn. 

Grenssteen 198. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Kampudi 
g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Ts gelegen op 160 m. 
stroomafwearts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Kampudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 200. — Ts gelegen op 840 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Kampudi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met'de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 201, op 
eene net de as van het dal der Shandeïñi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 203. — Is gelegen op 300 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 202, op 
eene net de as van het dal der Shandeïji 
evenwijdige lijn, weiké gp #0 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 204. — Is gelegen op 410 m. 
stroo:ropwearts den grenssteen 203, op 
eene met de às van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 205. -. - Est située à 230 môtres 
en amont de la bosne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distante de cet axe de 50 Inètres. 


Borne 206. -— Est située à 240 mèêtres 
de la borne 205 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeji. 


Borne 207. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. — Est située à 360 mêtres 
en aval de la borne 207 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. - -- Est située à 160 mètres 
de la borne 208 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeji G. 1. 


Borne 210. --- Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. --— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 210 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 212. : -- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 205. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eené met de as van het dal der Shandeïji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 205, op eene met de 
as van het dal der Shandeji normale 
lijn. Eu 

Gren steen 207. — Is gelegen op 650 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 :. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 360 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn. welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. -— Is gelegen op 160 nr. 
van den grenssteen 208, op eene met de 
as van het dal der Shandeji G. 1 noritale 
lijn. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 200 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 200 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 210, op 
eene et de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijd ge lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 
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Borne 213. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampudi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 214. — Est située à 160 mètres 
de la borne 213 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeji G. 2. 


Borne 215. — Est située en aval de la 
borne 214, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la vallée du Kasai, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 365 hectares. 


Concession de la Samina. 


Une zone axée par l’axe de la vallée de 
la Samina, commence à 1.000 mètres en 
amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Samina, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. : - Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres 
avec une parallèle à l'axe de la vallée de 
la Samina, distante de cet axe de 75 


mêtres. 


Grent seen 213. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kampudi 
evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 213, op eene met de 
as van het dal der Shandeji G. 2 normale 
lijn. | : 


Grenssteen 215. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 214, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Shandeji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gélegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
365 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Samina. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Samina begint op 1.000m,.stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Lueta en van der as van het dal harer 
linkertoevloeïing — de Samina — en 
strekt zich uit tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is bdgrensd doac eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. —. ls gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. af-. 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Samina even- 
wijdige lijn, welke op 75 m, afstand 
van deze as gelegen is, - 





Borne 2. -— Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina; distante 
_de cet axe de 75 mètres. 


Borne 3. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 4. 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. 


Borne 6. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. - 


Borne 8. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kensu. 


Borne 9. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la-borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 150 mètres: 
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Grenssteen 2.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 3. — Is gelegen op 700 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van-het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 3, op 
eene. met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het del der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 360 1m. 
op 
eene met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomopwaarts den grenssteen 5, 


van deze as gelegen is. 


Fm 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 210 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de.as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n+. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 in. 


æ 


van den grenssteen 7, op eene met de 


as van heë dal der Kensu normale lijn. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 210 mm. 
stroomafwaerts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as golegen is. 
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Borne 10. : - Est située à 310 mètres|  Grenssteen 10. — Is gelegen op 310 m. 


en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 10 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kensu g. 1. 


Borne 12. : -- Est située à 340 mètres 
eu aval de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. - - Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. - - Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu g. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. 
de la borne 15 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kensu g. 2. 


-—- Est située à 100 mètres 


Borne 17. -—- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kensu g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 9, op. 
eene met de as van het dal der Kensu g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 10, op eene met de 
as van het dal der Kensu g. L normale 
lijn. 


Grenssteen 12. -— Ts gelegen op 340 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de a; van het del der Kensu g. 1 


revenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — I: gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts dén grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Ïs gelegen op 550 m. 
stroomafwearts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gren steen 15. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kensu g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 mx. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
van het dal der Kensu g. 2 normale lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 800 im. 
stroomafweaarts den grenssteen 16. op 
eene met de as van het dal der Kensu g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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- Borne 18. "-- 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de l: vallée de la Kensu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. --- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne J8 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 20. - Est située à 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 


450 mètres 


à l'axe dé la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 21. --- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet äxe de 75 mètres. | 


Borne 22. -—- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 21 sur une paralléle 
à l'axe de la vallée de ia Kalunkini, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kalunkini, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. 


en amont de la borne 23 sur une parallèle 


— Est située à 120 mètres 


à l’axe de la vallée de la Kalunkini d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Est située à 130 mètres 
de la borne 24 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalunkini d. 1. 


Borne 25. —- 


Est située à 100 mètres | 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kensu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen ï. 


Grenssteen 19. — Ts gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is Ie op 450 m. 
stroomopweaarts den grenssteën 19, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand’ 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 580 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de &s van het dal der Kalunkini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kalunkini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kalunkini 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der Kalunkini d. 1 normale 
lijn. 
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Borne 26. — Est située à 90 mètres 
en mont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunkimi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’ax2 
de la vallée de la Kalunkini. 
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Borne 28. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kalunkini, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalunkini, 


- distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. : - Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samine, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 100 mètres 
de la borne 31 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 4. 


Borne 33. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ne é — 876 — 


Gren steen 26. — Ts gelegen 6p 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
cene met de as van het dal der Kalunkini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Kalunkini normale 
lijn. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
cene met de as van het dal der Kalunkini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 510 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
cene met de as van het dal der Kalunkini 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 490 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 33. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
cene met de as van het dal der Samina 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 34. -— Est située à 920 mètres |  Grenssteen 34. — Is gelegen op 920 m. 


en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Saminz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 34 sur üne parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 36. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. — Est située à 200 mètres 
de la borne 36 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 3-d. 1. 


Borne 38. — Est située à 530 mêtres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 100 mètres 
de la borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 3, 


Borne 40. -— Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaaïts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Samina 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as”gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 40. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 620 m. 
atroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 42. - - Est située à 290 mètres| 


en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. :-- Est située à 600 mètres! 


en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. - - Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 2. 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 45. - - Est située à 100 mètres 
de {a borne 44 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Samina D. 2-d. 2. 


Borne 46. - - Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. :-- Est située à 140 mètres 
‘en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. - - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. - 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 2-d. 1. 


- Est située à 100 mètres 


Grenssteen 42. — Is gelègen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwearts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Ts gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het .del der Samina 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 2-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 140 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 2-d. 1 
normale lijn. 


_— 879 — 


Borne 50. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. — Est située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 2. 


Borne 53. — st située à 500 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D: 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54, — Yst située à 200 mètres 
en aval de ia borne 53 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. - - Est située à 350 môtres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


« 


Borne 57. — Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 50. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 53. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Samira 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56,.0p 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ca 
“1 
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Borne 58. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59..— Est située à 100 mètres 
de la borne 58 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina D. 1. 


Borne 60. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61, — Est situé: à 450 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 100 mètres 
de la borne 61 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina. 


Al 


Borne 63. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle à 
Vaxe de la vallée de la Samina, distante 
de cet.axe de 50 mêtres, 


Borne 64. -—— Est située à 800 mêtres 
.en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 58. — Ïs gelegen op 150 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 58, op eene met de 
as van het dal der Samina D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Samina 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 61. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 61, op eene met de 
as van het dal der Samina normale 
lijn. 

Grenssteen 63. — Is gelegen op 660 m 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ’ 


Grenssteen 64. — [s gelegen op 800 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 760 m- 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 66. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la'Samina, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 67. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 68. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 67 gur une normale à l’axe 
de la vallée de la Samina G. 1. 


Borne 69. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 68 sur une paraïlèle 
à l’axe de la vallée de la Samina G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 70, — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. -—— Est située à 180 mètres 


en amont de la borne 70 eur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. — Est située à 1.130 mètres 
en amont de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 72 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabampudi. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Samina 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 67, op eene met de 
as van het dal der Samine G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Samina 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T0. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 1.130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50.3m. 
afstand van deze as gelegn is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Kabampudi normale 
lin. 
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_" Borne 74. -— Est située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle à 
Jaxe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


« 


Borne 75. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 miètres. 


x 


| Borne 76. -— Est située à 450 mètres | 


éñ aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. -— Fist située à 730 mètres 
én aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


: Borne 78. -— Est située à 470 mètros 
en aval de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 79. —- Est située à 1.060 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mètres, ; 


Borne 80. --- Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Samina, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


' 
ét 


“Borne 81. — Est située en aval de la 
borne 80 sur une parallèle à l’axe de la 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 1.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der-Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. °« 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as vari het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 1.060 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 1.020 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Samina 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 80, op eene met 
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Lueta, distante de cet axe de 1.010 
mètres. 


Borne 82. -— Kst située à 200 mètres 
en amont de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. — Est située à 640 mêtres 

en amont de la borne 82 sur une parallèle 

‘à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
. de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 84. — Est située à 140 mètres 

eu amont de la borne 83 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Muala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. :-- Est située à 270 mèbres 
de la borne 84 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muala D. 1. 


Borne 86. -— Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, dirtante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 88. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de'cet axe de 50 mètres. 


de as der Lueta evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 83. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Muela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Muala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 270 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 
as van het dal der Muala D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 490 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 86, op : 


eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 88. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 89, — Est située à 100 mètres 
de la borne 88 sur une normale à 
de la vallée de la Muala. 


l’axe 


Borne 90. — Est située à 1460 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de det axe de 50 mètres. 


Borne 91. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 90 sar une paralléle 
à l’axe de la vallée de la Muala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 92. — Est située à 100 mètres 
de la borne 91 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muala g. L. 


Borne 93. — Est située à 380 mètres 
en aval de la {borne 92 {sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94, — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. 
en aval de là borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


— Est située à 380 mètres 


Borne 96. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Muala g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 89. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 88, op eene met de 
as van het dal der Muala normale lijn. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Muala g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 91, op eene met de 
as van het dal der Muala g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Mual: g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. affstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — [s gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Muala g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 97. -— Est située à 100 mètres]  Grenssicen 97. — Is gelegen op 100 m. - 


‘ds la borne 96 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muala g. 2. 


Borne 98. -— Est située à 150 mètres 
<en-aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muala g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -— Kst située à 370 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. -— Est située à 760 mêtres 
. en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. -— Est située en aval de la 
borne 101, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec ‘une parallèle à 
à l'axe de Ia vallée de la Katshakala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 103. -— Est située à 450 mètres 


en amont de la boine 102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshakala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104, -— Est située à 100 mètres 


van den grenssteen 96, op eene met de 
as van het dal der Muala g. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Muala g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Muala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. —— Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 101, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Katshakala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Katshakala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m. 
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de la borne 103 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshakala. 


Borne 105. -— Est située à 350 mêtres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshakala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. -— Est située en aval de la 
borne 106, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la Katamba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 107. — Est située à 440 mètres en 
amont de Ja borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. -- Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 107 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 108 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katamba,. 


Borne 110. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 109 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Katamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. — Est située à 300 mètres 
en äval de la borne 110 sur une parallèle 


van den grenssteen 103, op eene met de 
as van het dal der Katshakale normale 
lin. : 


Grenssieen 105. — Is gelégen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Katshakala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 105, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene- 
met de as der Katamba evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op: 
eene met de as van het dal der Katamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — {s gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op. 
eene met de as van het dal der Katamba 
evenwijdige lijn, welke op 60 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — fs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 108, op eene met de 
as van het dal der Katamba normale 
lijn. * 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Katamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 111. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op. 
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à l’axe de la vellée de la Katambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. -— Est située en aval de la 
borne 111, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kankulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. --- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Kankulu, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 114. -— Est située à 100 mêtres 
de ia borne 113 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulu. 


Borne 115, -— Est située en aval de la 
borne 114, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kankulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 230 hectares. 


Concession de la Kamidibwe. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Kamidibwe commence à 1.000 
mètres en amont de l'intersection de 
l'axe de la Kabelekesse, et de l’axe de la 
vallée de son affluent de gauche, la 
Kamidibwe, et se prolonge jusqu'à la 
limite amont de }4 vailée de ce dernier. 





eene met de as van het dal der Katamba. 


_|evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 111, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eeno 
met de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op. 
eene met de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grénssteen 113, op eene met de 
as van het dal der Kankulu normale 
lijn. 

Grenssteen 115. — Îs gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 114, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 7m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kankulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
230 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Kamidibwe. 


Eene strook geast door de as van het dal 
der Kamidibwe begint op 1.000 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Kabelekesse en van de as van het dal 
harer linkertoevloeïing --—- de Kamidibwe 
-— en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer 
laatste. 
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_ Cette zone est limitée par une ligne 
‘brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
‘d’une-parallèle à l'axe de le Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mèêtres, 
avec une parallèle à l'axe de la vallée de 
la Kamidibwe, distante de cet axe de 

: 50 mètres. 


Borne 2. --- Est située à 90 mètres 
en amount de la boine 1 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamidibwe, 
-distente de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 3. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l'axe de i2 vallée de la Kemabondo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


-—. Est située à 100 mètres 
-de la borne 3 sur une normale à l’axe de 
Ja vallée de la Kamabondo. 


Borne 4. 


Borne 5. -— Est située à 430 mètres 
en aval de l4 borne 4 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabondo, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


-— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l'axe de la vellée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. 


Borne 7. — sb située à 190 mètres 
en amont de l& borne 6 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 3, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Deze strook is begrensd door eene 


.[gebroken lijn, welke de volgende grens- 


steenen verbindt : 


Grenssteen 1. -— Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. -— Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 560 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 4. -— 18 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Kamabondo normale 
lin. 


Grenssteen 5. -— Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der. Kama- 
bondo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. --- 18 gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dibwe everwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. -— Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 8. — Est située à 100 mètres 


de la borne 7 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamidibwe-G. 3. 


Borne 9. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 11. — Est située à 380 môtres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kamidibwe G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14, -—-- Est située à 100 mètres 
de Ïa borne 13 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamidibwe G. 2. 


Borne 15. -— Est située à 140 mètres 
cn aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamidibwe G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 








Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Kamidibwe G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 9. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
dibwe G. 3 evenwijdige lijn, welke “op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kemidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grerssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteën 12. --- Is gelegen op 400 m. 
stroomopweaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 13. -— Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het dal der Kamidibwe G. 2 


| G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 15. —-- Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen l4, op 
eene met de as van het dal der Kamiï- 
dibwe G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 16. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. -—- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. --- Est située à 200 mètres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamidibwe G. 1. 


y 


Borne 19. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamidibwe. 


« 


Borne 20. — Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 21. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée Kamidibwe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 23. - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 





Grenssteen 16. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. —- Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Kamidibwe G. 1 
normale lijn. 


Grénssteen 19 -— Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Kamidibwe normale 
lin. 


Grenssteen 20. -— Is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
cene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22 --— Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. -— {Is gelsgen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afetand van deze as gelegen is. 
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. Borne 24. -— Est située à 220 mètres|  Grenssteen 24. — Is gelegen op 220 m. 


en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe 
D. l-g. l, distante de cet axe de 50 
mèêtres. | 


Borne 25. -— Est située à 180 mètres. 
de la borne 24 sur une normale à l’axe: 
de la vallée de la Kamidibwe D. 1-g. 1. 


Borne 26. --- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1,. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gzlegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der Kämidibwe D. I-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 26. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 


|D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


|afstand van deze as gelegen is. 


Borne 27. — Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamidibwe D. 1. 


Borne 28. -— Est située à 180 môtres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29, -— Est située à. 350 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l3 Kamidibwe D, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de lz Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


las van het dal dei 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
Kamidibwe D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 28. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
gene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 1 evenwijdige liju, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. -— Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegén op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 32. — Est située à 100 mètres 
de la borne 3i sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamidibwe D. 2. 


Borne 33. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 34. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamidibwe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamisanga. 


. Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Kamidibwe D. 2 
vormale lijn. 


Grenssieen 33. -— Is gelegen op 240 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kamidibwe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kamisanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as vau het dal der Kamisanga normale 


| Kija. 


Borne 37. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisanga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 38. -— Est située en amont de la 
borne 37, à l'intersection d'une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètret avec une, paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisa- 
latschi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Het située à 180 mètres 


Grenssieen 37. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, 0p 
eene met de as van het dal der Kamisanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 38. — Is gelegen. stroom- 
opwaarts den grenssteen 37, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eeue 
met de as van het dal der Kamisalatschi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 180 m. 
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en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisalatshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


© Borne 40. -— Est située à 100 mèêtres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisalatshi. 


Borne 41. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisalatshi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 42, — Est située en amont de la 
borne 41, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabalekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabipanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kamisa-- 
latschi everwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. -— Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 39, op eene met de: 
as van het dal der Kamasalatschi normale: 
lijn. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kamisa- 
latschi evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Qrenssteën 42. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 41, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m.. 
afstand van deze as gelegen is. met eene 
met de as van het dal der Kabipanda 


-levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


% 


Borne 43. - - Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabipanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabipanda, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. -— Est située à 100 mètres |” 


de la borne 44 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabipanda. 


Borne 46. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. -—- Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kabipanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 44. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kabipanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Js gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Kabipanda normale 
lin. 


Grenssteen 46. -— Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
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à l’axe de la vallée de la Kabipande, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 47. -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabipanda D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabipanda D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabipanda D. 1. 


Borne 50. 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la Kabipanda, distante de 
-cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. -— Est située à 670 mètres 


en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabipanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 52. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalona, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -— Est située en amont de la 
borne 52, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de L.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalona, distante 
de cet axe de 50 mêtres. ° 


-- Est située à 100 mètres 


-— Est située à 110 mètres 





eene met de as van. het dal der Kabipanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 nx afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 47. -— Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
cene met de as vau het dal der Kabipanda 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kabipanda 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 49. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Kabipanda D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 50. —- Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kabipanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is.  * 


Grenssteew 51. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kabipanda 
evenwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 52. -— Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der Kaloma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 52, op eene 
met de as van het dal der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalona even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 
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La superficie de ces terrains ne pourra De oppervlakte dezer gronden zal 


dépasser 70. hectares. 


Concession de la Kabampudi. 


Une zone axée par l'axe de la vallée de 
la Kabampudi commence à 1.000 mêtres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Kabelekesse, ct de l’axe de la vallée de 
son affluent de gauche, la -Kabampudi 
et se prolonge jusqu’à la limite amont da 
la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l'intersection 
d'une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kabampudi, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


-— Est située à 280 mètres 
en amort de la borne I sur une parallèle 


Borne 2, 


à l'axe de la vallée de la K£sbampudi, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 3. — Hit située à 200 môtres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la valiée de la Kabampudi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. -— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. -— st gituée à 60 mètres 


70 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Kabampudi. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Kabampudi begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse en van de as van het 
dal harer linkertoevloeïing — de Kabam- 
pudi —— en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche gren: van het dal 
dezer laatste, 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — IS gelegen op het 
kruispunt op eene met de as der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kabampudi evenwijdige lin, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegeñ is. 


Grenssteen 3. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. -— Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op.50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. --- Is gelegen op 60 m. 


58 
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. en amont de la borne 4 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de Ia Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. -— Est rituée à 230 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 6 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kana D. 2. 


x 


Borne 8. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana D. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 130 mètres en 
amont de] la borne 8 sui une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kane, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 260 mètres : 


en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 


de cet axe de 50 mètres, 


Borne 12. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres, | 


stroomopwaarts den grenssteen. 4, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. -— Ts gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 

eene met de as van het dal der Kana D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


= 


Grenssteen 7. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de 
as van het dal der Kana D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 


2, |eene met de as van het dal der Kana D. 2 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den, grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwæarts den grenssteen 10, op 
eene met de as ven het dal der Kena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaaris den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
|van deze as gelegen is. 
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Borne 13. — Est située à 200 mètres]  Grenssteen 13. — Is gelegen op 200 m. 


en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. — Est située à 100 môtres 


de ja borne 13 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kana D. 1. 


Borne 15. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 16. — Est située à 740 mêtres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kana. 


\ 


Borne 18. — Est située à 120 mêtres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 19. -— [Est située à 90 mêtres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 100 mètres 
de la borne 19 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kana G. I. 


Borne 21, — Est située à 150 mètres 


stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kana D. 1 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het dal der Kana D. 1 normale 
lijn.. | 


Grenssieen 15. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kana D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 740 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 
as van het dal der Kana normale lijn. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal de Kana G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 20. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 19, op eene met de 
as van het dal der Kana G. 1 normale 
bijn. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 150 m. 
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en aval de la borne 20 sur une parallèle Istroomafwaarts den grenssteen 20, op 


à l’axe de la vallée de la Kana D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 
de ceb axe de 50 mêtres. ù 


Borne 23. — Est située à 340 mètres 


en aval de la borne 22 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kana, distante de 
cet axe de 50 mêtres. 


Borne 24. --- Est située à 250 mètres 


en aval de la borne 23 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Borne 25. 
de la borne 24 sur une parallèle à l'axe 
de la vallée de Ja Kana, distante de cet 
axe de 50 mêtres. 


… Borne 26. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 


de cet axe de 50 mètres, : 


_ Borne 27, -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallôle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 


de cet axe de 50 mètres, 


? 


. Borne 28. -_- Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


-— Est située à 300 mètres 


eene met de as van het dal der Kana D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 M. afstand 


van deze as oc js. 


Grenssieen 22. -— Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. -— Is gelegen op 340 m. 
stroomafwäarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kana 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. picard 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. - — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, 6p 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ne 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. -— [s gelegen op 300 im. 
van den grenssteen 24, op eene met 
de as van het dal der Kana even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteën 26. --- [s gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 27. - - Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. - Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ELLE QE PET EAU à Ts 
ES re à 
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Borne 29. —— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée .de la Kana G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. 
de la borne 29 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Kana G. 2 


.— Est située à 100 mètres 


Borne 31. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 32. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 33. —- Est située à 390 mètres en 
amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cêt axe de 50 mètres. | 


Borne 34. — Est située à 600 mètres 
en amont de le borne 33 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l& Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 34 sur une normale à l’axe 
de 14 vallée de la Kabampudi. 


Borne 36. -— Ext située à 580 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 29. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kana 
G. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. -— Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Kana G. 2 Role 
lijn. 


Grenssteen 31. -— Ts gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30; op 
eene met de as van het dal der Kana G: 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. An 
vau deze as gelegen is. e nes 


Grenssteen 32. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. -— Is gelegen. op 390 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 34. -— Is gelegen op 600 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, : op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


-— {s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 34, op eene met de 


Grenssteen 35. 


[as van het dal der Kabampudi normalé 


lijn. 


Grenssteen 36. --- Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 37. | — Est située à 610 mètres 


- en aval de la borne 36 sur une parallèle 
_ à l'axe de la vallées de la Kebampudi 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 38. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 37 sui une parallèl: 
à l’axe de l2 vallée de la Kabampudi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. -— Est située en amont de la 


‘borne 38, à l’intersection d’une parallèle 
- à l’axe de la Kabelekesse, distante de 


cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mandumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. 
amont de " borne 40 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Mandumbi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


-— Eat située à 200 mètres en 


Borne 42. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, dis- 


tante de cet axe de 50 mêtres. 
LI 


Borne 43. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 37. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kabam-. 
pudi evenwijdige —lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kabam- 
pudi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 38, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. -— Ts gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ns 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. -— Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. -—- Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. -— Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 44. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. -— Est située à 260 mètres 
de la borne 45 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mandumbi G. 1-d. 1. 


Borne 47. —- Ext située à 580 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mandumbi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 48. — Est située à 720 mètres 

en amont de la borne 47 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Mandumbi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. -— Est située à 220 mètres 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Memdumbi. 


Borne 50. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Mandumbi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 51. --- Est située à 230 mètres 
en aval de là borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 44. -— Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 45. -— Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 260 m. 
van den grenssteen 45, op eene met de 
as van het dal der Mandumbi G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 47. -— Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. -— Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. -— Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Mandumbi normale 
lijn. 

Grenssteen 50. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 52, — Est située à 240 môtres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mandambi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 53. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Mandumbi D. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 53 sur une normale à l’axe de 
la vallée ‘de là Mendumbi D. 2g. 1. 


Borne 55. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèlé 
à l'axe de la vallée de la Mandumbi D. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


St 


Borne 56. -— Est située à 160 mètres 
en emont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. --- Est située à 100 mètres 
de la borre 56 sur une normale à l’âxe 
de la vallée de le Mandumbi D. 2. 


Borne 58. -— Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’exe de le vallée de la Mandumbi D. 2, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59, --- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 


1 


à l’axe de !2 vallée de la Mandumbi, 


distante de cet axe de 50 nètres. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 52, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
D: 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenseteen 53, op eene met de 
as van het dal der Mandumbi D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwanrts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het del der Mandumbi 
D: 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. --- Is gelegen op 160 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 55, op. 


eene met de as van het dal der Mandumbi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 57. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 56, op eene met de 
as van het dal der Mandumbi D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 58. —- Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
D. 2 evenwijdige lin, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze &s gelegen is. 


Es 009: 


J 


Borne 60. -— Est située à 160. mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. — Est située à 100 mêtres 
de l2 borne 60 sur une normale à l’axe de 


la vallée de le Mandumbi D. 3. 


Borne 62. --- Est située à 60 mètres 
en aval de là borne 61 sur.une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. -— Fist située à 420 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Mandumbi, 
distante de cet. axe de 50 mètres. 


Borne 64, — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mandumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Mandumbi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 66. —- Est située à 50 mètres 
en amont de le borne 65 sur une parallèle 
. à l’axe de la vailée de la Mandumbi D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — Est située en amont de la 
borne 66 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 


Grenssteen 60. —- Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 60, op eene met de 
es van het dal der Mandumbi D. 2 
normale lijn. | 


Grenssteen 62. -— Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Mandambi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomafwearts den grenstteen 62, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 64. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomafwearts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze 28 gelegen is. 


Grenssteen 65. -— Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het del der Mandumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. -— Is gelegen op 50 m., 
stroomopweaarts den grenssteen 65, op 
eene met de às ven het del der Mandumbi 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grensstéen 67, — Is gelegen stroom- 
opweerts den grenssteen 66, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
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axe de 1.010 mètres, avec une parallèle  kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
à l’axe de la vallée de la Kabila, distant: |afstand van deze as gelegen is, met eene 
_de cet axe de 50 mètres. met de as van het dal der Kabila even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. ; 


Borne 68, — Est située à 210 mètres!  Grenssicen 68. -—- Is gelegen op 210 m. 
en amont de la borne 67 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
à l’axe de la vallée de la Kabila, distante |eene met de as van het dal der Kabila 
de cet axe de 50 mètres. .  ‘levenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

| van deze as gelegen is. 





Borne 69. -— Est située à 180 mètres]  Grenssteen 69. -— Is gelegon op 180 m. 
en amont de la borne 68 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
à l'axe de la vallée de la Kabila g. 1,|eene met de as van het dal der Kabila 
distante de cet axe de 50 mètres. 18. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 70. — ŒEst située à 160 mètres!  Grenssteen 70. —- Is gelegen op 160 m. 
de la borne 69 sur une normale à l’axe de van den grenssteen 69, op eene met de 
la vallée de la Kabila g. L. as van het dal der Kabila g. 1 normale 

| lin. 





Borne 71. -— Est située à 450 _—. Grenssteen 71. — Is gelegen op 450 m. 
en amont de la borne 70 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
à l’axe de la vallée de la Kabila, distante ,eene met de as van het dal der Kabila 
de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


5 

Borne T2. -— Est située à 310 mêtres|  Grenssteen 72. -— Is gelegen op 310 m. 
de la borne 71 sur une normale à l'axe de| van den grenssteen 71, op eene met de 
l4 vallée de la Kabila. as van het dal der Kabüïla normale lijn. 





Borne 73. -— Est située à 330 mètres!  Grenssteen 73. :— Is gelegen op 330 m. 
en aval de la borne 72 sur une parallèle 'stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
à l'axe de la vallée de la Kabila g. 1, eene met de as van het dal der Kabila 
. distante de cet axe de 50 mètres. g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

. afstand van deze as gelegen is. 


. Borne 74. -- Est située à 140 mètres!  Grenssteen 74. — Is gelegen op 140 m. 

de la borne 73 sur une normale à l’axe van den grenssteen 73, op eene met de 

de la vallée de la Kabila d. 2. as van het dal der Kabila d. 2 normale 
lijn. 





4 


Borne 75. -— Est située à 110 mètres|  Grenssteen 75. — Is gelegen op 110 m. 


° 
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en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabila d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76, -— Est située en aval de la 
borne 75, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.000 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabila, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 108 hectares. 


Concession de la Golo. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Golo, commence à 1.000 mêtres 
en amont de l'intersection de l’axe de 
la Kabelekesse, et de l’axe de la vallée 
son affluent de droite, la Golo, et se pro- 
longe jusqu’à la limite amont de la vallée 
de ce dernier. 


Cette zone est limiteé par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l'intersection 
d'une parallèle à l'axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1,000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kalanga D. 2, distante de cét axe de 50 
mètres, 


Borne 2. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga D. 2, 
distante de cet ax de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kabila 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. -— Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 75, op het 
kruispunt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kabila even- 
wijdige lin, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
108 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Golo. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Golo begint op 1.000 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Kabelekesse en van de as van het dal 
harer rechtertoevloeïing — de Golo — 
en strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer 
laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grensstèen 1. -— Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalanga D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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: Borne 3. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 2 sur une normale à l'axe de 
la vallée de la Kalanga D. 2. 


“Borne 4. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 3 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalanga D. ?, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.Borne 5. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6.':— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 5 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne T. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. -- Est située à 100 mèêtres 


de la borne 7 sur une normale à l’axe de 


la vallée de la Kelanga D. 1. 


Borne 9. --— Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la botne 9 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kalanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssicen 3. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der Kalanga D. 2 normale 
lin. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 3, op 
eene.met de as van het dal der Kalanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelégen is. 


Grenssteen 5. — Js gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


‘Grenssteen 6. -— Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 7. -— Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
D. 1 evenwijd'ge l'in, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ‘s. 


Grenssteen 8. -—- Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Kalanga D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 9. — Ïs gelegen op 390 rit. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
D. 1 evenw'jdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. -— Is gelegen op 270 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van déze as gelegen is. 
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- Borne 11. — Est située à 160 mètres 
en amont.de la borne 10 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 13. — Est située à 100 mètres 
de la borne 12 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kalanga. 


Borne 14. -— Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 15. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalanga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. —- Est située en amont de la 
borne 15 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de L.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. -— Est située à 340 mètres 
‘en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. -— Est située à 320 mètres 


Grenssteen 1L. -— Is.gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 10, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. -— Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 


Âas van het dal der Kalanga normale 


lijn. 


Grenssleen 14. -- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarte den grenssteer 13, op 
cene met de as van het dal der Kalanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. -—— Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kalanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 15, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 


afstand van deze as gelegen is, met eene 


met de as van het dal der Kamikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 17. -— Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grénssteen 18. — Is gelegen op 320 m. 
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en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 100 mètres 
de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikala D. 1. 


x 


Borne 20. — Est située à-280 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikala D. 1, 
distante de cet axe 50 mètres. 


Borne. 21. — Est située à 190 mêtres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
" à l’axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. -— Est située à 230 môtres 
en amont de la borne 21 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. -— Est située à 100 mètres 
de Ia borne 22 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamikala. 


Borne 24. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikalr, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. 


stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 


D. 1 evenwijdige liju, welke op 50 m.. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. -— Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Kamikala D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de às van het dal der Kamikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Kamikala normale 
lin. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de &s van het dal der Kamikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 
eveuwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 26. -- Est située à 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamikala, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 27. .— Est située en amont de la 
borne 26 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


s 


Borne 28. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Golo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30° -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 29 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Golo D. 3. 


Borne 31. Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 690 mêtres 


380 mètres |: 
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Grenssteen 26. -— Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kamikala 
evenwijdige lija, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 26, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene- 
met de as van het dal der Golo even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afscand van 
deze as gelegen is. 


Grenssieen 28. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssieen 29. -— Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op. 
eene met de as van het dal der Golo D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Golo D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Golo D. 8 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gronssteen 32. -— Is gelegen op 370 m. 
stroom opwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. -—- Is gelegen op 690 m. 
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en amont de la borne 32 sur une parallèle|stroomopwaarts den grenssteen. 32, op 


à l'axe de la vallée de la Golo D. 2, 
distante de cet axe de #0 mûtres, 


Borne 34. — Est située à -100 mètres 
de la borne 33 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Golo D. 2. 


_ Borne 35. -— Fist située à 610 mètres 
en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Golo D. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres, 


Borne 36. -— Fist située à 600 mètres 
‘en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l'axe de Je vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


s 


Borne 37. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. -— Est située à 280 môtres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Golo D, T, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. -— Fist située à 100 mètres 
de la borne 38 sur une normale à l'axe 
de la vatlée de Ja Golo D. 1. 


Borne 40. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Golo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as“van het dal der Golo D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 34. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der Golo D. 2 normale 
lijn. 


Grenssicen 35. -— Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Golo D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. - -- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. -— Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grensstéeen 38. — {8 gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grengsteen 37, op 
eene met de as van het dal der Golo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der Golo D. 1 normale 
Hjn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaärts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Golo D. I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 41. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Ft 


Borne 42. -- Est située à 
de ia borne 41 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Golo. 


100 mètres 


Borne 43. — Est située à 880 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 560 mêtres. 


Borne 45. — Est située à 670 mêtres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der Golo normale lijn. 


Grenssteen 43. -—- Is gelegen op 880 m. 
stroomafwaartse den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afetand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 44. — Is gelegen op 220 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. -— Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 46. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘{afstand van deze as gelegen is. 


Borne 47. — Est située à 140 mètres 
de la borne 46 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Ilamba D. 1. 


4 


Borne 48. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 47. —- Is gelegen op 140 m. 
van den grenssieen 46, op eene met de 
as van het dal der Ilamba D. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 48. --- Ts gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


59 
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Borne 49. — Est située à 100 mètres 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Hamba. 


Borne 50. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 52, — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ilamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 53. — Est située à 100 mètres 
de la borne 52 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Ilamba G. I. 


Borne 54. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Iamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 55. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. -— Est située à 540 en amont 
de la borne 55 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Ilamba G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


_ Grenssteen 49. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der [lamba normale lijn. 


.Grenssteen 50. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der [lamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
cene met de as van het dal der Ilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 52. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op . 
eene met de as van het dal der Ilamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 52, op eene met de 
as van het dal der Ilamba G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 54, -— Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Itamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. —- Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afetand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 56. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


RE 
ÉD Dee AS UE à à 
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. Borne 57. — Est située à 100 mètres 
de la borne 56 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tlamba G. 2, 


Borne 58. — Est située à 660 môtres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. -— st située à 40 mèêtres 
. en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
. de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. --- Est située à 680 mêtres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. — Est située à 310 mêtres 
on aval de la borne 61 sut une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Golo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. : — Est située en amont de la 
borne 62, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kebelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avee une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, 
distante de cet axe de 50 môbtres. 


Borne 64. --- Est située à 290 mètres 


Grenssteen 57. -— 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 56, op eene met de 
as van het dal der Ilamba G. 2 normale 
lin. UE 


| Grenssteen 58. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 59. -— Ts gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Ilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. —— Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van hot dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Golo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 63. —- Is gelegen stroon- 
opwaarts den grenssteen 62, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is,:met eene 
met de as van het dal der Shilankonde 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. -- Is gelegen op 290 m. 
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en amont de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 65..:— Est située à 100 mêtres 


de la borne 64 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Shilankonde D. 3. 


4 


Borne 66. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. -— Est située en amont de la 
bomme 66 à l'intersection d'une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est sibuée à 320 mètres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 70. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. - - Est située à 100 mètres 


stroomopwaarts den g enssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 64, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 66. —— Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. -— Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 66, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. . 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Shilankonde 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssicen 68. -.- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. -— Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. --- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. - -- Is gelegen op 100 m. 
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de la borne 70 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilankonde D. 2. 


Borne 72. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 71 sut une parallèle 
. à l’axe de la vallée de 13 Shilankonde D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 300 mèêtres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne T4. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Shilankonde D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 75. — Est située à 100 mètres 
de la borne 74 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Shilankonde D. 1. 


Borne 76. — Est située à 250 mètres 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilankonde. 


Borne 77. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Borne 78. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde G. i, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. -- Hst eituée à 200 mètres 


van den grenssteen 70, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 72. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op. 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. -— Îs gelegen op 310 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen, 73, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. - — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteën 74, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde D. 1! 
normale lijn. 


Grenssteen 76. -— Ïs gelegen op 250 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde normale 
lin. 


Grenssteen 77. --— [s gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T8. --- Is gelegen op 400 m. 
den grenssteen 77, op 
van het dal der Shilan- 
konde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 sn. afstand van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts 
eene met de as 


Frenssteen 79. — {s gelegen op 200 ni. 
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en amont de la borne 78 sur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde 
G. l-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 79 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilankonde G. 1-d. 1. 


Borne 81. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 


: à l’axe de la vallée de la Shilankonde 


G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 
mèêtres. 


Borne 82. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde G. 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 83. — Est située à 100 môtres 
de la borne 82 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Shilankonde G. 1. 


à 


Borne 84. -— Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde G. 1, 
distante de cet axe de. 50 mètres. 


Borne 85. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 86. — Est située à 620 mêtres 
en amont de la borne 85 sur.une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shilankonde G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene met. de as van het dal der Shilan- 
konde G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde G. 1-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde G. 1-d. 1 evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81; op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 82, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 850 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. --- [s gelegen op 620 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 87. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 86 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shilankonde G. 2. 


Borne 88. -— Est située à 660 mètres 
- en aval de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shilankonde G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. — Est située en aval de la 
borne 88, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelakesse, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shilankonde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 147 hectares. 


ART. 2. 


La société concessionnaire à le droit 
sous réserve des droits de tiers, indigènes, 
ou non indigènes, eb conformément aux 
lois, décrets et réglements sur Ja matière 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées ; 


ART. 3. 


La concession s’étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l'autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains 
qui les bordent dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la 
ligne iormée par le niveau le plus élevé 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 86, op eene met de 
as van het dal der Shilankonde G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Shilan- 
konde G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 88, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Shilankonde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
147 hectaren niet mogen te boven gaan. 


ART. ©. 


De vergunringhoudende vennootschap 
bheeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART, 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op terreinen welke ze bezoomen, binne 
eene strook van 10 m. breedte, te reke 
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qu'atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques. % 


L'autorisation déterminera les condi- 


tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. d.. 


L'exploitation à lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
raient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu'il exécuterait dans les 
rivières et ruisseaux, 


[1 payera aux riverains, conformément 
à l’axticle 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre EI, titre Il), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droïts de riveraineté. 


Donné à Bruxelles, le 13 mars 1928. 





van de lijn gevormd door dei hoogsten 
waterstand welker de wateren bij bun 


|periodisch wassen bereiken. 


De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. Hi; 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
die bhij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen. 

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek IT, titel IT) aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan. 


Gegeven te Brussel, den 132 Maart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi: 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,| De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


Henri JaAsPAR. 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De « Société Minière du 
est autorisée à exploiter les mines! Luebo » is gerechtigd de mijnen van 


de Luambo. 


_ 


ALBERT, Ror pes BELG=S, 


A tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1% août 1919, 
accordant une concession minière à M. 
GoLDsCHMIDT, ét le déeret du 1° février 
1920, approuvant cette convention : 


Vu l’Arrèté Royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
Société Minière du Luebo, et approuvant 
la cession de droits minière faite à son 
profit par M. GorpscHmipr : 


Vu les demandes de la « Société 
Minière du Luebo » en date du 28 décem- 
bre 1925, ainsi que les rapports de pros- 
pection et les cartes y annexées : 


Le 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ; 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La «Société minière du Luebo» est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes. 


Luambo te exploiteeren. 


ALBERT, Kowine DER BELGEN, 


Aan aillen, tegenwoordigen en toe- 


komenden, Her. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augustus 
1919. waarbij eene mijnvergunning werd 
verleend aan den heer GOLDSCHMIDT, 
evenals het decrest van 1 Februari 1920, : 
houdende goedkeuring dezer overeen- 
komst : 


Gezien het koninklijk besluit van 22 
Augustus 1921, waarbij aan de «Société 
Minière du Luebo » rechtspersoonl'jkheid 
verleend en de door den heer Gozp- 
SCHMIDT ten haren voordeele gedane 
afstand van mijnrechten goedgekeurd 
werd : 


Gezien de op 28 December 1925 
gedagteekende aanvragen der « Société 
Minière du Luebo», evenals de prospectie- 
verslagen en de daarbij behoorende 
kaarten : 


Op voorstel van Onzen Eersten Minister , 
Minister van Koloniën : 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo » is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 
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Concession de la Luambo. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Luambo commence à 1.000 mètres 
en amont de l’intersection de l’axe de la 
Kabelekesse, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de droite, la Luambo, et se 
prolonge jusqu'à la la limite amont de 
la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d'une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Tshijua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 1, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 6, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 3. — Est située en amont de 
la borne 2, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 4. + Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe dé la vallée de la 
Tshijua G. 6, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Vergunning van de Luambo. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Luambo begint op 1.000 m. 
stroomafwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse, en van de as van 
het dal harer rechtervloeiing — de 
Luambo —, en strekt zich uit tot aan 
de stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt. 


Grenssteen 1. -- Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene. 
met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as der Tshijua evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssieen 3. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 2, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn,welke op1.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met 
de as van het dal der Tshijua G. 6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze ar gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
op 1.000 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Tshijua G. 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne. 5. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 4, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 6, distante de cet axe de 50 mètres 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 210 m, 


stroomafwaarts den grensstéen 4, op 


eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


A 


Borne 6. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 5, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 


G. 6, distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 7. 
en amont de la borne 6, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G.'6 - d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


_ Borne 8. — Est située à 100 mètres 
de la borne 7, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 6 - d. 1. 


Borne 9. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 8, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 6. - d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 10. — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 9, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. - - Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 10, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 650 mètres. 


Borne 12. --- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 11, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe 50 mètres. 


Est située à 400 mêtres| : 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Tihijua 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grensiteen 6, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 


‘G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 7, op eene met de as 
van het dal der Tshijua G. 6-d. 1 normale 
lijn. 


_Grenssteen 9. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 8, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Gremssteen 10. --- Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 290 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts - den grenssteen 11, OP. 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 13. --- Est située à 140 mêtres 
en amont de la borne 12, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. --- Est située à 260 mètres 


en amont de la borne 13, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la T:hijua 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 14, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 5 -g. L, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 16. — Est située à 100 mètres 
de la borne {5° sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 5 - g. 1. 


Borne 17. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 16, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 5 - 
g, 1, distante de oet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 17, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. — Est située à 750 mètres | 


en amont de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 19, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 5. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grerssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Tshijus 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
jua G. 5 evenwijdige lijn, welke op 
60 m. afstand van deze as gelegen ia. 


Grenssteen 15. ---- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 14, op 
jeene met de as van het dal der Tshi- 
|jua G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 5g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 17. -— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
jua G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. -- Is gelegen op 320 m. 
|stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
jua G. 5 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. —- Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 19, op eene met de 


male lijn. 





as van het dal der Tshijua G. 5 nor- 
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Borne 21. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 20, sur une paral’ 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, 

- distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borns 21, sur une paral- 
léle à l’axe de la vallée de la Tehijua 


G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètros. 


Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 5-d 1. 


Borne 24. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 23, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G.. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 25. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 24, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 


G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 
mèôtres. 


Borne 26. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 25, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètrex. 


Borne 27. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 26, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. -— Est située à 650 metres 
en amont de la borne 27, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: * Grenssteen 21. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene rhet de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Tshijua. 
G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 6-4. 1 
normale lijn. S 


Grenssteen 24. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


… Grenssteen 25. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 5-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 780 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. -— Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op. 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 29. — Est située à 310 mètres]  G@renssieen 29. — Is gelegen op. 310 m. 


en amont de la borne 28, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléo de la Tshijua 
G. 4/'distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 100 mètres 
de la borne 29, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshijua G. 4. 


Borne 31. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 30, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. —— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 31, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Tshijua 


G. 4-d. 1, distante de eet axe de 50 
mètres. 


Borne 33. — Est située à 100 mètres 
de la borne 32, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 4-d. 1. 


Borne 34. — Hst située à 330 mètres 
en aval de la borne 33, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 4- 
d. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 34, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 35, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 


|G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de as 
van het dal der Tshijua G. 4 normale 
lijn. | | 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 330 m. . 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 4-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. & evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen ‘85, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze ae gelegen is. 








Pine 37. 


- Est située à 260 mètres 
en amont de ha borne 36, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. .— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 37, sur une paral- 
‘lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 
G. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 39. Est située à 100 mètres 
de la borne 38, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tkhijua G. 3. 


Borne 40..-- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 
en amont de la borne 40, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


390 mètres 


4 


Borne 42. --- Est située à 90 mèêtres 
en amont de la borne 41, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 42, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 

mètres. 


Borñe 44. — Est située à 100 mètres 
de la borne 43, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 2 - g. 1. 
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. Grenssteen 37, — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eone met de as van het dal der Tshijua 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 390 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 90m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — [Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2-g. 1 
50 m. afstand van deze às gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 2-8 1 
normale lijn. 





\ 
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Borne 45. —- Est située à 360 mètres 


en aval de la borne 44, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2 - g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 46. --- Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. - -- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 47, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 2. 


Borne 49. -- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 48, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 2. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 49, sur une patal- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 2.-d. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. ; 


Borne 61. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 50, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 2.-d. 1. 


Borne 52, — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 51, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 2.- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


| GQrenssteen 45. — IS gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Trhijua 
G. 2g 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 480 m. 


DT RURRSTARRGR PEL MAR LEA RE RES CT EE ARSE MOURIR que quite gros can ne 
RÉ Na Eee sn sn RL RS Lin Re mie 


stroomopwaarts den grenssteen 46, op. 


eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Tshijua G. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 49. —- Is gelegen op 270 m: 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. -— [s gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met 
de as van het dal der Tshijua G. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 52. —- Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 53. — Est située à 150 mètres| 


en aval de la borne 52, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. — Hst située à 260 mètres 
en aval de la borne 53, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 2, 
distante de cet axe de#50 mètres. 


Borne 55. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56, — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 55, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 57. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 56, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
G. 1.-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 58. — Est située à 100 mètres 
de la borne 57, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. L.-g 1. 


Borne 59. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 58, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Tshijua G. 1.- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 60. —— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 59, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene mot de as van het dal der Tshijua 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 53, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen. op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eone met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Thsijua 
G. Il-g. 1 evenwijdige lijn, welke ‘op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteon 57, op eene met de 
as van het dal der Thsijua G. I-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 59. — Is gelègen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Thsijua 
G. lg. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, 6p 
eone met de as van het dal der Tshijua 
G. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 61. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 60, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 
1, distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 62. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 61. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua G. 1. 


Borne 63. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 62, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. —- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 63, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshijua G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 61, op eene met de 
as van het dal der Thsijua G. 1 normale 
lijn. 


: Grenssteen 63. — Is gelegen op 240 m. 
stioomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Tafstand van deze as gelegen is. 


Borne 65. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 64, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. — Est située à 100 mètres 
de la borne 65, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua D. 1. 


Borne 67. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 66, sur une parallèle 
à l’axe de la valiée de la Tshijua D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 67, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshijua, 
ditante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 65. — Is gelogen op 290 mx. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 nm 
van den grenssteen 65, op eene met de 


[as van het dal der Thsijua G. 1 normale 


lijn. 

Grenssteen 67. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 63. — Is gelegen op 1.020 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Téhijua 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 





Borne 69, — Est située à 340 mètre. 


à l’axe de la vallée de la Téshijua, 
distante de eet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 69, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. — Hst située à 590 mètres 
en amont de la borne 70, sur une paral. 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 72. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 71, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Txhijua 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 100 mètres 
de la borne 72, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua D. 2. | 


Borne 74. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 73, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 74, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijus 


D. 2 - d. I, distante de cet axe de 
50 mètres. 
Borne 76. — Est située à 100 mètres 


de la borne 75, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 1. 
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Grenssteen 69. — Is gelegen op 340 m. 
en aval de la borne 68, sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 68, op 


eene met de as van het dal der Tihijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70: — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. — Is gelegen op 590 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 70, op 


eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. -— Is gelegen op 100 m. 
van dèn grenssteen 72, op eene met de 
as van het dal der Tshijua D. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen T4. — [s gelegen op 230 mi. 
stroomafwaarts den grensoteen 73, op 
eene met de as van het dal der Tsh'jua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. - - Is gelegen op 200 m. 
:troomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Tshijua D. 2-d. 1 
noimale lijn. 
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Borne 77. — Est-située à 300 mètres 
en aval de la borne 76, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 2. - d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 78. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 77, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 78, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. Est située à 110 mêtres 
en amont de la borne 79, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 
2. - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. - - Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 80, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 
2 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. 


de ia borne 81, sur une normale à l’axe! 
las van het dal der Tshijua D. 2-d. 2 
| normale lijn. 


de la vallée de la Tshijua D. 2 - d. 2. 


Borne 83, — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 82, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 


Borne 84. --— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 83, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 2- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 100 mètres | 


j 
Î 





Grenssteen 77. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grens.teen 76, op 
eene met de as van het dal der Tsh jua 
D. 2-4 1 evenw.jdige lijn, welke op 


|50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 78. — Is gelegen op 350 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 everwijidige lijn, welke op 50 m. 
af.tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de a8 van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 


|eene met de as van het dal der Tshijua 


D. 2-d. ? evenwijdige lijn, weike op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 82. -— [s gelegen op 100 3. 


van den grenssteen 81, cp eene met de 


Grenssteen 83. — Îs gelegen op 800 m. 
-troomafwaarts deu grenssteen 82, op 


leene met de as van het dal der Tshijusa 
2 - d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. | 


D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84: — [s gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


D rer ARR ETES TAUPE RE ON LE AE TM EE 
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Borne 85. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 84, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Est située à 290 mêtres 
en aval de la borne 85, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 87. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 86, sur une paral- 
lèle. à l'axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. — Est située à 1.020 mètres 
en amont de la borne 87, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. :— Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 88, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 89, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua D. 3. 


Borne 91. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 90, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Tshijua D. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. — Est située à 400 mêtres 
en amont de la borne 91, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 2 everwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de-as van het: dal der Tshijua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 630 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met.de as van het dal der Tshijua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m 


van den grenssteen 89, op eene met de 
as van het dal der Tshijua D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, cp 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
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. D. 3.- d. 1, distante de cet axe ce 50 ID. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


mètres: 


Borne 93. — Est située à 100 mètres 
de la borne 92, sur une normale à l’axe 
de la vallée de là Tshijua D. 3 - d. 1. 


Borne 94. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 93, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 3.- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 94, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 95, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 96, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 98. — Est située à 90 mètres 
en aval dela borne 97, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshijua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 98, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshijua 


D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. — Est située à 210 mètres 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93$— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Fees D. 3-d. 1 
normale lin. 


CT 94. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
60 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Js gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op. 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 96, op 
eene met de a5 van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op-50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 98. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen. op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 210 m. 
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en amont de la borne 99, sur une parsl- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua D. 
4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 101. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 100, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshijua D. 4. 


Borne 102. -- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 101, snr une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. -—- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 102. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 103, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 
D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 105. -- - Est située à 100 mètres 
de la borne 104, sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Tshijua D. 4-d. 1. 


Borne 106. -—- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 105, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua 


D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 107. — Est située à 290 mêtres 


en aval de la borne 106, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la ‘Tshijua 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze 48 gelegen is. 


Grenssteen 101. —— Is gelegen op 100 1ù. 
van den grenssteen 100, op eene met 
de as van het dal der Tshijua D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 102. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze ax gelegen is. 


(Grenssteen 103. --— [s gelegen op 170 ju. 
siroomafwaarts den grerssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 310 mr: 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 104, op eene met de 
as van het dal der Tshijua D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 106. --— Es gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘105, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 107. — Ïs gelegen op 290 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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* Borne 108. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 107, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshijua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Est située en aval de la 
borne 108, à l'intersection d’une parallèl: 
“à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
. l’axe de la vallée de l’affluent A. 


Borne 110. — Est située à 260 mètres 
n amont de la borne 109, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent A, 
distante de cot axe de 50 mètres, 


Borne 111, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 110, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent A. 


Borne 112. — Est située à 200 môtres 
en aval de la borne 111, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’afflüont A. 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 113, — Est située en aval de la 
borne 112, à l'intersection d’une paralièle 
à l’axe de la Kabelekesre, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lle à l’axe de la vallée de l’affluent B, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 113, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent B, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Tshijua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m: afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 108, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eone 
met de as van de toevloeiing A. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
A evenwijdige lijn welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 110, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing À normale 
lijn. 


Grenssteen 112. — Ïs gelogen op 200 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
eene mot de as van het dal der toevloeiing 
À evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 112, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der toevloeïing B evenwij- 
dige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelogen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 113, op 
eone met de as van het dal der toevloeïing 
B evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


61 
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Borne 115. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 114,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de laffluent B, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Bôrne 116. — Est située à 100 mètres 
de la borne 115, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent B. 


* 


… Borne 117. — Est située à 440 mètres 
en aval de la bornes 116, sur uns parallèle 
à l’axo de la vallée de l’affluent B, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. -—— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 117, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
B. D. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 118, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent B. D. 1. 


Borne 120. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 119, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
B. D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 120, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de laffiuent 
B., distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 122. — Est située en aval de la 
de la borne 121, à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la Kabelekesse, dis- 
tante de cet axe de 1.010 mètres, avec 


_ Grenssieen 115. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
B evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen E16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 115, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing B normale 
lijn. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
B evenvwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. —- Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
B. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 118, op eene met de 
as van het dal der toevloeïing B. D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der toevloeïing 
B. D. L ovenvwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
B. evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 121, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
Kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
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une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Luambo, distante de cet axe de 150 
mètres, 


Borne 123. — Eet située à 160 mètres 
en amon$ de la borne 122, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 124. — Est située à 260 mètres 
en amont de La borne 123, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 26, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. — Est située à 100 mètres 
de la borne 124, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 26. 


Borne 126. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 125, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 26, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 126, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo. 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 128. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 127, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 128, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 26 - g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — 1s gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 100 m. 
van dén grenssteen 124, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 26 even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Ïs gelegen op 460 m 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 310 m 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 130. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 129, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 25 - g. 1, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 181. — Est située à 100 mètres 
“de la borne 130, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 25. - g. 1. 


‘Borne 132. — Est située à 340 mètres 

‘en aval de la borne 131, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G: 25 - g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 133. — Est située à 240 mètres 
én aval de la borne 132, sur ‘une paral- 
-lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G.:26 - g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 134. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 133, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 134, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 135, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 136, eur une paral- 
lèle à l’axe da la vallée de la Luambo 
G. 25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Ca 


* 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke 6p 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 130, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 25-g. 1 
nermale lijn. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-g 1 evenwijdige lijn, weike op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 133. — Is gelegen op 240 m 
stroomafwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 134. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen: 133, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelesen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, cp 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 138. — Est située à 100 mètres 
de la borne 137, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo. G. 25. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 137, op eene met 
de as van het dal der Luambo G. 25 


[normale lijn. 


. Borne 139. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 138, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 25, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 139, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 25, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 140, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Luambo G. 
25 - d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 141, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 25-d. 1. 


Borne 143. —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borae 142, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 25- 
d. 1, distante de cet, axe de 50 mètres. 


Borne 144. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 143, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G, 25, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 144, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G, 25-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 250:m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 26 evenwijdige lijn, welke op 50 m; 
afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Ts gelegen op 110 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 139, op 


eene met de aswan het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaaits don grenssteen 140, op 
eene met de as vañ het dal der Luambo 
G. 25-d, 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze a gelegen is. 


Grenssieen 142. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 14l, op eene met 
de as van het dal der Luambo G .26- 
d. 1 normale lijn. | 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-d. 1 evenwijdige lijn.,. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 144. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen 1. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1d4, op 
eene met dé as van het dal der Luambo 
G 25.4. ? evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 146. —— Est située à 100 mètres] Grenssteen 146. — Is gelegon op 100 m. 


de la borne 145, sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Luambo G. 25-d. 2. 


Borne 147. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 146, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 25-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 148. — Est située à 500 mètres 
_en aval de la borne 147, sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Luambo G. 
25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 148, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
25, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. — Est située à 1.430 mètres 
en amont de la borne 149, sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres, 


Borne 151. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 150, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 152. — Est située à 620 mètres 
. en amont de la borne 151, sur une paral- 
. lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 24, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. - Est situe à 240 môtres 
en amont de la borne 152, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 24, distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 145, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 25-d. 2 
normale lijn | 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 460 m. 
stroamafwaarts den grenssteon 146, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25-d. 2 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. .afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwidige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 25 evenwijdige lijn, welke op 50 m.: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150.— Is gelegen op 1.430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 620 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. —- Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 154. — Est située à 100 mètres! 


en amont de la borne 153, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 24, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 154, sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
24, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 156. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 155, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Luambo G. 24. 


Borne 157. --- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 156, sur une parallèle 
-à l'axe de la vallée de la Luambo G. 24, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 158. — TEst située à 120 mètres 
en amont de la borne 157, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
CG, 24-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 159. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 158, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 24-d. I. 


Borne 160. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 159, sur une paral- 
lèle à l‘axe de la vallée de la Luambo 
G.. 24-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 161. —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 160, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 24, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Îs gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op . 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 155, op eene met 
de as van het dal der Luambo G. 24 
normale lijn. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 158, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 24-d. 1 
normale lijn. 


Grenssiteen 160. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24-d. 1 -evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 161. — Ïs gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 








— 942 — 


Borne 162. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 161, sur une paral- 
lèle à l’atke de la vallée de la Luambo 
G. 24, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 162, sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 164. :-- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 163, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 23, distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 165. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 164, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 23, distante de cet axe de 50 mètres. 


Pôrne 166. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 165, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 23, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. --- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 166, sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
23, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 168. ---- Est située à 100 mètres 
de la borne 167, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 23. 


Borne 169. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 168, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
23, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 560 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op: 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 24 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 162, op- 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 165. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 164, op- 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Luambe 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 167, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 23 normale 
lijn. 

Grenssteen 169. — Is gelegen op 380 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 








EE DEPRR CORNE rs IRPAPEE TE: 
Co F ? 4 


— 943 — 


Borne 170. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 169, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la: Luambo G. 


23-d. 1, distante de cet axe de 50 
.. mêtres. ‘ | 
Borne 171. -— Est située à 100 mêtres 


de la borne 170, sur une.normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G.23 - d. 1. 


Borne 172. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 171, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
23-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 173. — Est située à Ÿ80 es 


en aval de la borne 172, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
23, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. 
en aval de la borne 173, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 


G. 23, distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 175. —- Est située à 
en aval de la borne 174, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Luambo 
G. 23, distante de cet axe de 50 mètres. 


- 


Borne 176. -—- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 175, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 177. -— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 176, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


.— Est située à 300 mêtres 


450 môtres | 


Grenssteen 170. — Is gelogen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op- 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23-d. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
Las van het dal der FA G. 23-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 270 m. 
|stroomafwaarts don grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23-d. 
50 m. afstand van deze as gelegen ïs. 


1 evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 280 m. 
istroomafwaarts den grenssteen 172, op 
|eene met de as van het dal der Luambo. 
:G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
|afstand van deze as gelegen is. 





‘ Grenssteen 174. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
leene met de as van het dal der Luambo 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


\ 


Grenssteen 175. —- Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand vañ deze as gelegen is. 
| | 

Grenssteen 176. — Is gelegen op 130 m. 
istroomopwaarts den grenssteen 175, op 


leene met de as van het dal der Luambo 


evenwijdige lijn, welke op 150 nr. afstand 
| van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Lusmbo 
levenwijdige lijn, welke op 150 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 178. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 177, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Luambo 
_ G.22, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 178, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 22, distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 180. -—— Est située à 150 mètres 
“en amont de la borne 179, sur une paral- 
‘lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 22, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. -— Est située à 520 mêtres 
“en amont de la borne 180, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 22, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182, .-— Est située à 100 mètres 
de la borne 181, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 22. 


Borne 183. -- Est située à 270 mètres 
-en aval de la borne 182, sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 22, distante de cet axe de”50 mètres. 


Borne 184. -— Est. située à 450 mètres 
en amont de la borne 183, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 22 - d. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 185. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 184, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 22 - 4 L. 


. Grenssteen 178. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — fs gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts' den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 520 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m,. 
van den grenssteen 181, op eene met de 


‘las van het dal der Luambo G. 22 normale 


lijn. 

Grenssteen 183. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige Jijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensoteen 185. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 184, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 22-d. 1 
normale lijn. 
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Borne 186. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 185, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 22 - 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 186, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 22, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 187, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 22, distante de cet axe de 50 mètrer, 


Borne 189. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 188, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
C. 22, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 169, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
22, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 191. -— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 190, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 192, — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 191, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
21, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. —- Est située à 100 môtres 
de la borne 192, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 21. 


Grenssteen 186. — Is gelegon op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grensstee1 188, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstard van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — [s gelegen op 380 m 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Lualnbo 
G. 22 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ÿelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
tene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 170 m 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 21 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. 
van den greñssteen 192, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 21 nor- 
male lijn. 
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Borne 194. — Est situés à 230 mètres 
en aval de là borne 193, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 21, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 194, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 196. — Est située à 330 mètres 


en amont de la borne 195, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. :— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 196, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 197, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 198, sur une paral- 
lèle à l'axe de La vallée de la Luambo G. 
20-g. 2, distante ce cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. --— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 199, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. — Est située à 100 mètres 
de la borne 200, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20-g. 2. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 21 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van hot dal der Luambo 


{evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 198. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evenwijäige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelezen is. 


Grenssteen 199. — Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 ovenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


GQrenssteen 200. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evénwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 200, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 
normale lijn. 
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Borne 202. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 201, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 202, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, G. 20- 
g. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 204. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne. 203, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 2, distante de cot axe de 50 mètres, 


Borne 205. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 204, sur une paral- 
‘lèle à l’axe de la vallée de la Euambo G. 
20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. --- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 205, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luarbo G. 
20-g. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 207. — Est située à 100 mètres 
dela borne 206, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3-5. 2. 


Borne 208. —— Est située à 290 mètres 
en aval de la borrie 207, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20- 
g. 3-g. 1 distante de cet axe de 50 mètres, 


“Borne 209. — Est située à 90 mètres| 


en amont de la borne 208, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 3, distante de cet de 50 mètres. 


Grenssteen 202. — Is.gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 470 m, 


stroomopwaarts den grenssteen 205, op 


eene mot de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand Aan deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 206, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-g. 3- 
g. 2 normale lijn. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3-g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 906 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


e 
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Borne 210. — Est située à 700 mètres|  Grenssteen 210. — Is gelegen op 700 m. | 


en amont dela borne 209, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléé de la Luambo G. 
20-g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 210, sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Luambo G. 20-g. 3.7 


Borne 212. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 211, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 20- 
” g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 212, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
20-g. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 214. —- Est sitiée à 100 mètres 
de la borne 213, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 3.-d. 1. 


Borne 215. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 214, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20.-g. 3.-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. | 


Borne 216. —- Est située à 600 mêtres 
en aval de ia borne 215, sur uns, paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20.-g. 3, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 217. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 216, sur uns paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3 evenwijdige lijn,- welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 210, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-g. 3 
normale lijn. 


‘Grenssteen 212. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Luamba 
G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 213, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-g. 3- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3-d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 600 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 59 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 218. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 217, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 219. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 218,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. — Hst située à 40 môtres 
en amont de la borne 219,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 221. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 220,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20- 
g. 2, distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 222. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 221, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 2. 


Borne 223. .-— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 222, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 14 Luambo G. 20- 
g. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 224. -— Est située à 180 mêtres 
on amont de la borne 223, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 225, --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 224, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 218. — Ts gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217, 6p 
eene met de as van het dal der Luamibo: 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 40 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 290 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 220, op: 
eens met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 2 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 221, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 222, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 23-g.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den .grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 270 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 224, op 
oene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 226. 
en.amont de la borne 225, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 227. — Est situéo à 100 mêtres 
-de la borne 226, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20.-g. 1. 


Borne 228. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 227, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20- 
g. 1, distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 229, -—- Est située à 50 mètres 
-en amont de la borne 228, sur une paral- 
déle à l'axe de la vallée do la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 229, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 231. —- 
- de la borne 230, sur une normale à l’axe 
_ds la vallée de la Luambo G. 20 


Borne 232. - Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 231, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 232, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axo de 50 mètres. 


—- Est située à 330 mètres 


Est située à 100 mêtres|. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 226, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 208 L 
normale lijn. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


IG. 20-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 240 m.' 
stroomopwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 230, op eene met de 
as van hot dal der Luambo G. 20 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 231, op: 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as Van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Borne 234. :—- Est située à 310 mètres 
<n amont de la borne 233, sur une paral 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20.-D, 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 

Borne 235. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 234, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G.20.-D. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 236. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 235. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20-D. 1. 


Borne 237. .— Est située à 240 môtres 
en aval de la borne 236, sur une paral- 
lèlo à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20-D. 1, distante de cot axe de 50 
mètres. 


Borne 238. -—— Est tituée à 270 mètres 
en aval de la borne 237, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 
20 - D. 1, distante de cet axe de 650 
mètres. 


Borne 239. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 238. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 60 mèêtres, 


Borne 240. -—- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 239, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 240, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20 - D. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 
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Grenssteen 234. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van hot dal der Luambo 
G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 234, op 
cene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welks op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 235, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — I: gelegen op 150 m. 
stroomiafwaarte den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenvsteen 240. — ls gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


 Grenssieen 241. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eens met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 2 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 242. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 241, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 20 - D. 2 - g. 1, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


| Borne 243. — Est située à 100 mètres | : 


de la borne 242, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20-D. 2-g:1. 


Borne 244. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 243, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20 - 
D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mè- 
tres. 


Borne 245. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 244, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 20 - D. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 246. — Est située à 100 mètres 
de la borne 245, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 20 - D. 2. 


Borne 247. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 246, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20 - 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 248, — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 247, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249. — Ext située à 270 mètres 
en aval de la borne 248, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 242, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-D. 2- 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 244. —- Ts gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 2-g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand von deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 244. op: 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstoen 245, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 20-D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 247. —- Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van hot dal der Luambo 
G.20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 166 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, 6p 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. . 
afstand van deze as gelegen is. 


À 
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Borne 250. — Est située à 390 mètre: 
en aval dela borne 249, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 20 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 261. — Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 250, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 

° G. 20, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 252. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 251, sur une paral- 
lèle à l’axe de‘la vallée de la Luambo 
G. 20, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 253. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 252, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo. 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 254. —— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 253, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 255. — Fist située à 230 mètres 
en amont de la borne 254, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 
19, distante decet axe de 50 môtres. 


Borne 2566. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 255, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Luambo G. 
19, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. — Est située à 100 mètres 
de la borne 256, sur une normale à l’axe 
de la Luambo G. 19. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 390 m . 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


-[G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251. — Is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 252. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der Luambe 
G. 20 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 253. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand. 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 254. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 256, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 19 nor- 
male lijn. 
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. Borne 258. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 257, sur une paral- 
- 1èle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 

19, distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 259. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 258, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 19 - d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. ok 


Borne 260. — Est située à 100 mètres 
de la borne 259, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G, 19-d. 1. 


Borme 261. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 260, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Luambo 
G. 19, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 262. - Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 261, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, 

. distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 263, -— Est située à 360 mètres 
en amont de la*borne 262, sur une paral- 
lèle à l'axe do la vallée de là Luambo, 
distante de cet axe de 100 môtres. 


Borne 264. —- Est située à 390 mètres 
en amont do la borne 263, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée do la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 265, — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 264, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo. dis- 
tante de cet axe de 100 mètres, 


Grenssteen 258. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. — Ts gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 19-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 259, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 19-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 19 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 264, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is, 
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Borne 266. -— Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 265, eur une paral- 
lèle. à l’axe de la vallée de la Luambo 
© G. 18, distante .de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 266, sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Luambo G. 18. 


Borne 268. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 267, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 269, — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne sur 268, une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 18 - d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 270. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 269, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 18-d. 1. 


Borne 271. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 270, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 18- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 271, sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Luambo G. 18, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


& 


Borne 273. — Est située à 380 mètres 
on amont de la borne272,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 18. 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 266. — Is gelegen op 770 m. . 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op. 
eene met de as van het dal der Luambo. 
G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 266, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 18 nor- 
wale lijn. 


Grenssteen 268. — Is gelegen op.110 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, ap 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 269, op oene met de 
as van het dal der Luambo G. 18-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 271. — Is geleçen op 260 »1. 
stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-d. I evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 274. — Est située à 580 mêtres 


en amont de la borne 273, sur une paral-! 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 


G. 18 - D. 1, distante de cet axe de 50! 


mètres. . | 


Borne 275. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 274, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 18 - D. 1. 


Borne 276. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 275, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18- 
D. 1, distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 277. -—- Est située à 160 mètres 
de la borne 276, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 18-D. 1-d.I. 


Borne 278. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 277, sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 18- 


D. 1 - d. 1, distante de cot axe de 50 


mêtres. 


Borne 279. —- Est située à 160 mêtres 
en aval de la borne 278, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 18- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 280. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 279, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G, 18 - D. 1 - d. 2, distante de cet axe 
de 50 mètres 


Borne 281. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 280, sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Luambo G. 18-D. 1-d. 2. 





Grenssteen 274. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 


[50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 274, op eene meb de 


las van het dal der Luambo G. 18-D. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 276. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 276, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 18-D. 1- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as var het dal der Luambo 
G. 18-D. 1:d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 279. —- Is golegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. —- Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 279, op 
oene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1-d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstar.d van deze as gelegen is. 


Grenssteen 281. — Is geleger: op 100 m. 
van den grenssteen 280, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 18-D. 1- 
d. 2 normale lijn. 
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Borne 282. — Est située à 240 mètres] Grenssteen 282. — Is gelegen op 240 m. 


en amont de la borne 281, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G.18 - D. 1 - d. 2, distante de cet axe 
de 50 môtres. . 


Borne 283. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 282, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 18- 


D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 284. —. Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 283, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 18, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 285. — Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 284, sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée do la Luambo, 
distante do cet axo de 100 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met, de as van het dal der Luamba 
G. 18-D. L-d. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van hot.dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


[van deze as gelogen is. 


Borne 286. — Est située À 240 mètres 
en amont de la borne 285, sur une paral- 
lèle à l’axo do la vallée de ia Luambo 
€, E7bis, distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 287. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 286, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 17bis. 


Borne 288. -— Est située à 290 môtres 
en aval de la borne 287, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 17bis, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 289. —- Est située à 650 mètros 
en amont de la borne 288, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 286. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17bis evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegon is. 


Grenssteen 287. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 286, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 17bis 
normale lijn. | 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17bis evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


| Grenssteen 289. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 288, op 
oene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, wclke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


LR 
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Borne 290. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 289, sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 


G. 17, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 291. —— Est située à 230 mètres 


en amont de la borne 290, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 17, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 292. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 291, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 17.-d. 1, distante de cet axe de 60 
_mêtres. 


Borne 293. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 292; sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 17.-d. 1, 


Borne 294. -— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 293, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G.17.-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 295, — Est située à 640 mêtres 
en amont de la borne 294, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 17, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 295, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 17. 


Borne 297. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 296, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 17, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 290. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 289, op° 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 291. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


'afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 292, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 17-d 1 
normale lijn. 


Grenssteen 294. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17-d. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afktand van deze as golegen is. 


Grenssteen 295. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Luambe 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 295, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 17 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 298. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 297, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 17, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 299. --- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 298, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 17, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300. -—— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 299, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 301. -—- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 300, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axo de 100 mètres. 


Borne 302. -—- Est située à 240 mètres 
. en amont de la borne 301, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 303. -—- Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 302, sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 16, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 304. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 303, sur. une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 16, 


Borne 305. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 304, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G.16, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 297, op : 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. . 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts dea grenssteen 300, op: 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 302. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwWaarts den grenssteen 301, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 303, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 16 nor- 
male lijn. 


Grenseteen 305. — Is gelegen op 730 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dsl der Luambo 
G. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger. is. 
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Borne 306. — Est située à 360 môtres 
en amont de la borne 305, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 307. — Est située à 160 mètres 
-en amont de la borne 306, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, 
-distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 308. — Est située à 320 mètres 
-en amont de la borne 307, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankuloma- 


.nie, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 309. — Est située à 220 mètres 


-en amont de la borne 308, sur une paral- 


lèlo à l’axe do la vallée de la Kankulo- 
.manie, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 310. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 309, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie G. 3, distante de cot axe de 50 
mètres. 


Borne 311. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 310, sur une paral- 


_lèle à l’axo do la vallée de la Kankulo- 


manie G. 3, distante de cet axe de 50 
métros. | 


Borne 312. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 311, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kankulo- 
manie G. 3, distante do cet axe de 50 
mètres. 


Borne 313. -— Est située à 100 mètres 


-do la borne 312, sur une normale à l'axe: 


de la vallée de la Kankulomanio G. 3. 


Grenssteen 306. —— Ts gelegon op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 307, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 310. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaatts den grenssteen 309, op . 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as golegen js. 


Grenssteen 311. — Is gelegon op 180 m 
stroomopwaarts den grensstéen 310, op 
eéene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssieen 312. — Is gelegon op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 rm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 312, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie G. 3 
normale lijn. | 


— 961 — 


Borne 314. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 313, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 315, — Est située à 90 mètres 
de la borne 314, sur une normale à l’axe 
ds la vallée de ia Kankulomanie G. 3-d. 1. 


Borne 316. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 315, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 317. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 316, sur uno parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
(7. 3, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 318. — Est située à 780 mètres 


en amont de la borne 817, sur une paral- 


léle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 319. -—— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 818, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie G. 2, distante de cet axe de 50 
ivêtres. | 


Borne 320. — Est située à 100 mètres 
de la borne 319, sur une normale à l’axe 
ds la vallée de la Kankulomanie G. 2, 


Borne 321. — Est situéo à 230 mètres 
en aval de la borne 320, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 313, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. — Is gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 314, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie G. 3- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 316. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van hot dal der Kankulo- 
manie G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 317, op 
cene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ge'egen is. 


Grenssieen 319. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 319, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 321. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 
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Borne 322. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 321, sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 323. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 322, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 

manie, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 323, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie G. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 325. -— Est située à 190 mêtres 
de la borne 324, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomani: G. 1. 


Borne 326. —— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 325, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manio, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 327. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 326, sut une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomanie. 


Borne 328. — Est située à 250 mètres 
de la borne 327, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomanie D. 1. 


Borne 329. — Est située à 250 mèêtros 
en aval de la borne 328, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


à Zi 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 321, op: 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 780 m 
stroomopwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 324. — Is gelogen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 324, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 326. — 1s gelogen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 326, op eene met de 
as van het dal der Kankalomanie nor- 
male lijn. 


Grenssteen 328. — Is gelegen op 250 m. 
van den grenseteen 327, 6p eene met de 
as van het dal er Kankulomanie D. 1 
normale lija. 


Grenssiéen 329. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts der grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


= 963 — 


- Borne 330. :— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 329, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. -— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 330, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kankulo- 
manie D. 2, distante de cet axe de 650 
mètres. | è 


Borne 332. — Est située à 100 mètres 
de la borne 331, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomanie D. 2. 


Borne 333. — Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 332, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
D 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 334. —- Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 333, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 335. -— Est située à 220 mêtres 
en amont de la borne 334, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie D. 3, distante dec et axe de 50 
mêtres. 


Borne 336. — Est située à 300 mètres 
“en amont de la borne 335, sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Kankulo- 
manie D. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 337. Est située à 100 mêtres 
de la borne 336, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomanie D. 5. 


Grenssteen 330. — Is gelegen op 460 m. 
strcomafwaarts den grenssteen 329, cp 
eene met de as van het dal der Kankulo- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 331, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 333. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 334. — Is geleger op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — Ïs gelegon op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 nt. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 3evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 336, op eene met de 
as van het del der Kankulomanie D. 3 
normale lijn. 
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| Borne 338. -— Est située à 340 mètres 


en aval de la borne 337, sur une paral-. 


lèle à l’axe de la vallée de la Kankulo- 
manie D. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 339. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 338, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 340. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 339, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 341. — Est située à 200 mètres 
de la borne 340, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kankulomanie D. 4. 


Borne 342. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 341, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 343. —- Est située à 270 mètres 
on aval de la borne 342, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 344. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 343, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kankulomamie, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 345. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 344, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankulomanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwasrts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 3 evenwijdige lijr, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie D. 3 evenwijdige lijn, welke op: 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 339, op: 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 340, op eene met de 
as van het dal der Kankulomanie D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 342. -— Is gelegen op 290 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 341, op 
eene met de as van het dal der Kan- 
kulomanie D. 4 evenwijdige lijn, welke 


lop 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 344 op 
eene met de as van het dal der Kanku- 
lomanie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geleger is. 


— 965 — 


Borne 346. -— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 345, sur une paral- 
lèle à 
diétante de cet axe de 100 mètres. 


. Borne 347. 
en amont de la borne 346, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 348. -—— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 347, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 349. :—- Est située 
en amont de la borne 348, sur une paral- 
lèle à l'axe do la vallée de la Tshisaf II. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 350. -— Est située à 290 mètres 
on amont do la borne 349, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf Il- 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 351. 
de la borne 350, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf IT-G. 1. 


Borne 352, 


à l'axe de la vallée de la Tshisaf IT-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 353. — Est située à 950 mètres 


l'axe de la vallée de la Luambo, 


-— Est située à 520 mètres | 


| 
à 210 mètres 


.…— Est située à 100 mêtres | 


— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 351, sur une parallèle, 


stroomopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
‘evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 347. — Is gelegen op 520 m. 
istroomopwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. Rue 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 710 m. 
istroomopwaarts den grenssteen 347, op 


|evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. — Is gelegen op 210 m. 


eene met de as van het dal der Tshisaf II 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. | 

| 
| Grenssteen 350. — Is gelegen op 290 nr. 
istroomopwaarts den grenssteen 349, op 


eene met de as van het dal der Tshisaf 


:afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 350, op eene met de 


: male lijn. 





Grenssteen 352. — Is gelegen op 140 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 351, op 
:eene met de as vau het dal der Thisaf IT- 
_G. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
:afstand van deze as golegen js. 


Grenssteen 358. — Is gelegen op 950 m. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 620 m. 


eene met de as van het dal der Tshisaf a 


stroomopwaarts den grenssteen 348, op. 


|II-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 


j as van het dal der Tshisaf IT-G. 1 nor- 


en amont de la borne 352, sur une paral- |stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT. |eene met de as van het dal der Tshisaf IT 


distante de cot axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| 
|van deze as gelegen is. 








— 966 — 


s 


Borne 354. — Est située à 100 mètres 
de la borne 353, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf IL. 


Borne 355. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 354, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisaf IT 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 356. -— Est située à 150 mêtres 
de la borne 355, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf II-D. 1. 


Borne 357. -— Est située à 280 mètres en 
aval de la borne 356, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. - 


Borne 358. — Est située à 190 mètres 
-en aval de la borne 357, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisaf Il. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 359. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 358, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Tshisaf 
IT-D. 2, distante 50 
‘mètres. 


de cet axe de 


Borne 360. — Est située à 100 mètres 
de la borne 359, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf IT-D. 2. 


Borne 361. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 360, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Grenssteen 354. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 353, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf II normale 
lijn. ù 


Grenssteen 355. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 354, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT 
evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstand 
yan deze as gelegen is. | 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 355, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf IT-D. 1, nor- 
male lijn. 


Grenssteen 357. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 356, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT- 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 859. — [s gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 358, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT- 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 360. —-[s gelegen op 100 m. 
van den gressteon 359, op éene met de 
as. van het dal der Tshisaf TII-D. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT- 
D. 2, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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- Borne 362. — Est située à 450 mètres Grenssteen 362. — Is gelegen op 450 m. 


en aval de la borne 361, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf TI, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 362, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 
II, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 364. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 363, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 364,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT-D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 366. — Est située à 100 mètres 
de la borne 365, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf II-D. 3. 


Borne 367. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 366, sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf Il- 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 368. -—- Est situéo à 370 mêtres 
en aval de la borne 367, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafweæmts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 190 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 362, op 
eene met de as van het dal der Tshisat IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 364. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
eene met deas van het dal der Tshi.af IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 365. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
II-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 365, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf II-D. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssieen 367. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 366, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf IT- 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 368. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 


Il evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 369. -— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 368, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 369.— Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 370. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 369, sur uxe paral- 
lèle”à l’âxe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe-de 100 mètres. 


Borne 371. — Est située à 560 mètres 
en.amont de la borne 370, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 372. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 371, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 373. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 372, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 374. — Est située à 100 mètres 
de la borne 373, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf I-D. 2. 


Borne 375. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 374, sur une paral- 
lèle. à l’axe de la vallée de la Tshisaf 1- 
D, 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 376. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 375, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 377. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 376, sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la Tshisaf 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenvwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
1'evenwijdige lijn, welke op 60m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 372, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 374. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 373, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf 1-D. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssieen 375. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 376. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 378. -— Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 377, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 379. -—- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 378, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 1- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 380. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 379, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf I-D, 1. 


Borne 381. --- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 380, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisaf I-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 382. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 381, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 383. -— Est située à7530 mètres 
en amont de la borne 382, sur une paral- 
lèle l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 384. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 385, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf I. 


Borne 385, -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 384, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 














Grenssieen 378. — Îs gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts ten gienssteen 377, op. 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as welegen is. 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Tkhisaf 
1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 379, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf 1-D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 381. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 380, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1- 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. 


Grenssteen 382. — Is gelegen op 90 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 381, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. — Ïs gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 382, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 383, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 385. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 384, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








Borne 386, — Est située à 250 mètres]  Grenssicen 386. — Is gelegen op 250 m. 


en amont de la borne 385, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 
I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 387. — Est située à 280 mètres 
de la borne 386, sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Tshisaf I-G. 1. 


Borne 388. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 387, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la T:hiraf 
I-G. Ï-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 389. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 388, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 
I-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 390. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 389, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 391. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 390, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 
I, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 392. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 391, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf 
I-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 393. — Est située à 100 mètres 
de la borne 392, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisaf I-G. 2. 


stroomopwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 387. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 386, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf 1-G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 388. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 387, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1- 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. —- Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
1-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 390. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 391. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 392. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 
1-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 393. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 392, op eene met de 
as van het dal der Tshisaf 1-G. 2 nor- 
male lijn. | 
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Borne 394. — Est située à 500 mêtres| Grenssteen 394. — Is gelegen op 500 m. 


en aval de la borne 393, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I-G. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 395. -—- Est située à 480 mètres 
. en aval de la borne 394, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 396. — Est située à 520 mètres 
en amont dela borne 395, sur une paräl- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisaf I, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


\ 


Borne 397. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 396, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 398. -—- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 397, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 399. — Est située à 810 mètres 
en amont de la borne 398, sur uno paral- 
lèle à l'axe de La vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 400. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 399, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 401.--- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 400, sur une paral- 


stroomafwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 


11-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 395. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 396. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Tshisaf 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts deñ grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 400. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der Luan- 
kang evenwijdige lijn, w:lk op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 401. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 





ièle à l’axo de la vallée de la Luankang G. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


 Burne 402. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 401, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luankang 
&. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 403. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 402, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luankang G. 2. 


Borne 404. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 403, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luankang 
G. 2, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 405. - - Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 404 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 406. -—- Est située à 310 môtres 
en amont de la borne 405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 407. --- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 406 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 408. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 407 sur une normale à J’axe 
de la vallée de la Luankang G. 1. 


- Borne 409. -— Est située à 320 mètres 
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eene met de as van het dal der Luan- 


Jkang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 402. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eone met de as van het dal der Luan- 
kang G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 402, op eene met de 
as van het dal der Luankang G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 404. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 403, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
G. 2 evonwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegenis. 


Grenssteen 405. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Trenssteen 406. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 405, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 406, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
G. 1 even wijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 408. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 407, op eene met 
de as van het dal der Luankang G. E nor- 
male lijn. 


Grenssteen 409. — Is gelegen op 320 m. 
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_en aval de la borne 408 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Luankang G: 1, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 410. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 409 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 411. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 410 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Luankang. 


Borne 412. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 411 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée’ de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 413. - - Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 412 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 414. -— Est située à 330. mètres 
en aval de la borne 413 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 415. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 414 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 416. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 415 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Luankang D. 1. 


Borne 417. -— Est située à 190 mètres 


stroomaäfwaarts den grenssteen 408, op 


eene met de as van het dal der Luankang 
G. 1 evenwijdige lijn, welke. op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 409, op 
eëne met de as van het dal der Luankang 


evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 410, op.eene met de as 
van het dal der Luankang normale lijn. 


Grenssteen 412. — Is geleggn op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 413. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der Luankang 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 413, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 415. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 415, op eene met de 
as van het dal der Luankang D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op 190 m. 








en aval de la borne 416 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang D. 1, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 418. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 417 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luankang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





stroomafwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gleegen is. 


Grenssteen 418. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der Luankang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[var deze as gelegen is. 


: Borne 419. -— Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 418 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo, 


distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 420. -— Kst située à 250 mètres 
en amont de la borne 419 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 421. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 422, --- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 421 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G.15, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


- Borne 423. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 422 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 15. 


- Borne 424. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 423 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 15, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Grenssteen 419. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 420. :— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 421. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grentsteen 420, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 422. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 423. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteeen 422, op eene met 
de as van het dal der Luambo G. 15 
normale lijn. | 


Grenssreen 424. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 423, op 
eene met de as van het dal der Luambo G. 
15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. : 


RE ET EC ES EE 
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Borne 425. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 424 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 15- 

. d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


[Borne 426. — Est située à 100 mètres 
de la borne 425 sur une normale à l’axe 
de la vallée dé la Luambo G. 15-d. 1. 


Borne 427. --- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 426 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 428. - — Est située à 190 mètres 
en aval'de la borne 427 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 429. - — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 428 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 430. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 429 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14, 
distante de cét axe de 50 mètres. 


Borne 431. -— Est située à 360 môtres 
en amont de la borne 430 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 432. -— Est $ituée à 100 mètres 
de la borne 431 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14. 


Grenssteen 425. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grentsteen 424, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 15-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 425, op eene met. de as 
van het dal der Luambo G. 15-d. 1 normale 
Lijn. 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 426, op 
eene met de as van het dal der Luämbo 
G. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 428. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 427, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 429. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 428, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 430. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 429, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegenis. 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 432. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 431, op eene met de as 
van het dal der Luambo G. 14 normale 


.[lijn. 
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Borne 433. -— Est située à 70 mètres!  Grenssteen 433. — Is gelegen op 70 m. 


en aval de la borne 432 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. --- Est située à 190 môtres 
en amont de la borne 433 sur une parallèle 
à l’axe de la valleé de la Luambo G. 14- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 434 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 14-d, 1. 


Borne 436. —- Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 435 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14- 
. à. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 437. -— Hst située à 230 mètres 
en aval de la borne 436 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 438. --. Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 14. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 439. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 438 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 440. : — Est située à 170 mêtres 
‘ en amoñt de la borne 439 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 13, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m-. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434, — Is gelegen op 190 m 
stroomopwaarts deh grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14-d. 1 evenwijdigelijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 434, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 14- d.1 
normale lijn. : 


Grenssteen 436. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14-d 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 437. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwearts den grenssteen 436, op 
eene met de as van het dal der Luambo G. 
14evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 438. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 437, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439. — Is gelgen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 438, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 440. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den gtenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 441. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 440 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 13- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 442. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 441 sur une normale à l’axe 
de la vallèe de la Luambo G. 13-g. 1. 


Borne 443. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 442 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 13- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 444. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 443 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Luambo G. 13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 445. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 444 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 13. 


. Borne 446. --- Est située à 570 môêtres 
en aval de la borne 445 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 138, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 447. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 446 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 448, --- Est située à 280 mètres | : 


en amont de la borne 447 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 12, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 441. — Is gelegen op 300 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 440, op 


eene met de as van het dal der Luambo 
G. 13-g. L evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 441, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 13- g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 443. — Is gelegen op 240 nr. 


stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
eeno met de as van het dal der Luambo 
G. 13-g.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 444. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 443, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 445, — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 444, op éene met de 
as van het dal der Luambo G. 13 normale 
lijn. ; 

Grenssteen 446. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 445, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 447. — Ïs s'elegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de as van het del edr Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 448. — Is gelogen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m:. 
afstand van deze as gelegen is. 





- 
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Bôrne 449. -— Est située à 140 mètres|  Grenssteen 449 — Is gelegen op 140 m. 


en amont de la borne 448 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 


. G. 12-g. 1, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


7 


Borne 450. -— Est située à 200 môtres 
de la borne 449 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 12-g. 1. 


Borne 451. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 450 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 12. . 


Borne 452, -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 451 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 12- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 453.  - Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 452 sur une parallèle 


‘à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 


de cet axe de 75 mêtres. 


‘Borne 454. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 453 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 455. --- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 454 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 456. :- - Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 455 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


stroomopwaarts den grenssteen 448, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G, 12-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 450. — Is gelegen op 200 m. 
van, den grenssteen 449, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 12-g: 1 
normale lijn. 


Grenssteen 451. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 450, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 12 normale 
lijn. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 12-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 453. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 455. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, : op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 456. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 455, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 1i-g. L'éevenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 





Borne 457. — Est située à 100 mètres 
de la boïne 456 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 11-g. 1. 


Borne 458. : - Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 457 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 459. - … Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 458 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. -. Est située à 100 mètres 
de la borne 459 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 11. 


Borne 461. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 460 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 462. --- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 461 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 463. — Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 462 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 464. -— Est située à 300 mêtres 
en amont de la borne 463 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 457. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 456, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 11-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 1l-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 459. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dil der Luanibo 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 460. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 459, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 11 normale 
lijn. 

Grenssteen 461.— Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 462. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 463. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 462, op 
eene met de as van het dal der Luamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 464. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 463, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 465. -- Est située à°180 mètres 
en amont de la borne 484 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 10- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 466. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 465 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Luambo G. 10-g. 1. 


Borne 467. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 466 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 10. 


Borne 468. -— Est située à 560 môtres 
en aval de la borne 467 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 10, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 469. --- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 468 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 470. Est située à 610 mètres 


en amont de la borne 469 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Luambo G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 471. -— Est située à 200 mètres 
de la borne 470 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 9-g. 1. 


Borne 472. --- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 471 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ÉR HUUONE UDS U 


Grenssteen 465. — Is gelegen op 180 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Kuambo 
G. 10-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 
m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 466. — Is gelegen 6p 100 m 
van den grenssteen 465, op eene met de as 
van het dal der Luambo G. 10g 1 
normale lijn. 


Grenssteen 467. — Is gelgen op 100 m. 
van den grenssteen 466, op eene met de 


las van het dal der Luambo G. 10 normale 


lijn. 


Grenssteen 468. — Is golegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 469.— Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 468, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige Hijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 470 . — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 469, op 
cene met de as van het dal der Luambo 
G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. — Is gelegen op 200 m, 
van den grenssteen 470, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 9-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 472. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 9 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 473. — Est située à 100 mètres 
de la borne 472 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. ©. 


Borne 474. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 473 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 475. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 474 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 475 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 477. -— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 476 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 478. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 477 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku G. 5-g. 1. 


Borne 479. —- Est située à 100 mêtres 
en amont de la borne 478 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 480. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 479 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku G. 5. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 472, op eene mat de 
as van het dal der Luambo G. 9 normale 
lijn. | 


Grenssteen 474. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 473, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand.van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 400 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 474, op 
eene met den as va het dal der Luambo 
G. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 475, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 460 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gleegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 477, op eene met de 
as van het dal der Komukuku G. 5-g, 1 
normale lijn. 


Grenssteen 479. — Is gelegen op 100 m, 
stroomopwaarts den grenssteon 478, op 
eene met de as van hetdalder Kamukuku 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 480. —- Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 479, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku G. 5 
normale lijn. 
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Borne 481. - - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 480, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamukuku 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 482. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 483. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 482 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. -—-- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 483 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 485. — Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 486. — Est située à 130 mètres 
en amont de la bornc 485 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 487. -— Est située à 350 mèêtres 
en amont de la borne 486 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 483. — Est située à 100 mètres 
de la borne 487 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku G. 4. 


Grenssteen 481. — Is ‘gelégen op 250 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 480, op 
èene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is gelegen op 110 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 481, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m’ 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 483. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 484.— Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 483, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 485. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 484, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 486. --- Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts cen grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 487. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 486, op 
eenemet de as van het dal der Kamukuku 
G. 4 evenwijdige liin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 488. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 487, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku G. 4 
normale li n. : 





— 983 — 


Borne 489. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 488 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 489 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 491. -— Est située à 190 mètres : 


en amont de la borne 490 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. — Est située à 180 mètres. 


| Grenssteen 489. — Is gelogen op 300 m. 

stroomafwaaïts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





| Grenssteen 490. — Is gelegen op 670 m. 
Istroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


l 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 190 m. 
|stroomopwaarts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
:G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


ll 


lafstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 492. — Is gelegen op 180 m. 


en amont de la borne 491 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 491, op 

à l'axe de la vallée de la Kamukuku eene met de as van het dal der Kamukuku 

G. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres.  G. 3-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
|afstand van deze as gelegen is. 


Borne 493, -— Hat située à 180 mètres Grenssteen 493. — Is gelegen op 180 m. 
de la borne 492 sur une normale à l'axe van den grenssteen 492, op eene met de 
de la vallée de la Kamukuku G. 3-g. 1. ‘as van het dal der Kamukuku G. 3-g. 1 


normale lijn. 
| 
Borne 494. -— Est située à 100 mètres Grenssteen 494. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 493 sur une normale à l’axe van den grenssteen 493, op eene met de 
de la vallée de la Kamukuku G. 3. as van het dal der Kamukuku G. 3 
normale lijn. 


Borne 495. -- Est située à 400 mètres  Grenssteen 495. — Ïs gelegen op 400 m. 
en aval de la borne 494 sur une parallèle :stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
à l’axe de la vallée de La Kamukuku G. 3, eene met de as van het dal der Kamukuku 
distante de cet axe de 50 mètres. :G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 


lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 496. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op 430 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 497. — Est située à 410 môtres 
en amont de la borne 496 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukuku 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 497 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku G. 2. 


Borne 499. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 498 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 500. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 499 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 501. -— Est située à 370 mêtres 
en amont de la borne 500 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 502. -— Tst située à 100 môtres 
de la borne 501 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku G. 1. 


Borne 603. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 502 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


? 


Borne 504. —- Ent éituée à 350 mètres | 


en amont de la borne 503 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 497. — Ïs gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 497, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 330 31. 
stroomafwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 501. — Is gelégen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 500, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 54 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 501, op eene met de 
as van het dal der Kamukukn G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 503. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 504. — Ts gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 503, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 505. — Est située à 100 mètres 
de la borne 504 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku. 


Borne 506. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 505 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 507. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 506 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukuku 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 508. — Est située à 100 mètres 
de la borne 507 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku D. 1. 


Borne 509. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 510, —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 509 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50° mètres. 


Borne 511. — Est située à 200 mètres 
de la borne 510 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku D. 2. 


Borne 512. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 511 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 505. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 504, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku ARÈNES 
lijn. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 505, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sÉBRQ 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 507. — Ïs gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 507, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku normale 
lijn. 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 510. — Is gelegen op 410 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. — Îs gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 510, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 512. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 511, op 
eené met de as van het dal der Kamukuku 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 513. —- Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 512 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 514: -—- Est située à 220 mètres | 


en amont de la borne 513 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 515. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 514 sur une normale à l’axe 
de Îa vallée de la Kamukuku D. 3. 


Borne 516. —- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 515 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 517. --— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 516 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 518. — Est située à 390 môtres 
en amont de la borne 517 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 519. — Est située à 100 mètres 
de la borne 518 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukuku D. 4. 


Borne 520. --- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 519 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukuku D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 512, op 
eene met de ae van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 514. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 514, op eene met de 
as van het dal der Kamukuku D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 516. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 516, op 
eene met de as van het dal der Kamukukn 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 517, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. #& evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 519. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 518, op eene mot de 
as van het dal der Kamukuku D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 519, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 521. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 520 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 522. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 521 sur une parallèle 


_ à l’axe de la vallée de la Kamukuku, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 523. —— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 522 eur une parallèl2 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 524. -— Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 523 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 525. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 524 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 526. :— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 525 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 527. 
de la borne 526 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 8. 


-— Est située à 100 mètres 


Borne 628, -— Est située à 230 môtres 
en aval de la botne 527 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 521. — Is gelegen op 150 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 520, op. 
eene met de às van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 522. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der Kamukuku 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 523. — Is gelegen op 490 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 522, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 524. — Is gelegen op 870 1. 
stroomopwaarts den, grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der-Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 525. — Is gelegen op 240 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 524, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 526. -— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 526, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 527. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 526, op eene met de 
es van het dal der Luambo G. 8 normale 
lijn. 

Grenssteen 528. — Is gelegen op 230 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 527, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 














Borne 529. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 528 sur une paral- 
léle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 530, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 529 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 8-d. IL. 


Borne 531, -— Est située à 310 mètros 
en aval de la borne 530 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
G. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 532, — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 531 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 533, -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 532 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l4 Luambo, 
distante de cet axe de 560 mètres. 


Borne 534. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 533 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Î 


Borne 535, — Est située à 200 mètres | 
en amont de la borne 534 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


| 

Borne 536. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 535 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 7. 





Grenssteen 529. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 530. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 529, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 8-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 530, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 8-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 532. — Ts gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


]G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 532, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 534. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 533, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 535. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 


7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 536. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 535, op eene met de 
as van het dal der Luantbo G. 7 normale 
Hjn. 
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Borne 637. —- Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 536 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G, 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 538. -—- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 537 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 539. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 538 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 540. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 539 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 6-g.1, distante eo cet axe de 50 mètres. 


Borne 541, -— Est située à 270 mètres 
de la borne 540 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 6, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 542. -— Est située à 520 mêtres 
en aval de la borne 541 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Luambo G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 543. -— Est située à 60 mêtres en 


amont de la borne 542 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 544. - - Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 543 sur une paral- 





-_. Grenssteen 537. — Is gelegen op 310 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 536, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 538. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 539. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 538, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 540. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 539, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 541. — Is gelegen op 270 in. 
van den grenssteen 540, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 6 normale 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 


as gelegen is. 
| 


Grens.teen 542. — Is gelegen op 520 m. 
siroomafwaarts den grenssteen ü4l, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 543. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 542, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 544. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 543, op 





Reg 
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lèle à l’axe de le vallée de la Luambo, |eene met de as van het dal der Luambo 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 545. — Est située à 440 môtres|  Grenssteen 545. — Is gelegen op 440 m. 
en amont de la borne 544 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 544, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 6, |eene met de as van het dal der Luambo 
distante de cet axe de 50 mètres. G. & evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 546. -— Est située à 550 mètres| -Grenssteen 546. — Is gelegen op 550 m. 
en amont de la borne 545 sur une paral- |stroomopwaarts den grenssteen 545, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo |eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. ! G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 547. — Est située à 100 mèêtres|  Grenssteen 547. — Is gelegen op 100 rm. 
dé la borne 546 sur une normale à l’axe | van den grenssteen 546, op eene met de 
de la vallée de la Luambo G. 5-g1. as van het dal der Luambo G. 5-g. 1 
normale lijn. 


Borne 548. — Est située à 150 mètres en 
aval de la borne 547 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Luambo G. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 548. — Isgelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 x. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 549. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 548, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 549. — Is gelegen op 180 5n. 
stroomopwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de às van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 550. — Est située à 300 mêtres 
en amont de la borne 549 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 550. — Îs gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 549, op 
“ene met de as van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 551, — Est située à 320 mètres|  Grenssieen 551. — Is gelegen op 320 1m. 
en amont de la borne 550 sur une parallèle |stroomopwaarts den grenssteen 550, op 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, |eene met de 2s van het dal der Luambo 
distante de cet axe de 50 mètres. G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 552. :-— Est située à 100 mèêtres 
de la borne 551 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 5. 


Borne 553. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 552 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 554. -— Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 553 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 555. --— Est située à 100 mêtres 
de la borne 554 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 5-d, 1. 


Borne 666. :— Est située à 220 môtres 
en aval de la borne 555 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 557. .-- Est située à 150 mètres 
de la borne 556 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 5-d, 2, 


Borne 558. -— Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 557, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Ê 


Borne 559. --- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 558 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 











Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m... 
van den grenssteen 551, op eene met de. 
as van het dal der Luambo G. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 553. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 552, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 554. — Ts gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 553, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 555. — Is gelegen, op 100 m. 
van den grenssteen 554, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 555, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-4, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 557. -— Is gelegen op 150 sn. 
van den grenssteen 556, op eene met de: 
as van het dal der Luambo.G. 5-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 558. — Is gelegen op 490 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 557, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 559. — Ïs gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 558, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 560. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 559 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
G. 5-d. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 561. en Est située à 100 mètres 
-e la borne 560 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Luambo G.. 5-d. 3. 


Borne 562. --- Hst située à 470 mètres 
en aval de la borne 561 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
-G. 5-d, 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 563. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 562 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo-G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 564. -— Est située à 330 mètres 
-en amont de la borne 563, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 565. -— Est située à 570 mètres 
-en amont de la borne 564 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 566. -— Est située à 120 mètres 
-en amont de la borne 565 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 567. — Hst située à 340 mètres 
-en amont de la borne 566 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 4 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 559, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 560, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 5-d. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 562. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 564. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van «leze as gelogen is. 


Grenssteen 565. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 566. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
cene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwazrts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 568. — Est située à 100 mètres 
de la borne 567 sur une normale à l’axe de 
la-vallée de la Luambo G. 4. 


Borne 569. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 568 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo G. 4, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 570. -— Est située à 380 mètres 
‘en amont de la borne 569 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 571. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 570 sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 572, — Est située à 100 mètres de 
la borne 571 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Luambo G. 3. 


Borne 573...— [st située à 360 mètres 
en aval de la borne 572 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo G. 3, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 573 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 575. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 574 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 567, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 4 normale 
lijn. | 


Grenssteen 569. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 568, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 571. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 571, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 513. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 572. op 
eene met de as van-het dal der Luambo 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 574. —- Is gelegen op 200 m. . 
stroomopwearts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 575. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 574, op 
eene met de as van het dal der Luainbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 
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Borne 576. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 575 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 577. -- [Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 576 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 578. — Est située à 100 mètres 
de la borne 577 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 2, 


Borne 579. —- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 578 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 580. --- Est située à 280 mètres en 
aval de la borne 579 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 581. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 580 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 581 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 583. — Est située à 210 mètres 
en‘amont de la borne 582 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 516. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 575, op 
éene met.de as van bet dal der Luambo 
G. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 576, op 


eene met de as van het dal der Luambo . 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 578. — Is gelegen op 100 :n. 
van den grenssteen 577, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 579. —- Is gelegen op 80 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 578, 0p 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 580. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 579, op 
eene met de as van het dal der Luantbo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 581. — Is gelegen op 490 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — [s gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 581, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 583. — Is gelegen op 210 m 
stroomopwaarts den grenssteen 582, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 584. — Est située à 70 mêtres en 
amont de la borne 583 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 585. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la bone 584 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 586. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 585 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo G. 1. 


Borne 587, — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 586 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 588. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 587 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 589. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 588 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo. 


Borne 590. -— Est située à 530 mètres en 
aval de la borne 589 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 591, — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 584. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 583, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 585. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 584, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
G. 1 ‘evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 586. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 585, op eene met de 
as van het dal der Luambo G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 280 mn 
stroomafwaarts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der Luambo , 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 588, op eene met de 
as van het dal der Luambo normale 
lijn. 


Grenssteen 590. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 589, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 591. — Ïs gelegen op 290 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 590, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 592. — Est située à 100 mètres 
de la borne 591 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 1. 


Borne 593. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 592 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 594. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 593 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595. - — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 594 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 595 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 597. -—— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 596 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


2 


Borne 598. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 597 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 599. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 598 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 2. 


Grenssteen 592. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 591, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 593. — Is gelegen op 430 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 6592, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594. — Is gelegen op 140 mu. 
stroomafwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 595. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 594, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 596. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 595, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 597. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 596, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 597, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 599. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 598, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 2 normale 
lijn. 
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Borne 600. Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 599 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 601. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 600 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 602. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 603. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 602 sur une paralèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 604. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 603 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 605. ---- Est située à 100 mêtres 
de la borne 604 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 3. 


Borne 606. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 605 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 607. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 606 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Grenssteen 600. — Is gelegen op 240 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegeri is. 


Grenssteen 601. — Is gelegen op 220 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 600, op: 
eene met de as van het dal der Luambo. 
D. 2 evenwijdige lijnn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 602. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op: 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 603, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 605. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 604, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 606. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 608. — Est située à 590 mètres 


en amont de la borne 607 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Luambo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 609. — Est située à 150 mètres 
de la borne 608 sur une normale à l’axe 
de la vallée de a Luambo D. 4. 


Borne 610. -— Est située à 170 mètres 
de la borne 609 sur une normale à l’axé 
de la vallée de la Luambo D. 4-d. 1. 


Borne 611. de Est située à 150 mètres 


-en aval de la borne 610 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Luambo D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. — Est située à 390 mètres 


-en aval de la borne 611 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Luambo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 613. — Est située à 390 mètres 


-en aval de la borne 612 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 614. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 613 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


Borne 615. — Est située à 550 mêtres 
en amont de la borne 614 sur une parallèle 


- à l’axe de la vallée de la Luambo D. 5, 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 608. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 609. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 608, op eene met de 
as van het dal der Luantbo D. 4 normale 
lijn. | ‘ 


Grenssteen 610. — Ïs gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 609, op eene met de 
æs van het dal der Luambo D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 611. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — Ïs gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 611, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 613, — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 612, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 614. — [s gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 615. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 616, -— Est située à 100 môtres| . Grenssteen 616. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 615 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 5. 


Borne 617. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 616 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 618. :— Est située à 150 môtres 
en amont de la borne 617 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D, 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 619. - — Est située à 100 môêtres 
de la borne 618 sur une no male à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 5-d. 1. 


Borne 620. --- Est située à 240 môtres 
en aval de la borne 619 su: une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 621. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 620 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 622. --- Hst située à 260 mètres 
en aval de la borne 621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


van den grenssteen 615, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 5 normale 
lijn. | 


Grenssteen 617. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 616, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


1D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 617, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 619. — Is golegen op 100 m. 
van den grenssteen 618, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 620. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 619, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


{D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 621. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 620, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 622. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 621, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Borne 623. -— Est située à 460 mètres 
en aval d2: la borne 622 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 623. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 622, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 624. -— Kst située à 310 mètres 
en amont de la borne 623 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 625. :-— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 624 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6-g.1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Porne 626. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 625 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 6-g. 1. 


Borne 627. 
en aval de la borne 626 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6-g. 1, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 628. :— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 627 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 629, ---- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 628 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 6. 


Borne 630. -—- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 629 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 631. -— Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 630 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 110 mètres | 


Grenssteen 624. — Is gelegen op 310 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 625. — Is gelegen op 220 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 r. 
afstand van deze as gelepen is. 


Grenssteen 626. —- Ïs gelegen op 100 in. : 
van den grenssteen 625, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 6-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 627. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 626, op 
eene met de as van het del der Luambo 
D. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 628. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 627, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 629. — Ïs gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 628, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 6 normale 
lijn. 


Grenssteen 630, — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 6 evenwijdige Lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 631. — Js gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 630, op 
eene met de as van het dal der Luanibo 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 632. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 631 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 633. -— Est située à 720 mêtres 
en amont de la borne 632 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandanbo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 634. -— Est située à 290 mêtres 
en amont de la borne 633 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandanbo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 635. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 634 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandanbo. 


Borne 636, -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 635 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia Kandanbo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 637. -- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 636 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandanbo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 638. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 637 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandanbo d. 1. 


‘ Borne 639. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 638 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandanbo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Grenssteen 632. — Is gelegen op 130 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as van het dal cer Luambo 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 633. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 632, op 
eene ntet de as van het dal der Kandanbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 634. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 633, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 635. — Is gelegon op 100 at. 
van den grenssteen 634, op eene met de 
as van het dal der Kandenbo normale 
lijn. | 


Grenssteen 636. — [s gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den ‘grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 637. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 636, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 638. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 637, op eene met de 
as van hét dal der Kandanbo d. 1 normale : 
lijn. 

Grenssteen 639. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 638, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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.. Borne 640. --— Est située à 660 mêtres 
en aval de la borne 639 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandanbo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 641. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 640 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandanbo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 642. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 641 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de oet axe de 50 mêtres. 


Borne 643. - - Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 642 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 644. --- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 643 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 645. -— Tst située à 210 mêtres 
en amont de la borne 644 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Luambo D. 1% 


-[D. 


distante de cet axe de 60 mêtres. 


Borne 646. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 645 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 7. 


Borne 647. --- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 646 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 640. — Is gelegen op 660 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 639, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 641. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der Kandanbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642. — Is gelegen op 420 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 641, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 643. — Is gelegen op 130 ar. 
stroomafwaarts den grenssteen 642, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 644. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 644, "op 
eene met de &5 van het dal der Luambo 
7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 646. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 645, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 7 normale 
lijn. 

Grenssteen 647. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 646, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegon is. 
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. Borne 648. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 647 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 649. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 648 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1. 


Borne 650. -—— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 649 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 7-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 651. — Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 650 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 652. —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 651 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 653. - -- Est située à 100 mêtres 
en amont de la borne 652 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Luambo D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 654, -- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 653 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 648. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 647, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 649. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 648, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 7-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 650. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 649, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 7-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 651. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 650, op 
eene met de as van het del der Luambo 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 652. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der Luaribo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 653. — Ïs gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 652, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 654. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 653, op 
eene met de as van het dal der Luambe 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[afstand van deze as gelegen is. 


Est située à 100 mètres 
de la borne 654 sur une normale à l’axe 
de l4 vallée de la Luambo D. 8. 


Borne 655. - 


Grenssteen 655. —Ts gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 654, op eene met de 
es van het dal der Luambo D. 8 normale 
lijn. | 


Borne 656. — Est située à 150 mêtres 
en aval de la borne 655 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lu mbo D. 8, 
di tante d: cet axe de 50 mètres. 


Borne 657. -—- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 656 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 8- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. - 


Borne 658. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 657 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 8-g. 1. 


Borne 659. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 658 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 8-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 660. -—- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 659 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 8, 
distante de oet axe de 50 mêtres. 


Borne 661. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 660 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 662, -—. Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 661 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 663, —- Est située à 910 mèêtres 
en aval de la borne 662 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 656. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 655, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 657. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 656, ‘op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 8-g: 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 658. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 657, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 8-g. I 
normale lijn. 


Grenssteen 659. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der Luembo 
D. 8-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 660. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 659, op 
eene met de as van hot dal der Luambo 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 661. — Is gelegen op 280 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 660, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 662. — Is gelegen op 280 m 
stroomafwaarts den grenssteen 661, op 
eene met de as van het dal der Luambo. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand._ 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 663. —- Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 662, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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© Borne 664. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 663 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Luambo D. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 665. -— Est située à 350 mètres 

en amont de la borne 664 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Luambo D. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 666. -—- Eat située à 100 mètres 
- de la borne 665 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 9. 


t À 


Borne 667. - — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 666 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 9, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 668. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 667 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 9-g. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


2 


Borne 669. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 668 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 9-g. 1. 


: Borne 670. .— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 669 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luanibo D. 9-g, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 671. -. Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 670 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 9, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


.Grenssteen 664. — Is gelegen op 280 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 663, op 
eené met de as van het dal der Luambo 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 665. — Is gelegen op 350 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 665, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 9 normale 
lijn. 


Grenssteen 667. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 668. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 667, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 9-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 669. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 668, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 9-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 670. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 669, op 
eene met de as van het dal der Euambo 
D. 9-g. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 671. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 670, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 672. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 671 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 673. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 672 sur une parallèle 
à l’âxe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 674. —- st située à 490 mètres 
en aval de la borne 673 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 675. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 674 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 676. 
en amont de la borne 675 sur une parallèle 
à l'axe de l2 vallée de la Kalala G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6757. — Est située à 100 mètres 
de l& borne 676 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalela G. 8. 


Borne 678. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 677 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 679. -— Est située à 90 mètres 
en amont de l4 borne 678 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 350 mètres | 


Grenssteen 672. — Is gelegen op 450 m. . 
stroomafwaarts den grenssteen 671, op- 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 673. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 672, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 674. —— Is gelegen op 490 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 673, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 675. — Is gelegen op 720 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 674, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sind 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 676. — Is gelegen op 350 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 675, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 677. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 676, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 8 normale 
lijn. 

Grenssteen 678. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 677, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 679. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 678, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 680. --- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 679 sur tine parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 681. — Est située à 110 mètres 
en amont de là borne 680 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 7, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 682. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 681 sur une normale à l’oxe 
de la vallée de la Kalala G. 7.° 


Borne 633. - -- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 682 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kalala G. 7, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 684. -— Est située à 220 mêtres 
en amont de la borne 683 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 685. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 684 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 686. Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 685 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 687. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 686 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Kalala G. G-g. ], 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 680. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 679, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 681. — Is gelegen op 110 m: 
stroomopwaarts den grenssteen 680, op: 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 682. — [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 681, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 7 norinale 
lijn. 

Grenssteen 683. — Is gelegen op 130 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 682, op 
eene met de as van het dal der Kalala. 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 684. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 683, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 685. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 684, op: 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 686. — Ïs gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 685, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 687. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 686, op 
eene met de as van het dal der Kalala. 
G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


fstand van deze as gelegen is. 
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Borne 688. — Est située à 100 mètres 
de la borne 687 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 6-g. 1. 


Borne 639. -—- Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 688 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 6-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 690. -— Est située à 160 mètres 
-en amont de la borne 689 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalale G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 691. — Est située à 100 mètres 
de la borne 690 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 6. 


Borne 692. — Est située à 580 mètre, 
en aval de la borne 691 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


= Borne 693. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 692 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 694. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 693 sur une paral- 
1èle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 695. - Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 694 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 688. —— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 687, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 6-g. 1 
normale lin. - 


Grenssteen 689. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 688, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 6-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 690. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 689, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 691. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 690, op eene met de 
as ven het dal der Kalala G. 6 normale 
lin. 

Grenssteen 692. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 691, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 693. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 692, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 694. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 693, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 695. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 694, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


— 1009 — 


_ Borne 696. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 695 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5-8. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 697. -— Est située à 100 mètres 
de 14 borne 696 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 5-g. 1. 


Borne 698. -— Hst située à 320 mètres 
‘ en aval de la borne 697 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5-g7 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 699. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 698 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5, 


. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 700. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 699 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 5. 


Borne 701. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 700 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 702, — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 701 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 703. -—-- Fist située à 180 mêtres 
en amont de la borne 702 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 696. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 695, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 697. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 696, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 5g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 698. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 697, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 699. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 698, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 700. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 699, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 5 normale 
lijn. | 

Grenssteen 701. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 700, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 702. — Is gelegen op 200 m. 
stroomufwaarts den grenssteen 701, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m:. 
.fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 702, op 
vene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 704.:— Est située à 280 mètres! 
en amont de la borne 703 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 705, -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 704 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 706. — Est située à 250 mètres 
de la borne 705 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 4. 


Borne 707. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 706 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 708. — Eet située à 50 mètres 
en amont de la borne 707 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 280 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 703, op 


eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 705. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 704, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 706. — Is gelegen op 250 1m. . 
van den grenssteen 705, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 707. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 706, op 
eene met de as van het dal der Kalela 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T08. — Is gelegen op 50 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 707, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 709. -—- Est située à 330.mèêtres 
en amont de la borne 708 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 710, — Ekt située à 330 mètres 
‘en amont de la borne 709 sur une parallèle 
à l'axe de. la vallée de la Kalala G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 711. - -- Est située à 220 mêtres 
de la borne 710 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 3-8. 1. 


Grenssteen 709. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 708, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G..3 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 710. — Is gelegen op 330 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 709, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 711. — Is gelegen op 220 1. 
van den grenssteen 710, op eene met de 
as van het dal der Kalala G 3-g. 1 
normale lijn. 
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Borne 712. — Est située à 100 mètres 
de la borne 7il sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 3. 


Borne 713. -— Est sibuée à 590 mètres 
en aval de la borne 712 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 714. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 713 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 715. -—- Est située à 1.380 mètres 
en amont de la borne 714 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 716. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 715 sur une normale à l'axe 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2. 


4 


Borne 717. --— Est située à 380 mètres 


en aval de la borne 716 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 718. —- Est eituée à 280 mètres 
en amont de la borne 717 sur une parallèle 
à l’axe d2 la vallée de la Kalala G. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 719. — Est située à 100 môtres 
de la borne 718 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 2-d. 1. 


Grenssieen 712. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 711, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 713. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 712, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 714. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 713, op 


‘eene met de as van het dal der Kalala 


evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 715.— Is gelegen op 1.380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 714, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 716. —- [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 715, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 2 norinale 
lijn. 


Grenssteen 717. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 716, op 
cene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 718. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 717, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 719. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 718, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 2-d.-1 
normale lijn. 
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Borne 720. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 719 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G, 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 721. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 720 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 722. --- Est située à 800 mètres 
‘en amont de la borne 721 sur une parallèle 
à l’axe d2 la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 723. :-— Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 722 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 724. — Est située à 100 mètres 
de la borne 723 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 1. 


Borne 725. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 724 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 726. -— Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 725 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 727. 
de la borne 726 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala. 


-— Est située à 100 môtres 


Grenssteen 720. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 719, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 721. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 720, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 722. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 721, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 723. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 722, op 
eene met do as van het dal der Kalala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 724. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 723, op eene met de 
as van het dal der Kalala G.-1 normale 
lijn. 


Grenssteen 725. — Is gelegen op 510 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 724, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 59 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 726. —- Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 725, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 727. — Is gelegen op 100 mm, 
van den grenssteen 726, op eene met de 
as van het dal der Kalala normale lijn. 
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Borne 728. — Est située à 730 mêtres 
en aval de l4 borne 727 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 729. -— Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 728 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 730. -— Est située à 370 mètres 
en smont de la borne 729 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 731. -— Est située à 190 môtres 
de la borne 730 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 1. 


Borne 732, — Est située à 100 mètres 
de la borne 731 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 1-d 1. 


Borne 733. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 732 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 734, -— Est située à 50 mêtres 
en aval de la borne 733 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


. Borne 735. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 734 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 


de cet axe de 50 mètres. . 





Grenssteen 728. — Is gelogen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 727, op 
eene met de as van het dal der Kalala . 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T29.— Is gelegen op 1.170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 728, op 
eene met de as van het dal der Kalala 


'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 729, op 
eene met de as vart het dal der Kalala 
D. 1 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 731. — Is gelegen op 190 :%. 
van den grenssteen 730, op eene met de 
as æn het dal der Kalala D. 1 normale 
lijn. 


Grenseteen 132. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 731, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 733. — Ts gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 732, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7134. — Ïs gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 733, op 


‘eene. Met de as van het dal der Kalala 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 734, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne‘736. -— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 735 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 737. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 736 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 2. 


Borne 738. -—- Est située à 350 mètres | 
en aval de la borne 737 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D, 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 739. - Est sibuée à 230 mêtres 
-en amont de la borne 738 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 2-4. 1, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 
| 

Borne 740. --- Est située à 100 mètres | 
de la borne 739 sur une normale à l'axe | 
de la vallée de la Kalala D. 2-d. 1. | 


Borne ‘741, -— Ext située à 310 mètres 
en aval de la borne 740 sur une parallèle | 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 742. -— Est située à 300 mètres 
“en aval de la borne 741 sur une parallèle! 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 743. --- Est située à 320 mètres | 
-en aval de la borne 742 sur une parallèle | 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 736. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 735, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 737. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 736, op eene met de 


las van het dal der Kalala D. 2 normale 


lijn. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 737, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 738, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 2-d. 1 evenwijdigo lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 740. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 739, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 2-d 1 


| normale lijn. 


Grenssteen 741. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 740, op 
eene mot de as van hot dal der Kalala 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 741, op 
cene met de as van het dal der Kalala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 743. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 742, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 744. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 743 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 745. --- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 744 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 746. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 745 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 747. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 746 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 748. 
de la borne 747 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 3. 


-— Est située à 100 mèêtres 


Borne 749. - -—- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 748 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 750. - - Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 749 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


® Borne 751. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 750 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 3-d. 1. 


: Grenssteen 144. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 743, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 744, op 
eene met de as van het dal. der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 746. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 746, op . 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50. m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 746, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 748. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 747, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 149. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 748, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 750. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 749, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 750, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 3-d. 1 
normale lijn. 


66 
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Borne 752: —-Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 751 sur une parallèle 

à l’axe de.la vallée de la Kalala D. 3-d. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 753. -—:Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 752 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante de cet 2xe de 50 mètres, 


‘Borne 754. -—- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 753 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de. cet axe de 50 mètres. 


Borne 755. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 754 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 756. - -- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 755 sur uue parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


« Borne 757. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 756 sur une normale à l’axe 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4. 


Borne 758..:-- Est située à 170 mètres 
de la borne 757 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 4-d. 1. - 


Borne 759. - - Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 758 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 160 m, 


stroomafwaarts den grenssteen 751, op 


eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 752, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand var deze as gelegen is. 


Grenssteen 754. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 753, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 60 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — [s gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 754, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 756. — Ïs gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 755, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1757. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 756, op eene met de 


[as van het dal der Kalala D. 4 normale 


lijn. 
Grenssieen 758. — Îs gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 757, op eene met de 


as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 759. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 758, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 760. — Est située à 230 mètres 
‘en aval de la borne 759 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50. mètres. 


Borne 761. —- Est située à 330 mêtres 
en amont de la borne 760 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 762. — Est située à 170 mètres 
‘de la borne 761 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 5. 


Borne 763. — Est située à 150 mètres 
de la borne 762 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1. 


Borne 764, — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 763 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 765. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 764 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 366. —- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 765 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 767. — Est située à 910 mètres 
en aval de la borne 766 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 760. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 759, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 761. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 760, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 762. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 761, op eene met de 
as Van het dal der Kalala D. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 763. — Ts gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 762, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 764. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 763, op 
eeene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 765. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 764, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 765, op 
eene mot de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 767. — Îs gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 766, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 768. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 767 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 769. -— Est située à 710 mêtres 
en amont de la borne 768 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 
10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 770. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 769 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 10. 


Borne 771. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 770 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 772. -— Est située à 160 môtres 
de la borne 771 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 10-d. 1. 


Borne 773. : 
aval de la borne 772 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 10-d 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 774. -- - Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 773 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 10, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 775. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 774 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 








- Est située à 250 mètres en |’ 


Grenssieen 768. — Is gelegen op 360 m. : 
stroomafiwaarts den grenssteen 767, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 769. — Ts gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 768, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 769, op eene met de * 
as van het dal der Luambo D. 10 normale 
lijn. 


Grenssteen 771. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 770, op 
eene met de as van het dal der Luaimbo 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 160 nr. 
van den grenssteen 771, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 10-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 772, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


10-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 774. — Îs gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 773, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 775. — Ïs gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 774, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





D. li, 


FRA UT 





— 1019 — 


Borne 776. - 
en amont de la borne 775 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela Luambo D.11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 777. -- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 776 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 778. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 777 sur üne paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 1l-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 77 .- Est située à 100 mètres 
de la nr 778 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 11-g. 1. 


Borne 780. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 779 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 1]1-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne ‘781. - - Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 780 sur une paral- 
lèle à l’axe de. la vallée de la Luambo 


D. 11, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 782: :-- Est située à 350 mêtres 


en amont de la borne 781 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Luambo D. 11, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 783. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 782 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Luambo D. 11. 


- Est située à 180 mètres 


Grenssteen 176. — Îs gelegen op 180 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 775, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 777. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 776, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 718. — Is gelegen op 500 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 777, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11-g. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


1 evenwijdige lijn, welke op 


Grenssteen 179. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 778, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. ie 1 
normale lijn. 


Grenssteen 780. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 779, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 781. — Is gelegen op 130 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 780, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 782. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 781, op : 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 783. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 782, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 11 normale 
lijn. 
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: Borne 784. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 783 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 11, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 785. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 784 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 11, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 786. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 785 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 11-d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres 


Borne 787. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 786 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 1i-d. 1.- 


Borne 788. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 787 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 11-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 789. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 788 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 11, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 790. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 789 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Luambo 
D. 11, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 791. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 790 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 360-mx. 
stroomafwaarts den grenssteen 783, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as. gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 784, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D: 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 786. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 785, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. Ll-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 787. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 786, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 11-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 787, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — [s gelegen op 80 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 788, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 790. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 789, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 11 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 791. -— Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 790, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne. 792. — Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 791 sur une paral- 
lèle à l'axe de.la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


_Borne 793. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 792 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne. 794. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 793 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 795. :— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 794 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 796. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 795 sur une normale de l’axe 
- de la vallée de la Luambo D. 12. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 310 m.. 


stroomafwaarts den grenssteen 791, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


|evenwijdige lijn, welke op. 75 m.. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 793. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 792, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 794. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 793, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 795. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 794, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 796. —- Is gelegen op 100 m. 
van. den grenssteen 795, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 12 normale 


Alijn. 


Borne 797. -—- Est située à 230 mètres 
“en aval de la borne 796 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 798. — Est située à 110 mètres en 
amont de la borne 797 sur une paral- 
lè'e à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12-d. 1, distante de cet axe de 50 


nmiébres. 


Borne 799. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 798 sur une normale à l’axe 
. dela vallée de la Luambo D. 12-d. 1. 


Grenssteen 797. — Is gelegen op 230 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 796, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 798. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 797, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 799. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 798, op eene met de 
as van het dal der Lüambo D. 12- a. 1 
normale lijn. 
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Borne 800. - - Est située à 140 mètres 


en aval de la borne 799 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 801. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 800 sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 802. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 801 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 12, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 803. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 802 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 804. - — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 803 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 805. - - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 804 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 806. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 805 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 807. - - Est située à 280 mêtres en 
amont de la borne 806 sur une paral- 








Grenssteèn 800. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 799, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


D. 12-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 801. — Is gelegen op 160 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 800, op 


eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 802. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 801, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 12 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 803. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 802, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenseteen 804. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 803, op 
eene met de as van het dal der Luambo 


Jevenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 805. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 804, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 806. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 805, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 807. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 806, op 
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lle. à lass de 16 vallée dé la Kalundu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 808. --- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 807 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 809. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 808 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 810. - - Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 809 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 811. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 810 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalundu. 


Borne 812. - - Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 811 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 813. - - Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 812 sur une paral- 
lèle à l’axe de al vallée de la Kalundu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 814. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 813 sur une normale à j’axe 
de la vallée de la Kalundu D. 1. 


eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 808. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 807, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dezæ as gelegen is. 


‘Grenssteen 809. — Is gelegen op 170 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 808, op 


eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 810. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 809, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 811. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 810, op eene met de 
as van het dal der Kalundu normale lijn. 


Grenssteen 812. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 811, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 813. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 812, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 814. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 813, op eene met de 
as van het dal der Kalundu D. 1 normale 
lijn. | | 


Borne 815. - - Est située à 170 mêtres|  Grenssteen 815. — Is gelegen op 170 m. 
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| en-aval de la ‘borne 814 sur une. paral- 
ièle à l’axe de la vallée: de la Kalundu 
. D. 1, distante de cet axe de. 50 mètres. 


:_ Borne 816. -— Est sibuée à 300 mètres 
en aval de la borne 815 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. : 


Borne 817. — Est située à 80 mètres 
ei aval de la borne 816 sur une paral- 
Têle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. : 


Borne 818. -— Est située à 440 mètres en 
amont de la borne 817 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 814, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 816. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 815, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 817. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 816, op 
eene inet de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 818. — Ts gelegen op 440 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 817, op 
eene net de as van het dal der Kalundu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


has gl 9. 
de la borne 818 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kalundu D. 2. 


Borne 820. = Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 819 sur une paral- 
lle à l'axe de la vallée de la Kalundu 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est sue à 100 mètres 


. Grenssteen 819. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 818, op eene met de 
as van het dal der Kalundu D. 2 normale 
Ljn. 

Grenssteen 820. — Is gelegen op 480 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 819, op 
et de as van het dal der Kalundu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 


eëne :: 


afstand van deze as gelegen is. 


Borñe 821: -— Est située à 70 mètres 
en aval dela borne 820 sur uñe parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet âxe de 50 mètres. 


+ Borne 822. 
en aval de la borne 82} sur une paral- 


-—- Eat située à 250 mètres 


lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 821. — {s gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 820, op 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 822. — Is gelegen op 250 m. 
0P 
eene net de as van het del der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen 821, 
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Borne 823. -— Est située à 360 mètres 
. en aval de la borne 822 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 824, — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 823 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 825. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 824 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 826. — Fist située à 640 mètres 
en amont de la borne 825 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8217. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 826 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kuimde. 


Borne 828. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 827 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 329. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 828 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 830. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 829 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kuimde D. I. 


.… Grenssteen 823. — Is gelegen op 360 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 822, ap 
eene met de as van het dal der Kalundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 824. — Ïs gelegen op 640 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 823, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 825. — Is gelegen op 380 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 824, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 826. — Is gelegen op 640 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 825, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 827. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 826, op:eene met de 
as van het dal der Kuimde normale lijn. 


Grenssteen 828. —— Is gelegen ip 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 827, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 829. — Is gelegen op 320 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 828, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 830. — Is gelegen.op 100 m1. 
van den grenssteen 829, op eene met de 
as van het dal der Kuimde D. 1 normale 
lijn. 
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Borne 831. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 830 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. :-- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 831 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 833. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 832 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde D, 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 834. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 833 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kuimde D. 2. 


Borne 835. --—- Est située à 170 mètres 
en aval dè la borne 834 sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Kuimde D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 836. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 835 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kuimde, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 837. - - Est située à 890 mêtres 
on aval de la borne 836 sur une paral- 
lèle à lPaxe de la vallée de la Luaembo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borûe 838. - - Fist située à 420 mèêtres 
en amont de la borne 837 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Shang, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 831. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 830, op . 
eene met de as van het dal der Kuimde 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 832. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 831, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 833. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaaris den grenssteen 832, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 834. — Is gelegen op 100 mi. 
van den grenssteen, 833, op eene met de 
as van het dal der Kuimde D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 835. -— Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 834, op 
eene met de as van het dal der Kuimde_ 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 a. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 836. — [s gelegen op 190 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 835, op 
eene met de as van het dal der Kuimde 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af:tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 837. —- Is gelegen op 890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 836, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 838. — [« gelegen op +20 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 837, op 
eene met de as Van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 M. afstnnd 
van deze as gelegen is. 
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Borne 839. - Est située à 920 mètres|  Grenssteen 839. — Is gelegen op 920 m. 


en amont de la borne 838 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 840. -- - Est située à 100 mèêtres 
en amont de la borne 839 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankale 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 841. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 840 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabankale G. 1. 


Borne 842. -—- Est située à 80 mètres 
en amont de l& borne 841 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 843. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 842 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabankale. 


-_ Borne 844. --- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 843 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 845. 
de la borne 844 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabankale D. 1. 


- Est située à 140 mètres 


Borne 846. --- Kist située à 270 mètres 
en aval de la borne 845 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabankale 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomôpwaarts den grenssteen 838, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 840. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 839, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
kale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 841. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 840, op eene met de 
as van het dal der Kabankale G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 842. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 841, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 843. — Is gelegen op 100 m. 
van den, grenssteen 842, op eene met de 
as van het dal der Kabankale normale 
lijn. 


Grenssteen 844. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 843, op 
eene met de as van het dal der Kabankale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 845. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 844, op eene met de 
as van het dal der Kabankale D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 846. — Is gelegen op 270 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 845, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
kale D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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_ Borne 847. --- Est située à 480 mètres]  Grenssieen 847. — Ïs gelegen op 480 m. 


en aval de la borne 846 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabankalé, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 848. - - Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 847 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 849. -- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 848 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 860. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 849 sur une paral- 

_ lèle à l'axe de la vallée de la Banga G. 3, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 851. --- Est située à 100 mèêtres 
de la boine 850 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga G. 8. 


Borne 852. : - Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 851 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 853. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 852 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 854. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 853 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


2 


stroomafwaarts den grenssteen 846, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
kale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 848. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 847, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 849. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 848, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 850. — Is gelegen op 250 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 849, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 851. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 850, op eene met de 
as van het dal der Banga G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 852. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 851, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 853. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 852, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 854. —- Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 853, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 
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Borne. 855. — Est située à 100 mètres 
de la borne 854 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga G. 2. 


Borne 856. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 855 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga G. 2, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 857. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 856 sur une paral- 
. lèle à l’axe de La vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 858. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 857 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 859. —— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 858 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Banga 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 860. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 859 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga G. L. 


Borne 861. — Est située à 570 mètres 


en aval de la borne 860 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 862. — Est situés à 720 mètres 
en amont de la borne 861 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 855. — Is gelegen op 100 m. 
van den:grenssteen 854, op eene met de 
as van het dal der Banga G. 2 normale 
lijn. Hu 


Grenssteen 856. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwearts den grenssteen 855, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 2 evenwijdige lin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 857. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 856, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 858. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 857, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 859. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 858, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 860. — Is gelegen op 100 ax. 

van den grenssteen 859, op eene met de 
as van het dal der Banga G. 1 normale 
Hjn. 
Grenssteen 861. — Is gelegen op 570 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 860, op 
eene met de as van het dal der Banga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 862. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 861, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gels is: 











. 





# 


— 1030 — 


Borne 863. - - Est située à 360 mètres]  Grenssieen 863. — Is gelegen op 360 m. 


en amont de la borne 862 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 864. -— Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 863 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 865. — Est située à 200 mètres 
de là borne 864 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga. 


Borne 866. — Est située à 160 mètres 
de la borne 865 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. I. 


Borne 867. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 866 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 868. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 867 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 869. —- Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 868 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 870. — Eat située à 100 mètres 
de la borne 869 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. "2. 


Borne 871. — Est située à 210 mètres 


stroomopwaarts den grenssteen 862, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 864. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 863, op. 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 865. — [Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 864, op eene met de 
as van het dal der Banga normale lijn. 


Grenssteen 866. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 865, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 867. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 866, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 868. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 867, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 869. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 868, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 870. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 869, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 871. — Ïs gelegen op 210 m. 
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en aval de la borne 870 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 872. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 871 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga 
D. 2-d.1,distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 873. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 872 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 2-d. 1. 


Borne 874. — Est située à 110 mêtres 
en aval de la borne 873 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bange 
D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 
-mêtres. 


Borne 875. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 874 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Banga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 876. — Est située à 490 mètres 
en aval de là borne 875 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 877. - — Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 876 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 878. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 877, sur uno paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Banga 
D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 870, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 872. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 871, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D.2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
sfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 872, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 2-d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 874. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 873, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 875. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 874, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 876. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 875, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn,. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 877. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 876, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 878. — Ïs gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 877, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


« 
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Borne 879. — Est située à 100 mètres]  Grenssieen 879. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 878 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 3-g. 1. 


Borne 880. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 879 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Banga 
D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 881. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 880 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de là Banga 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 832. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 881 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 3. 


Borne 883. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 882 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Banga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 884. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 883 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 3-d. 1, 
distante de cet ax2 de 50 mètres. 


Borne 886. —— Est située à 100 mètres 
de la horne 884 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 3-d. 1. 


Borne 886. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 885 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Banga D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen, 878, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 3-g. 1 nor- 
mele lijn. 


Grenssteen 880. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 879, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 881. — Ïs gelegen op 330 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 880, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 882. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 881, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 883. —- Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 882, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 in, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 884. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 883, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 885. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 884, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 886. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 885, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 887. --— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 886 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la. Banga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 888. -— Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 887 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 889. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 888 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 890. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 889 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 4, 
distante de cet axe de 50- mètres. 


- Borne 891. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 890 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ja Banga D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de’ 50 mèêtres. 


Borne 892. --- Est située à 210 môtres 
de la borne 891 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 4-g. 1. 


LA 
Borne 893. —— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 892 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Banga D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 894. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 893 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 4. 


Grenssteen 887. — Ïs gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 886, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 888. — Is gelegen op 780 »1. 
stroomafwaarts den grenssteen 887, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 889. —- Is gelegen op 100 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 888, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 890. — Is gelegen op 130 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 889, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 891. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 890, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 892. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 891, op eené met de 
as van het dal der Banga D. 4g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 893. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 892, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssieen 894. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 893, op eene met ‘de 
as van het dal der Banga D. 4 normale 
lijn. 
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Borne 895. — Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 894 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Banga D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


/ 


Borne 896. -—- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 895 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 897. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 896 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 4-d. 1. 


Borne 898. :- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 897 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 899. - 
en aval de la borne 898 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Banga D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-- Est située à 250 mètres 


Borne 900. -— Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 899 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 901. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 900 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 4-d. 2. 


Borne 902. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 901 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 895. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den . grenssteen 894, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 896. — Is gelegen op 150 a, 
Stroomopwaarts den grenssteen 895, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4-d. L evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 897. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 896, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 898. — ]s gelegen op 280 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 897, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 899. -— Is gelegen op 250 «n. 
stroomafwaarts den grenssteen 898, op 
eene met de as van hot dal der Banga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 900. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 899, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 4-4. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 901. —- Îs gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 900, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 4-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 902. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 901, op 
eene met do as van het dal der Banga 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 sn. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 903. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 902 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 904. -—- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 903 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 905. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 904 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 906. -— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 905 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 907. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 906 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Banga D. 5. 


Borne 908. -—- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 907 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga D. 5. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 909, --- Est située à 100 mètres 
de Ja borne 908 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Banga D. 5-d. 1. 


Borne 910. -- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 909 sur une parallèle 
à Paxe de la vallée de la Banga D. 5-d. 7; 
distante de cet axe de 50 mètres. 


normale lijn. 


Grenssieen 903. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 902, op 
eëne met de as van het dal der Banga 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 904. — Is gelegen op 420 mm. 
siroomafwaarts den grenssteen 903, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 905. — Is gelegen op 100 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 904, op 
eene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 906. — Is gelegen op 410 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 905, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 907. - Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 906, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 5 normale 
lijn. | 

Grenssieen 908. —- Is gelegen op 90 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 907, op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 909. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 908, op eene met de 
as van het dal der Banga D. 5-d. 1 


Grenssteen 910. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 909, ‘op 
eene met de as van het dal der Banga 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
äfstand van deze as gelegen is. 
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Borne 911. -— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 910 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Banga D. 6, 
distante de cet axe de 50. mètres. 


Borne 912. --- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 911 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Banga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 913. -— Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 912 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 môtres. 


Borne 914. -— Est située à 1.170 mêtres 
en amont de la borne 913 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shang, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 915. --- Est sivuée x 250 mètres 
en amont de la borne 914 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 916. - - Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 915 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 917. -- Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 916 sur uno parallèle 
à lPaxe do la vallée de la Shang G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 918. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 917 sur une normale à l’axe 
de là vallée de la Shang G. 2. 


Grenssteen 911. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 910, op 
eene met de. as van het dal der Banga 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 912. — Ïs gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grensste n 911, op 
oene met de as van het dal der Banga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.-afstand 
van deze as gelegen is. | 


. Grenssteen 913. — Ïs gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 912, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 914.— Ts gelegen op 1.170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 913, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 915. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 914, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 916. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 915, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 917. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 916, op 
eene met de as van het dal der Shang G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 918. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 917, op eene met de 
as Van het dal der Shang G. 2 normale 
lin. 
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Borne 919. — Est située à 560 mètres 
en aval ds la borne 918 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang G. 2, 

distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 920. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 919 sur une parallèle 
à J'axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 921. --- Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 920 sur une parallèle 
à l’axe de-la vallée de la Kabanjimbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 922. -— Fist située à 550 mètres 
en amont de la borne 921 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaisla, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 923. :— Est située à 350 mêtres 
en ämont de !& borne 922 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kalela G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 924. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 923 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalela G. 2. 


Borne 925. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 924 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalela G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 926. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 925 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalela G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 919. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 918, op 
eene met de as van het dal der Shang 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 920. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 919, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 921.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 920, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 922. — Îs gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 921, op 
eene met de as van het dal der Kalela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 923. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 922, op 
eene met de as van het dal der Kalela 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 924. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 923, op eene met de 
as van hot dal der Kalela G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 925. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den. grenssteen 924; op 
eene met de as van het dal der Kalela 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 926. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 925, op 
eene met de as van het dal der Kalela 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 


efstand van deze as gelegen is. 


4 


HS 
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Borne 927. — Est située à 100 mètres 
de la borne 926 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalela G. I. 


Borne 928. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 927 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l& Kalela G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 929. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 928 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de le Kalele, distante 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 930. — Est située à 100 mètres 
de la borne 929 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 12 Kalela. 


Borne 931. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 930 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Kalela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 932. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 931 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 933. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 932 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 934. -— Est située à 580 mètres 
en amont de la 933 sur une paralièle à 
‘V’axe de la vallée de l4 Kabanjimbe G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 927. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 926, op eene met de 
as van het dal der Kalela G. 1 normale : 
lin. 


| Grenssteen 928. — Ià geleÿen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 927, op 
cene met de as van het dal der Kalela 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 929. —- Is gelegen op 20011. 
stroomopwaarts den grenssteen 928, op 
eene met de as van het dal der Kalela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze äs gelegen is. 


Grenssteen 930. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 929, op eene met de 
äs van het dal der Kalela normale lijn. 


Grenssteen 931. — Is gelegen op 360 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 930, op 
eene met de as van het dal der Kalela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 932. — Is gelegen op 510 :#. 
stroomafwaarts den grenssteen 931, op. 
eene met de as van het dal der Kalela 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 933. — Is gelegen op 320 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 932, op 
eene met de às van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 934. — Ii gelegen op 580 rm. 
stroomopwearts den grenssteen 933, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe G. 2 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 
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Borne 935. — Est située à 100 mètres 
de la borne 934 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanjimbe G. 2. 


‘ Grenssieen 935. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 934, op eene met de 
as van het dal der Kabanjimbe G. 2 


‘normale lijn. 


Borne 936. — Est située à 480 mètres 
en aval-de la borne 935 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Kabanjimbe G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 937. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 936 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 938. : - Eit située à 190 mètres 
“en amont de l4 borne 937 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 939. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 938 sur une normale à Faxe 
de la vallée de la Kabanjimbe G. I. 


Borne 940. -—- Est située à 150 mêtres 
en aval de la borne 939 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 941. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 940 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kabanjimbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 942. — Est située à 100 mètres 
de la borne 941 sur une normale à l’axe 
de la vailée de la Kabanjimbe. 


Grenssteen 936. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 935, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe G. 2 evenwijdige lijn, welke op: 
50 mm. afstand van deze as gelegen ts. 


Grenssteen 937. — Is gelegen op 130 sm. 
stroomopwaarts den grenssteen 936, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 938. — Is gelegen, op 190 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 937, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand Van deze as gelegen is. 


Grenssteen 939. — Ts gelegen op 100 :m. . 
van den grenssteen 938, op eene met de 
as van het dal der Kabanjinbe G. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 940. — Is gelegen op 150 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 939, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 941. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 940, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 942. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 941, op eene met de 
as van het dal der Kabanjimbe normale 
lijn. 
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Borne 943. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 942 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 944. — Est située à 500 mêtres 
en aval de la borne 943 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanjimbe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 945. — Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 944 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaban,imbe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 946. -— Est située à 740 môtres 
en amont de La borne 945 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 môêtres. 


Borne 947. -— Est située à 1.140 mètres 
en amont de la borne 946 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 948. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 947 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shang G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 949. --— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 948 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang G. I-g. 1 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 950. 
de la borne 949 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang G. 1-g. 1 


— Est située à 210 mètres 


Grenssteen 943. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 942, op 
eene jet de as van het dal der Kaban- 
jinbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 944. — Is gelogen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 943, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 945. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 944, op 
eene met de as van het dal der Kaban- 
jimbe evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 946. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 945, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 947.— Ts gelegen op 1.140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 946, op 
eene met de as _van het dal der: Shang 
evenwijdige lijn, 5 welke op 50 mn. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grensstcen 948. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 947, op 
eene met de as van het dal der Shang 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 949. — Is gelegen op 190 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 943, op 
eene met de as van het dal der Shang 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 950. — Is gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 949, op eene met de 


as van het dal der Shang G. I-g. 1 
normale lijn. 
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Borne 951. — Est située à 280 mètres 
dela borne 950 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang G. 1. 


Borne 952..-— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 951 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 953. ---‘Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 952 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 954. —- Est située à 750 mètres | 


en amont de la borne 953 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 955. -— Est située à 100 mètres | 


de la borne 954 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang. 


Borne 956. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 955 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 957. -— Est située à 290 mêtres 
en amont de la borne 956 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 958. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 957 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 1. 


Borne 959. -— Est située à 450 mètres 


Grenssieen 951. — Is gelogen’op 280 m. 
van den grenssteen 950, op eene met de 
as van het dal der Shang G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 952. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 951, op 
eene met de as van het dal der Shang 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 953. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 952, op 
éene met de. as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 954, — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 953, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 955. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 954, op eene met de 
as van het dal der Shang normale lijn. 


Grenssteen 956. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 955, op 
eene aiet de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 957. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 956, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 958. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 957, op eene met de 
as van het dal der Shang D. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 959. — Is gelegen op 450 m 
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en aval de la borne 958 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Shang D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 960. —- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 959 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 961. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 960 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 958, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 960. — Is gelegen op 80 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 959, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 961. — Is gelegen op 730 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 960, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘[van deze as gelegen is. 


Borne 962. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 961 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 963. --- Est située à 510 mètres 
en amont ce la borne 962 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 964. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 963 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 2. 


Borne 965. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 964 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2, 


. distante de cet axe de 50 mêètres. 


Borne 966. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 965 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 962. — Ts gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 961, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 963. — Is gelegen op 510 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 962, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D.:2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 964. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 963, op eene met de 
as van het dal der Shang D. 2 normale 
lin. . 

Grenssteen 965. — Ix gelegen op 160 ru. 
stroomafwaarts den grenssteen 964, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 2 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 966. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 965, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 2-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 967. — Est située à 100 mètres 
de la borne 966 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la -Shang D. 2-d. I. 


Borne 968. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 967 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 969. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 968 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 970. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 969 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 971. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 970 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sharg, distante 
dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 972. — Est située à 560 mètres 
en amont de la boine 971 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 973, -— Est située à 270 mèêtres 
en amont de la borne 972 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 974, -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 973 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 967. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 966, op eene met de 
as van hot dal der Shang D. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 968. — Is gelegen op 300 m. . 
stroomafwaarts den grenssteen 967, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 2-d. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 969. --- Ts gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 968, op 
eene met de äs van het dal der Shang 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 970. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 969, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
æfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 971. — Is gelègen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 970, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 972. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 971, op 
eene met de as van het dal der Kaimutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 2m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 973. — Ïs gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 972, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 974. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 973, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 975. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 974 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamutole G. 1. 


Borne 976. —- Est située à 260 mètres 
-en aval de la borne 975 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 977. :— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 976 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 978. — Est située à 100 mètres 
de la borne 977 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamutole. 


© Borne 979. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 978 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 980. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la bosne 979 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole D, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 981. — Est située à 100 mètres 
de 1a borne 980 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamutole D. 1. 


Borne 982. - — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 981 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 983. — Est située à 310 mètres 


Grenssteen 975. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 974, op eene met de 
as van het dal der Kamutole G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 976. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 975, op 
eene met de as van het dal der Kanrutole 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 977. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 976, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 978. -— Ïs gelegen op 100 5. 


van den grenssteen 977, op eene met de 


as van het dal der Kamutole normale lijn. 


Grenssteen 979. — Is gelegen op 220 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 978, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50.m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 980. — Is gelegen op 220 in. 
stroomopwaarts Cen grenssteen 979, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
D: 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstend van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 981.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 980, op eene met de 
as van het dal der Kamutole D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 982. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 981, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 983. — Is gelegen op 310 m. 


; 


en aval de la borne 982 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 984, — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 983 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 985. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 984 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 986. -— Est située à 250 mêtres 
en amont de la borne 985 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamutole D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 987. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 986 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamutole D. 2. 


Borne 988. -— Est située à 300 mètres 
eu aval de la borne 987 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamutole D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 989. -—- Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 988 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ls Kamutole D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 990. —- Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 989 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamutole, 


distante de cet axe de 50 mètres. 
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stroomeafwaarts den grenssteen 982, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 ax. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 984. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den, grentsteen 983, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamutole evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 985. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 984, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 986. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 985, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
D. 2 eveawijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 987. — Is gelegen op 100 m- 
van den grenssteen 986, op cene met de 
as van het dal der Kamutole D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 988. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 987, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 989. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 988, op 
eene met de as van het del der Kamutole 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 990. — I; gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 989, op 
eene inet de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze.as gelegen is. 
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Borñe 991. — Est située à 460 mètres 


en aval de la borne 990 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamutole, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 992. --- Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 991 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 993, -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 992 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 994. -— Est située à 250 mètres 
en amont de le borne 993 sur une parallèle 


_à l'axe de la vallée de la Kamisui, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 995. --- Est située à 770 mètres 


en amont de la borne 994 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 996. --. Est rituée à 110 mètres 
en amont de la borne 995 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 997. --- Est située à 390 mèêtres 
-en amont de la borne 996 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. l-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 998. -- - Est située à 100 mètres 
de la borne 997 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui G. 1-g. 1. 


Grenssteen 991.— Is gelegen op 460 in. 
stroomofwaarts den. grenssteen 990, op 
eene met de as van het dal der Kamutole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gsenssteen 992. — Xs gelegen op 780 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 991, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 993. — Is gelegen op 470 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 992, op 
eene met de as van het dal der Kantisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 994. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 993, op 
eene met de as Yan het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 995. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 994, op 
cene met de as van het dal der Kaïmisui . 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 996. — Is gelegen op 110 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 995, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 997. — [s gelegen op 390 m. 
stroomopwaarte den grenssteen 996, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. L-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 998. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 997, op eene met de 
as van het dal der Kamisui G. I-g. 1 
normale lijn. 





tn 1047 — 


Borne 999. — Est située à 280 mètres | Grenssteen 999. — Is gelegen op 280 m. 


en aval de la borne 998 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. I-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1000. — Est située à 420 mètres | 


en amont de la borne 999 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1001. —- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1000 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1002. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1001 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemisui'G. 1. 


Borne 1003. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1002 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1004. --— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1003 sur ane paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui 
G. 1-d, 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1005. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1004 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui G. 1-d. I. 


Borne 1006. -— Est située à 500 mêtres 
en aval de la borne 1005 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 998, op 
eene met de as van het dal der Kamisuïi 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1000. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 999, op 
eenè met de as van het dal der Kaïnisui 
G. Ï evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1001. — Is gelegen op 490 
n. stroomopwaarts den grenssteen 1000, 
vp eene met de as van het dal der Kaimisui 
G. 1 evenwijdige lijñ, welke op 50 m. 
“fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1002. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1001, op eene met 
de as van het dal der Kamisui G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1003. — Is gelegen op 380 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 1002, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1004. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1003, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1-d. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
æfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1005. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1004, op eene met 
de as van het dal der Kamisui G. 1-d.1 
normale lijn. 


Grenssteen 1006. — [s gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1005, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1007. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 1006 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamieui G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1008. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 1007 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui 
G. 1-d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1009. -—- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1008 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui G. 1- d. 2. 


Borne 1010. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1009 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1011. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1010 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui 
G. 1-d. 2-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1019. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1011 sur une normale à 
l'axe de la vallée de la Kamisui G. 1- 
d. 2,-d. 1, 


Borne 1013. -— Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 1012 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d, 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


, 


Borne 1014. --- Est située à 230 mètres 
en aval de la bome 1013 sur uno parallèie 
à l’axe de la vallée de la Kamisui G. 1-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1007. — Is gelegen op 90m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1006, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1008.— Is gelegen op 590 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1007, op 
eene net de as van het dal der Kamisui 
G. 1-d. 2 evenwjidige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1009. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 1008, op eene met | 
de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1010. — Js gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1009, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1- d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1011.— Is gelegen op 210. 
stroomopwaarts den grenssteen 1010, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. 1-d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1012. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1011, op eene met 
de as van het dal der Kamisui G. 1-d. 2- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 1013. — Is gelegen op 310 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 1012, op 
eene met de as van het dal der Kaïmisui 
G. 1- d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1014. — Ts gelegen op 230 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1013, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
G. l-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1015. -— Est située à 490 mètres|  Grenssteen 1015. — Is gelegen op 490 :m. 


en aval de la borne 1014 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de l2 Kamisui G. 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1016. --- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1015 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 1017. -— Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1016 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Born@1018. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1017 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui. 


Borne 1019. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1018 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dela Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1020. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1019 sur une paral- 
lèle à J’axe de la vallée de la Kamisui D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1021. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1020 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui D. 1. 


Borne 1022. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 1021 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den greussteen 1014, op 
eene met de as van het dal der Kauisui 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1016. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopweaarts den grenssteen 1016, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1017. — I: gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteën 1016, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1018. — Is gelegen op 100 nm. 
van den grenssteen 1017, op eene met de 
as van het dal der Kaïïüsui norinale lijn. 


Grenssteen 1019. — I: gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1018, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1020. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1019, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 1 'evenwijuige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1021. — I; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1020, op eene met 
deas van het dal der Kamisui D. 1 nor- 
sale lijn. 


Grenssteen 1022.— Ts gelegen op 510 m. 
«trou fwearis den grenssteen 1021, op 
eene me de as van het dal der Kaïmisui 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afitand van deze as gelegen is. 
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Borne 1023. -— Est située à 380 mètres] Grenssteen 1023. — Is gelegen op 380 m. 


en aval de la borne 1022 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1024. — Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 1023 sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kamisui D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1025. :— Hst située à 100 mètres 
de la borne 1024 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui D. 2. 


Borne 1026. -— Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 1025 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kamisui D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1027. -— Est située à 320 mètres | 


en amont de la borne 1026 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui 
D. 2-d. 1, 
mètres. 


Borne 1028. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 1027 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui D. 2-d. 1. 


Borne 1029. - — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1028 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui D. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1030. —- Est située à 280 mètres 
‘en aval de la borne 1029 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


distante de cet axe de 50 


stroomafwaarts den grenssteen 1022, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1024. — Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1023, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1025. — 1 gelegen op 100. 
van den grenssteen 1024, op eene met 
de as van het dal der Kamisui D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1026. -— Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen &:. op 
gene met de as van het dal der Kantisui 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1027. — Ts gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1026, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 2-d. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1028. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1027, op eene met de 
as van het dal der Kamisui D. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1029, — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1028, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 2-d. Levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 1030.— Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1029, op 
vene met de as van het dal der Kamisui 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1031. —- Est située à 200 mètres 

en aval de la borne 1030 sur une parallèle 

“à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de ‘cet axe de 50 mètres. 


Borne 1032. -—- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1031 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1033. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1032 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisui D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1034. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 1033 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisui D. 3. 


Borne 1035. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1034 sur une parallèle 
à .’axe de la vallée de la Kamisui D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1036. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1035 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1037. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1036 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1038. —- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1037 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisui, distante 
de cet axe de 50 metres. 


Grenssteen 1031. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1030, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen i 18. 


Grenssteen 1032. — Is gelegen op 360 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 1031, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1033. — Is gelegen op 200 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1032, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1034. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1033, op eene met de 
as van het dal der Kamisui D. 3 normale 
lijn. 

Grenssieen 1035. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1034, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1036. — Ïs gelegen op 160 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1035, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1037. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1036, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1038. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1037, op 
eene met de as van het dal der Kamisui 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1039. — Est située à:540 mêtres 

en aval de la borne 1038 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1040. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 1039 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1041. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1040 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1042. -— Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 1041 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


: Borne 1043. —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1042 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


k Borne 1044. :— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1043 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1045. - - Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1044 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1046. - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 1045 sur une paral- 


Grenssteen 1039. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1038, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afständ 
van deze as gelegen is. 


Greussteen 1040. — Is gelegen op 420 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1039, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1041. — Is gelegen op 200 m. 
strooïafwaarts den grenssteen 1040, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1042. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1041, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1043. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1042, op 
eene met de as van het dal der Karniukadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. af,tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1044. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1045. op 
eene met de as van het dal der Kaïnakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsiand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1045. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1044, op 
eene met de as van het dal der Kaïnakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1046. -— Ts gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1045, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1047. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1046 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1048. -— Hat située à 280 mètres 
en amont de la borne 1047 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi 
€. 1, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1049. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1048 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakadi G. 1. 


Borne 1050, -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 1049 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1051. -— Est située à 200 môtres 
en amont de la borne 1050 sur une paral- 
lète à l'axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1052. -— Et située à 230 niètres 
en amont de la borne 1051 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1053. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1052 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
«distante de cet axe de 30 mètres. 


eene met de as van het dal. der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1047. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenstseen 1046, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1048. — Is gelegen op 280 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 1047, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1049. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1048, op eene met de 
as van het dal der Kamakadi G. 1 normale 
lijn. : 


Grenssteen 1050. — Is gelegon op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1049, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 


.[G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1051. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1050, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1052. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1051, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1053.— Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1052, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1054. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1053 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakadi. 


Borne 1055. — Est située à 350 mêtrer 
en aval de la borne 1054 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.… Borne 1056. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1055 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.… Borne 1067. — Est située à 170 mètres 
eu amont de la borne 1056 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadiangus, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1058. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1057 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadiangus 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1059. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1058 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadiangus G. 1. 


Borne 1060. -— Est située à 250 mètres 
en aval de 1a borne 1059 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadiangus G. 1, 
distante de cct axe de 50 mètres. 


Borne 1061, -— Est située à 240 mètres 
zn amont de la borne 1060 sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadiangus, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1054. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 1053, op eene met 
de as van het dal der Kamakadi normale 
lijn. 


Grenssteen 1055. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1054, op 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1056. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1055, op | 
eene met de as van het dal der Kamakadi 
vvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1057. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1056, op 
eene met de as van het dal der Kadiangus 
vvenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstéen 1058. — Ïs gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1057, op 
eene met de as van het dal der Kadiangus 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1059. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 1058, op eene met 
de as van het dal der Kadiangus G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1060. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1059, op 
vene met de as van het dal der Kadiangus 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
sfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1061. — Is gelegen op 240 m. 
-éroomopwaarts den grenssteen 1060, op 
vene net de as van her dal der Kadiangus 


[uvenwijdige lijn, welke op 50 sx. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 1062. -— Est située à 100 mètres | 


de la borne 1061 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadiangus. 


Borne 1063. — Est située à 620 mètres 
‘en aval de la borne 1062 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadiangus, 
distante de cet axe de 50 mètres. - 


Borne 1064: -— Est située à 60-mèêtres 
en aval de la borne 1063 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1065. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1064 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1066. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1065 sur une normale à l’axe 
de la Kamakadi D. 1. 


Borne 1067. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1066 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
D. 1, distante de cut axe de 50 mètres. 


Borne 1068. -—- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 1067 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1069. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1068 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


 Grenssteen 1062. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1061, op eene met de 
as Van het dal der Kadiangus normale 
lijn. | 


Grenssteen 1063. — Is gelegen op 620 
in. stroomafwaarts den grenssteen 1062, 
vp eene iuev de as van het dal der Kadian- 
gus evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1064. — Is gelegen op 60 m. 
stroofwaarts den grenssteen 1063, op 
eene u:e% de às van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1065. — Is gelegen op 200 m. 
stroumopwaarts den grenssteen 1064, op 
eene :et de as van het dal der Kamakadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


. Grenssieen 1066. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1065, op eene met de 
as van het dal der Kantakadi D. 1 


2 


uori.:ale lijn. 


Grenssteen 1067. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1066, op. 
vene 3.66 de a van heïdal der Kaïnakadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1068. — Is; gelegen op 90 m. 
HVTOUILEÎWAATUS den grenssteen 1067, op 
venue 5..et de äs van het dal der Kaïmakadi 
uvenuwijdige lijn, welke op 50 lt. afstand 
van deze a gelegen is. 


Grenssteen 1069.-— Is gelegen op 310 m. 
“Gro0L:fwaarts den grenssteen 1068, op 
venue }..et de us van heï dal der Kaïnakudi 
vveuwijdige liju, welke op 50 4. afstand 
vali deze us gelegen is. 
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Borne 1070. -— Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 1069 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1071. -— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 1070 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1072. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1071 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamang G. 1, 
<istante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1073. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1072 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamang G. IL. 


Borne 1074. -— Est située à 160 mètres 
‘en aval de la borne 1073 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamang G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1075. -— Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1074 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l2 Kamang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1076. -—- Ext située à 100 mètres 
de la borne 1075 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamang. 


Borne 1077. -—- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1076 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamang, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1070. — Is gelegen op 640 m.' 
stroomopwaarts den grenssteen 1069, op 
eene met de as van het dal der Kamang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1071. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1070, op 
eene met de as van het dal der Kamang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


. Grenssteen 1072. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1071, op 
eene met de as van het dal der Kamang 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1073. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1072, op eene met 
deas van het dal der Kamang G. 1 nor- 
anale lijn. 


Grenssteen 1074. — Is gelegen op 160m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1073, op 
eene met de as van het dal Kaïang G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af-tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1075. — Is gelegen op 560 n1. 
stroontopwaarts den grenssteen 1074, op 
eene iret de as van het dal der Katiang 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1076. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1075, op eene met 
de as van het dal der Kaïnang norinale 
lijn. 

Grenssteen 1077. — Is gclegen op 320 m. 
stroomsfwaarts den grenssteen 1076, op 
cere met de as van het dal der Kaïieng 
ever wijJige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 1078. — Est située à 170 mêtres|  Grenssteen 1078. — 1s geleger op 170 &. 


en amont de la borne 1077 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamang D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1079. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1078 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamang D. 1. 


Borne 1080. -— Est situés à 260 mètres 
en aval de la borne 1079 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kamang D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1081. -— Est située à 310 mètres 

en aval de la borne 1080 sur une parallèle 

- à l’axe de la vallée de la Kamang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


“trou:::0pwaarts den grenssteen 1077, op 
eene jet de as van het dal der Kamang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 1079. — Is gelegen « p 100 m. 
van den grenssteen 1078, op eene met 
de as van het dal der Kamang D. 1 
orale lijn. 


Grenssteen 1080. — Ts gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1079, op 
vene met de as van het dal der Kamang 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1081. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1080, op 
vene met de as van het dal der Kamang 
vvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 1082. — Est située à 550 mètrés 
en amont de la borne 1081 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamang D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1083. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1082 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamang D. 2. 


Borne 1084. -— Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 1083 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamang D. 2. 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1085. --- Est située à 610 mêtres 
en aval de la borne 1084 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamang, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1082. — Is gelegen op 550 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1081, op 
vene met de as van het dal der Kamang 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1083. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1082, op eene met de 
as van het dal der Kimang D. 2 norinale 
lijn. 

Grenssteen 1084. — [s gelegen op 690 m. 
troomafwaarts den grenssteen 1083, op 
sene met de as van het dal der Kamang 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1085. — Is gelegen op 610 m. 
trooïnafwaarts den grenssteen 1084, op 
sene set de as van het dal der Kaïmang 


Jsvenwijdige lijn, welke op 50 su. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 1086. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 1085 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1087. :— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1086 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1088. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la bozne 1087 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1089. -—- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1088 sur une paralléle 
à l’axe de la vallée de la Kamakadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1090. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 1089 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1091. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1090 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1092. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1091 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1093. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1092 sur une para! 
Jèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1086. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1085, op 
eene mes de as van het dal der Kamakadi - 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grenssteen 1087. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den "grenssteen 1086, .op 
eene met de as van het dal der Kamakaädi 
evenwijdige lijn, welke op 50 1n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1088. — Is gelegen op 180 :m. 
s“troomäfwaarts den grenssteen 1087, op 
eene ñnet de as van het dal der Kainakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1089. — Ts gelegen op 320 in. 
stroomafwaarts don grenssteen 1088, op 
eene Jet de as van het dal der Kamakadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1090. — Ts gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1089, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1091. — I: gelegen op 180 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 1090, op 
eene ec de 25 van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstend. 
van deze äs gelegen is. 


Grenssteen 1092. — Is gelegen op 380 :n. 
strooutopwaarts den grenssteen 1091, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
«stand van deze as gélegen is. j 


Grenssteen 1093. — Ï;; gelegen op 120 m. 
stroon:opwiTts den grenssteen 1092, op 
vene L.ev de &s van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
«fstald van deze 5 gelegen is. 


OMS ASUS pans Es 
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Borne 1094. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 1093 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D.3- 
g. l, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1095. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1094 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 3-g. 1. 


Borne 1096. -— Est située à 140 mètres 
‘en aval de la borne 1095 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shang D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 1097. -— Est située à 400 mêtres 
en amont de la borne 1096 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 38, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1098. 
en amont de la borne 1097 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-—— Est située à 590 mètres 


Borne 1099. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1098 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 5. 


Borne 1100. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1099 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1101. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1100 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


a 


Grenssteen 1094. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1093, op. 
cene met de as van het dal der Shang 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1095. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1094, op eene met de 
as van het dal der Shang D. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1096. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1095, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1097. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1096, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1098. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1097, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1099. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 1098, op eene met de 
as van het dal der Shang D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1100. —— Is gelegen op 280 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1099, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1101. — Is gelegen op 310 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1100, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1102. — Est située à 100 mètres]  Grenssteen 1102. — Ts gelegen op 100 nr. 


- de la borne 1101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 3-d. 1. 


Borne 1103. —- Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 1102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1104. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1103. sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Shang D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1105. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1104 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D.-3- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne'1106. —- Est située à 100 mètres 
de Ia borne 1105 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 8.-d. 2. 


Borne 1107. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3- d. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1108. - - Est située à 240 mètres 
‘en aval de la borne 1107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1109. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1108 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 3.- 
d. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


van den grenssteen 1101, op eene met de 
# Van het dal der Shang D. 3-d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1103. — Is gelegen op 370 m. 
«troomafwaarts den grenssteen 1102, op 
vene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1104. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1103, op 
vene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1105. — Îs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1104, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1106. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1105, op eene net de 
as van het dal der Shang D. 3-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1107. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1106, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1108. — Is gelegen op 240 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1107, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1109.— [s gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1108, op 
eene met dé as van het dal der Shang 
D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1110. --- Est située à 100 mètres! 
de la borne 1109 sur uns normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 3-d. 3. 


” Borne 1111. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1112. -— Est située à 220 môtres 
en aval de la borne 1111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de .cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1113. --- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1112 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D-3., 
d. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1114, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1113 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shang D. 3-d. 4. 


Borne 1115. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 3-d. 4, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 1116. -— Est située à 540 mètres 
eù aval de la borñe 1115 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shang D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1117. Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1116 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Grenssteen 1110. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1109, op eene inet de 
as van -het dal der Shang D. 3-d. 3 
normale lijn. 


LA 


Grenssteen 1111. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1110, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1112. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1111, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1113. — Is gelegen op 190 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 1112, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 4 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1114. — Is gelegen op 100 m. 
van dén grenssteen 1113, op eene met de 
as van het dal der Shang D. 3-4 4 
normale lijn. | 


Grenssteen 1115. — Is gelegen op 230, 
stroomafwaarts den grenssteen 1114, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3-d. 4evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1116. — Is gelegen op 540 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 1115, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1117.-— Is gelegen op 300 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 1116, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1118. -— Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 1117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


. Borne 1119. -— Est située à 100 mètres 
‘en amont de la borne 1118 sur une paral- 
-lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1120. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 1119 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Shang D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1121. — Ent située à 100 mètres 
de la borne 1120 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Shang D. 4. 


Borne 1122. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 1121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1123. -- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1124. -- - Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 1123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shang, distante 

de cet axe de 75 mètres. 


Borne 1125. --- Est située à 380 mètres 

en aval de la borne 1124 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 1118. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1117, op 
eene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1119. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1118, op 
vene met de as van het dal der Shang 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1120. — T5 gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1119, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen ‘is. 


Grenssteen 1121. — I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1120, op eene met de 
«s van het dal der Shang D. 4 normale 
1jn. 


Grenssteen 1122. — Is gelegen op 560 m. 
stroumafwaarts den grenssteen 1121, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“istand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1123. — {5 gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1122, op 
eene met de as van het dal der Shang 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1124. -— [s gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1123, op 
cene met de as van het dal der Shang 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1125.— Is gelcgen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1124, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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- Borne 1126. -—- Est située à 620 mètres 
ext aval de la borne 1125 sur une parallèle 
à.l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1127. --- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 1126 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansend, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1128. -— Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1127 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vailée de la Kansend, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.Borne 1129, -- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1128 sur une paral- 
lèle à l'axe de ia vallée de la Kansend Ci. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1130. - Est située à 100 mètres 
de la borne 1129 sur une normale à l'axe 


de la vailée de ja Kansend G. 1. 


Borne 1131. -- Est situce à 430 mètres 
en aval de la boine 1130 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Kansend G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1132. -- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1131 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansend, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1133. - -- Est située à 570 niètres 
en amont de la borne 1132 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansond, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 1126. — Ïs gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1125, op 


eene met de as van het dal der Luambo 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 1127. — [s gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1126, op 
eone met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1128. — Is gelegen op 170 mt. 


jstroomopwaarts den grenssteen 1127, op. 


eene ixet de as van heë dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1129. —- Ts gelegen op 490 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1128, 6p 
cene met de as van heë dal der Kasend 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1130.—- Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1129, op eene met de 
as van het dal der Kansend (G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1131. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1130, op 
eene met de as van het dal der Kansend 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 


afstand van deze as gelegen. is. 


Crenssteen 1132. --- Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1131, 6p 
cene met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen L133. —- [s gelegen op 570 m. 
stloomopwaarts den grenssteen 1132, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as golegen is. 


69 
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- Borne 1134. — Est située à 100 mèties 
de la borne 1133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansend. 


- 


Borne 1135. — Est située à 510 mètres 
en aval de Ja borne 1134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansend, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1136. —- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1135 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kansend D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1137. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1136 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kansend D. 1. 


Borne 1138. —- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1137 enr une parallèle 
à l'axe de la vallée de 14 Kansend D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1139. —- Est sithée à 620 mètres 
en aval de la borne 1138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kansend, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1140. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la vorne 1139 eur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kansend, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1141. -— Est située à 600 mètres |. 


en aval de la borne 1140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1134. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 1133, op eene met:de 


as van het dal der Kansend normale 


lijn. 


Grenssteen 1135. — Is gelegen op 510m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1134, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelègen is. 


Grenssteen 1136.— Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1135, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1137, — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 1136, op eene met de 
as van het dal der Kansend D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1138.— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1137, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
D. 1 evenwijdige lijn, welke ‘op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1139. — Ts gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1138, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1140. — fs gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1139, op 
eene met de as van het dal der Kansend 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 1141. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1140, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1142. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 1141 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1143. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1142 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 14 Luambo D. 13. 


Borne 1144. — Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 1143 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D.13, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1145. -— Est située à 360 mètres: 
en aval de la borne 1144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1146. -—-- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1145 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1147. —— Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1146 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1148. — Est située à 230 mètres: 
en amont de la borne 1147 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1149. — Est située à 310 mêtrer 
en amont de la borne 1148 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi G. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1142. — Is gelegen op 710m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1141, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1143. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1142, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 13 normale 
lijn. 

Grenssteen 1144. — Ts gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1143, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 13 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1145.— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1144, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 1146. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1145, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


welke op 


Grenssteen 1147. — [s gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grens$teen 1146, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1148. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1147, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 650 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1149. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1148, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 


G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im, 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1150. Est située à 300 mètres 
de la borne 1149 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi G. 2. 


Borne 1151. -— Fist située à 340 mètres 
en aval de la borne 1150 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1152. - - Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1151 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valiée de la Kamadi, 


distante de ect axe de 59 mètres. 


Borne 1153. - 
en amont de la 


- Est située à 260 mètres 
borne 1132 sur une parai- 
lèle à l’axe de Ja vailée de 3 Kamadi, 


distante de ect axe de 56 mètres. 


Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1153 sur une para!- 


Borne 1154. : 


. lèle à l'axe de fa vailée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 59 mêtres. 


Borne 1155... Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1154 sur üne paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamadi &., 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1156. - 
en amont de la borne 1155 sur une paral- 


- Est située à 300 miètrer 


lèle à l’axe de là vallée de l4 Kamadi 
G. 1-5. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1157... Est située à 100 mètres 
de la borne 1156 gur une normale à l’axe 


de 4 vallée de la Kameadi CG 1-g. I. 


 Grenssteen 1150. — Is gelegen op 300 m. 
van den grenssteen 1149, op eene met de 
as van het dal der Kamadi G. 2 normale 
bjn. 


Grenssteen 1151. — Ts gelegen op 340 m' 
stroomafwaarts den grenssteen 1150, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
SG. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afxtand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1152. -- Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1151, op 
cene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssleen 1153. — Ts gelegen op 260 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1152, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lin, weike op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1154. -—-1{s gelegen op 120 1m. 
strooopwaarts den grenssteen 1153, op 
eone met de as van het dal der Kasadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen VI55.-— Ïs gelegen op 370 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 1154, op 
cene met de as van het dal der Kamadi 
G. LE evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1156. —- Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1155, op 
ecne met de as van het dal der Kamadi 
G. L-g. L'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


(renssteen 1157. —— {5 gelegen op 100 x. 
van den grensstcen 1156, op eene met de 
as van heë dal der Kaïmadi G l-g. 1 

| norfiale lijn. 
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- Borne 1158. - -: Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi G. I-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Grenssteen 1158. — [s gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1157, op 
eene met de as van het dal der Kamadi . 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


fafstand van deze as gelegen is. 


Borne 1159. -—- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 1158 sur une parai- 
lêle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1160. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1159 sur une normaie à l'axe 
de la vallée de la Kamadi G. 1. L 


Borne 1161, -— Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 1160 sur une parallèle 
à l'axe de ia vallée de la Kamadi G. 1. 
” distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1162. --- Est situe à 280 mètres 


en amont de la borne 1161 sur une paral- 


7 


lèle à l'axe de la vallée de la Karadi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1163. - -- Est située à 210 mêtres 
en amont de la borne 1162 sur une paral- 
la vallée de la Kamadi, 


axe de 50 mètres. 


lèle à l’axe de 
distante de cet 


Borne 1164. --— Est située à 196 môûtres 


en amont de 


Ja 


borne 1163 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamadi G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1165. :— Est située à 240 mêtres 
de la borne 1164 sur une normale à l’axe 
de la valiée de la Kamadi g. 1. 


Grenssteen 1159. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1158, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
G. 1 cvenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afsband van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1160. — Is gelegen op 1001. 
var, deñ grenssteen 1159, op eene riet de 
as van het dal der Kaïmadi G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1161.—- HS gelegen op 810 m1. 
siroomafwaarts den grenssteen 1160, op 
eene met de as van het dal der Kamxdi 
G. 1 ovenwijdige lijn, veike op 50 am. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116%. — Is gelegen op 2801. 
stroomopwaaris den grenssteern 1161, op 
eene met de as van het dai der Käiadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 3m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 1163. --- Ts gelegen op 210. 
stroomopwaarts den grenssteen 1162, op 
cene net de as ven het dal der Kamadi 
evenwijdige Hjn, welke op 50 u1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1164. —- Es gelegen op 190 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1163, op: 
eenc mot de as van het dal der Kamadi 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as geiegen is. 


Grenssteen 1165. --— IS gelegen op 240 nt, 
vau den grenssteen 1164, op eene met de 
as van het dal der Kamadi g. 1 normale 
lijn. 


Borne 1166. - — Est située à 100 mètres 

en amont de la borne 1165 sur une paral- 

.lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1167. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1166 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi. 


Es 


Borne 1168. -— Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 1167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadïi, distante 
de cet axe de 50 mètres. ° 


Borne 1169. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1170. --- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Borne 1171. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1170 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1172. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1171 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1173. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1172 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi D. J, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 1166. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1165, op 


eene met de as van het dal der Kamadi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1167. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteeri 1166, op eene met de 
as van het dal der Kamadi normale 
lijn. 

Grenssteen 1168. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1167, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 


_[evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1169. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1168, op 
eene met de as van het dal der Kaïnadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1170. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1169, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1171.-— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1170, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van.deze as gelegen is. 


Grenssteen 1172. -— Ts gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1171, op 
eene met de as van het dal der Kañtadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1173. — Is gelegon op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1172, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
D. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1174. -— Et située à 100 mêtres|  Grenssieen 1174. — Ts gelegen op 100 m. 


de la borne 1173 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi D. 1. 


Borne 1175. -— Est située à 310 mètres 


en aval de la borne 1174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1176. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1177. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 1178. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 1179. -— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 1178 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 14, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1180. Fe Est situéo à 100 mètres 
de la borne 1179 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 14. 


Borne 1181. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 14, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 1173, op eene met de 
as van het dal der Kamadi D. 1 normale 


{lijn. 


Grenssteen 1175. — Is gelegen op 310m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1174, op 
eene met de as van het dal der Kaïnadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1176. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1175, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1177. — Ïs gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1176, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1178. -— Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1177, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1179.— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1178, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1180.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1179, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 14 normale 
lijn. 

Grenssteen 1181.— Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1180, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 14 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


-[afstand van deze as gelegen is. 





- Borne 1182. - -- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 1181 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


© Borne 1183. -— Est située à 380 mètres | 





Grenssteen 1182. — Is gelegen op 470. . 
stroomafwaarts den grenssteen 1181, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1183. -— Is gelegen op 380 m. 


en aval de la borne 1182 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 1182, op 


à l'axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1184. - — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1183 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangalo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1185. -- Est située à 230 mètres 
en amont de la bôîne 1184 sur une paral- 
lèle à l'axe de ia vallée de la Mangalo 
4. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1186. --- Est situéo à 100 mètres 


eene sec de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1184. — Is gelegen op 540 mm. 
sirooïmopwaarts den grenssteen 1183, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1185. -— Is gelegen op 230 m. 
stroonopwaarts den grenssteen 1184, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
G. 3 cvenwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1186. --- Is gelegen op 100 m. 


de la borne 1185 sur une normale à l'axe | van den grenssteen 1185, op eene met de 


de la valiée de la Mangalo G. 3. 


Borne 1187. : -- Est située à 140 mètres 


as van het dal der Mangalo G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 1187. —— Is gelegen op 140 m. 


en aval de la borne 1186 sur une parallèle lstroomafwaarts den grenssteen 1186, op 


s , LA , 
à l’axe de la vallée de 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1188. - - Est située à 510 mètres : 


la Mangalo G. 3,. 
iG. 


eerc met de as van het dal der Mangalo 
X 


3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1188. — Ts gelegen op 510 m. 


s } 
en amont de la borne 1187 sur une paral-stroomopwaarts den grenssteen 1187, op 


lle à l'axe de la vallée de la Mangalo, loeue 11e de us van het dal der Mangalo 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1189, --- Tst située à 240 mètres 


evenwijuige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1189. — [s gelegen op 240 m. 


en amont de la borne 1188 sur une paral- [stroomopwaarts den grenssteen 1188, op 
lèle à l'axe de la vallée de la Mangalo G. 2, [eene met de as van het dal der Mangalo 


distante de cet axe de 50 mètres. 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 





AI 


Borne 1190. -- - Est située à 100 mètres 
de la borne 1189 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mangalo G. 2. 


Borne 1191. - —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangalo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1192. - .. Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1191 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangalo, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1193. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1192 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangalo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1194. -— Est située à 220 mètres 
de la borne 1193 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mangalo G. 1. 


Borne 1195. -- Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 1194 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Mangalo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1196. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1195 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Mangalo. 


Borne 1197. - - Est situéc à 420 mètres 
en aval de la borne 1196 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangalo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1190. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1189, op eene met de 
as Van het dal der Mangalo G. 2 normale 
lijn. 


| Grenssteen 1191. — Js gelegen op 210m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1190, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1192. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1191, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. : 


€ Grenssteen 1193. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1192, op 
eene meÿ de as van het dal der Mangalo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1194. -— Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 1193, op eene met de 
as van het dal der Mangalo G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1195. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1194, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1196. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1195, op eene net de 
as van het dal der Mangalo normale 
lijn. 


Grenssteen 1197. — Is gelegen op 420 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 1196, OP 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1198. -— Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 1197 sur une parallèle 
à l’axe de la valléé de la Mangalo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1199. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangalo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1200. : — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1199 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangalo IX 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1201. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1200 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mangalo D. 1. 


Borne 1202. -- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangalo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1203. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 1202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangalo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1204. -— Est située à 620 mètres 
en aval de la borne 1203 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1205. - -- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 1204 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


v 


Grenssteen 1198. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1197, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1199. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1198, op 
eene met de as van het*dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1200. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1199, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1201. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1200, op eene met de 
as van het dal der Mangalo D. 1 norimale 
lijn. 

Grenssteen 1202. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1201, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1203. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1202, op 
eene met de as van het dal der Mangalo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1204. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1203, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1205. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssiteen 1204, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1206. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1205 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1207. — Est située à 30 mètres 


en amont de la borne 1206 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1208. -—- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1207 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. | | 


Borne 1209. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1208 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-g. 3, distante de cet axe de 50 
mêtres. . 


Borne 1210. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 1209 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3. 


Borne 1211. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1212. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1211 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-g. 3-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1213. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 1212 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-g. 3-d. 1. 


Grenssteen 1206. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1205, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1207. — Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen, 1206, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1208. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1207, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1209. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1208, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1210. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1209, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-g. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 1211. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1210, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1212. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1211, OP 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1213. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1212, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-g. 3-d. 1 
normale lijn. 
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Borne 1214. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1213 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1215. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1214 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de-la Luaribo D. 15- 
g. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1216. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1215 sur une peral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D.15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1217, - - Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1216 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1218. - -- Est située à 580 mêtres 
en amont de la borne 1217 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Luambo 
D. 15-g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1219. - - Est située à 450 mètres 
en #mont de la borne 1218 sur unc paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 


50 mètres. 


Borne 1220. -_- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1219 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2-g. 1. 


Borne 1221. -.- Est située à 370 mètres 

en aval de la borne 1220 sur une parallèle 

. à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1214. — ÎÏs gelegen op 170 m. 
stroomafwaari, deu gre::s1een 1213, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 158. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1215. — I: gelegen 0p.300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1214, op 
eene met de as van he dal der Luanibo 
D. 15-g. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1216. —- Is gelegen op 510m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 1215, op 
eene met de as van het dal der Luaibo 
D. 15 oevenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1217. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1216, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1218. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1217, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 1219. — Ts gelegen op 450 m. 
stroo nopwearts den grenssteen 1218, op 
eene met de as van het dal der Lua:abo 
D. 15-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1220. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 1219, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-g. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 1221.— Is gelegen op 370 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1220, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 nr. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1222. — Est située à 240 mètres! Grenssreen 1222. —_ Ts gelegen op 240 m. 


en amont de la borne 1221 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 
15-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1223. -_. Est située à 100 mètres 
de la borne 1222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-g. 2. 


Borne 1224. --- Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 1223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1225. - - Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1224 sur une paral_ 
lèle à l'axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 1226. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1225 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo. 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1227. —- Est située à 750 mêtres 
en amont de la borne 1226 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luembo 
D. 15 g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1228. : - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1227 sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Luambo 
D. 15 g. 1,. distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 1229. - - Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1228 sur une paral- 
lèle à l’axe de :, vallée de la Luambo 
D. 15-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1221, op : 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1223. — Ts gelegen op 1001. 
van den grenssteen 1222, op eene met de 
as Van het dal der Luambo D. 15-g. 2 
normale lijn. | 


Grenssteen 1224. — Ts gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1223, op 
eene et de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 5m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1225. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1224, op 
eene met de as van heë dal der Luambo 
D. 15 ovenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1226. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1225, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1227. — Ïs gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1226, cp 
eene let de as van het dal der Luainbo 
D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1228. — Is gelegen op 140 :m. 
str00i .opwuärt, den grenssteen 1227, op 
eene 1..ev de w. van het dal der Luaxubo 
D. 15-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1229. — Is gelegen op 410 m. 
strooï .opw..i: den grenssteen 1228, op 
eene : « vai heï dal der Luaïbo 


D: 15-g. . eve. wijdige lijn, welke op 50 51. 


CU os 


afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 1230. -—- Est située à 100 mètres 
‘ de la borné 1229 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1, 


_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1231. -- Est située à 310 mètrer 
. en aval dela borne 1230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1232. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1231 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 165-g. 1-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1233. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1232 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-g. 1-d. I. 


Borne 1234. --. Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1233 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1235. -- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1236. --- Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 1235 sur une paral- 
Ièle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1237. - - Est située à 300 mètres 
- de la borne 1236 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Luambo D. 15. 


Grenssteen 1230. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1229, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1231. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1230, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1232. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1231, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1233. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1232, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-g. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1234. — Is gelegen op 430. 
stroomafwaarts den grenssteen 1233, op 
eene et de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. 1-d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1235. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1234, 6p 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-g. L1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1236. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1235, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1237. — Is gelegen op 300 m. 
van den grenssteen 1236, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15 normale 
lijn. 
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Borne 1238. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 1237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1239. -—- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1240. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1241. -—- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1240 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d.2,distante decet axe de 50 mètres. 


Borne 1242. -- - Est située à 410 mêtres 
en amont de la borne 1241 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de 13 Luambo 
D. 15 d. 2, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 1243. --- Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 1242 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1244. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1243 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-d. 2. 


Borne 1245. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1238. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1237, op 
eene. met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1239. — Ts gelegen op 380 m. . 
stroomafwaarts den grenssteen 1238, op. 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1240. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1239, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1241. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1240, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1242. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1241, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1243. — Is gelegen op.390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1242, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. aïstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1244. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1243, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1245. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1244, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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‘Borne 1246. -— Est située à 280 mètres 
en aval de ta borne 1245 sur une parallèle 
à l’âxe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1247. - - Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1246 sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Luambo 
D. 15-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1248. - Est située à 340 mètres 
de la borne 1247 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Luambo D. 15-d. 1. 


Borne 1249. --- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 1248 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1250. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1249 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1251. --- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1250 sur une paraliéle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1252. --- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1251 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1253. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 1252 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


* Grenssteen 1246. — Ts gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1245, op 
eene met de as van het del der Luambo 
D. 15-d. 2 evenwijdige lijn, welke: op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grens steen 1247. — Ts gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1246, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1248. — Is gelegen op 340 m. 
van den grenssteen 1247, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-d. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 1249. — 1; gelegen op 390 m. 
strooïafwaarts den grenssteen 1248, op 
cene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 1 cvenwijdige Ljn, welke op 
50 mi. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1250. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1249, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1251. — Ïs gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1250, 6p 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1252. — Is gelegen op 270 5m. 
stroomafwaarts den grensstéeen 1251, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke cp 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1253. — Is gelegen op 650m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1252, vp 
ene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1254. -— Est située à 540 mètres|  Grenssieen 1254. — Is gelegen op 540 m. 


en amont de la borne 1253 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. - 


Borne 1255, :— Est située à 100 mètres 
de la borne 1254 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-d. 3-d. 1. 


Borne 1256. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1255 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d, 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1257. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1256 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D.'15-d. 3-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1258. — Est située à 100 môtres 
de la borne 1257 sur une normale à l’axe 
‘ de Ia vallée de la Luambo D. 15-d 3- 
d. 1. | | 


Borne 1259. — Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 1258 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 3-4. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1260. — Est située à 1050 mètres. 
en aval de la borne 1259 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1261. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne. 1260 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1253, op 
eene imet de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1255. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1254, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-d. 3- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 1256. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1255, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1257. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1256, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1258. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1257, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-d. 3- 
d. 1 normale lijn. | 


Grenssteen 1259. — Is gelegon op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1258, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-44 3-d 1 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 1260. — Is gelegen op 1.050 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1259 
op eene net de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1261. -— Îs gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1260, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


70 
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Borne 1262. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1261 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1263. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1262 sur une paral- 
lèl: à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 1264. — Est située à 130 mêtres 
en amont de la borne 1263 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1265. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 1264 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3-g. 1., distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1266. —- Est située à 100 mètres |. 


de la borne 1265 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D, 15-d. 3-g. 1. 


Borne 1267. — Est situés à 190 mètres 
en aval de la borne 1266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 3-g. 1 distante de cet axe de 60 mètres. 


. Borne 1268. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1267 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 15-d. 3, distante de cet axe de 650 
mètres. 


Borne 1269. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1268 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 15-d, 3. 


Grenssteen 1262. —- Ts gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1261, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1263. — Is gelegen op 580 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1262, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-4 3 evenwijdige Hjn, welke op 
50 M. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1264. — Is gelegen op 130 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 1263, op 
eene met de as van‘het dal der Luambo 
D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1265. —- Is gelegen op 250 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1264; op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van doze as gelegen is. 


Grenssteen 1266. —- Ïs gelegen op 100 im." 
van den grenssteen 1265, op cene met de 
as van bet dal der Luainbo D. 15-d. 3-g. L 
normale lijn. 


Grenssteen 1267. — Ïs gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1266, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3-g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstanc van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1268. — Is gelegen op 330 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1267, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1269. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1268, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 15-d. 3 
normale lijn. 
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Borne 1270. -— Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 1269 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 156- 
d. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1271. -— Est située à 740 mètres 
eu aval de la borne 1270 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15- 
d. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1272. --- Est située à 580 mètres 


Grenssteen 1270. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1269, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


”_ Grenssteen 1271. — Is gelegen op 740 im. 


stroomafwaarts den grenssteen 1270, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1272. —- Ts gelegen op 580 in. 


en aval de la borne 1271 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 1271, op 


à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1273. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 1272 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1274. -— Het située à 390 mètres 
en aval de la borne 1273 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 15, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1275, -—- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1274 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luantbo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1276. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1275 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D.16, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1277. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 1276 sur une paral- 





eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1273. — Îs gelegen op 470 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1272, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1274. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1273, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 15 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1275. — Is gelegen op 340 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1274, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1276. — [s gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1275, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 1277. — Ts gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1276, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 16, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1278. — Est située à 280 mêtres 
en amont de la borne 1277 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
. D. 16-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1279. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1278 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 16-g. 1. 


Borne 1280. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1279 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 16- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1281. -— Est située à 450 môtres 
en amont de la borne 1280 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 16, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1282. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 1281 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 16. 


Borne 1283. — st située à 410 mètres 
en aval d: la borne 1282 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D, 16, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1284. :-— Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 1283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 16, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1285. — Est située à 320 mètres 


eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1278. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1277, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16-g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen' is. 


Grenssteen 1279. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1278, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 16-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1280. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1279, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1281.— Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1280, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1282. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1281, op eene met 
de as van het dal der Luambo D. 16 
normale lijn. 


Grenssieen 1283. — Ïs gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1282, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1284. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1283, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 16 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1285. — Is gelegen op 320 m. 


La 
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en aval de la borne 1284 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D, 16, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1286. —- Est située à 1380 mètres 
en aval de la borne 1285 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1287. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1286 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Born: 1288. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1287 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1289. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1288 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1290. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 1289 sur une parallèle 
à l’axe de l2 vallée de 12 Luambo, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1291. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1290 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1292. -- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1291 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 1284, op 
eene met de as van het dal der Luambo D. 
16 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1286. — Is gelegen op 1.380 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1285, 
op eene met de as van het dal der Lua:rbo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1287. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1286, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 5. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1288. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1287, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1289. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1288, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1290. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1289, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1291.— Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1290, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1292. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1291, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Borne 1293. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1292 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée .de la Kalala, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1294. — Est située à 350 mèt.es 
en amont de la borne 1293 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5. 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 1295. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 1294 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Kalala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 1296. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1295 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 5. 


Borne 1297. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 1296 sar une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1298. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1297 sw une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala 
G. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1299, -— Fist située à 100 mètres 
de la borne 1298 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 5-d. 1. 


Borne 1300. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1299 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ae 
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Grenssteen 1293. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1292, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1294. — Is gelegen op 350 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1293, op 
eene met de as van het dal der Kalala G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1295. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1294, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand .van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1296. — 1; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1295, op eene met de 
as van het dal der Kalala G 5 normale 
lijn 


Grenssteen 1297.—T gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1296, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1298. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1297, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welkc op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1299.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1298, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1300. — Ïs gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1299, op 
eene met de as van het dal der Kalala 


G. 5-d. L'evenwijdige lijn, welke-op 50 :m. 


afstand van deze as gelegen is. 


EN es 
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. Borne 1301. --- Est située à 390 mètres 

“en aval de la borne 1300 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G: 56, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1302. --. Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1301 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1303. -— Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1302 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1304. -—- Est située à 420 mètres 

en amont de la borne 1303 sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Kalala 
G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1305. -— Est située à 100 mètres 

de la borne 1304 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 4-g. 1. 

Borne 1306. -— Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 1305 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4-9. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1307. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1306 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1308. -—- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1307 sur uue paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1301. —- Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1300, op 
eene imet de as van het dal der Kalala 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1302. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1301, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1303. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1302, op 
eene met de*as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1304. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1303, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4-g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1305. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1304, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 4g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1306. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1305, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4-g. 1 evenwijdige Hijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1307. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1306, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
g. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1308. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1307, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1309. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1308 sur une normale.à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 4. 


Borne 1310. -- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 


” distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1311. -—- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1310 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. ” 


Borne 1312. -— Est située à 100 mètres 
de l2 borne 1311 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 4-d. 1. 


Borne 1313. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1314. — Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 1313 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1315. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1314 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1316. --- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 1315 sur une paral- 
Ièle à l’axe de le vallée de la Kalala G, 8, 
distante de cet axe de 50 mètres, 





Grenssteen 1309. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1308, op eene met de 
as van het del der Kalela G. 4 normale 
lijn. - 


Grenssteen 1310. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1309, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1311.— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1310, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1312. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1311, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 4-d. 1 
normale lijn. 


_Grenssteen 1313. — Îs gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1312, op 
eene met de as van het dal der Kalala 


|G. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1314. — Ïs gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1313, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 1315. — Is gelegen op 220 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 1314, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1316. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwearts den grenssteen 1315, op 
eene met de as van het del der Kalala 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 51. 
efstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1317. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1316 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalalz G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 1318. — Est située à 100 mètres 


de 14 borne 1317 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 3. 


Borne 1319. — Est située à 140 mêtres 
en aval de la borne 1318 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1320, —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1319 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalela G. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1321. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 1320 sur une normele à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 3-d. 1. 


Borne 1322. —- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1321 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala G. 3-d. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1323. —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1322 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1317. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwearts den grenssteen 1316, op- 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1318. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1317, op eene met de 
as ven het dal der Kalala G. 3 normale 
lijn. | | 


Grenssteen 1319. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1318, op 
eene met de as van het dal der Kalala. 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1320. — Is gelegen.op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1319, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1321. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1320, op eene met de: 
as van het dal der Kalala G. 3-d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 1322. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1321, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1323. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1322, op. 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


{afstand van d ze as gelegen is. 


Borne 1324. — Est située à 100 mètres 


Grenssteen 1324. — Is gelegen op 100 m. 


en amont de la borne 1323 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 1323, op 


lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres 


eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstend 
van deze as gelegen ïs. 
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Borne 1325. — Est située à 450 mètres 
en amor de la borne 1324 eur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1326. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1325 sur une paral- 
. Jèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1327. — Est située à 110 mètres 
eu amont de la borne 1326 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1328. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1327 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


“Borne 1329. -— Est située à 100 mètres 


de la borne 1328 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 2. 


. Borne 1330. -— Est située à 260 mètres 


en aval de la borne 1329 sur uñe parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1331. — Est située à 80 mètres 
-en amont de la borne 1330 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1332. —- Est située à 270 mètres 
-en amont de la borne 1331 sur une paral- 








Grenssteen 1325. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1324, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 1326. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1325, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1327. — 1s gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1326, 6p 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1328. — Ts selegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1327, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1329. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1328, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 1330. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1329, op 
cene met de as van het dal der Kalala 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1331. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1330, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1332. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1331, op 


lèle à l’axe de la vallée de la Kalala,|eene met de as van het dal der Kalala 


distante de cet axe de 50 mètres. 





evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1333. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1332 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1334. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1333 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala G. 1, 
distante de cet axe de 50. mètres. 


Borne 1335. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1334 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala G. 1. 


Borne 1336. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1335 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1333. — Ts gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1332, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1334. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1333, op 
eene met de as van het dal der Kalala 


[G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1335. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1334, op eene met de 
as van het dal der Kalala G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1336. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1335, op 
eene met de. as van het dal der Kalala 


IG. 1 evenwijdige lijn,.welke op. 50 5m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 1337. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1336 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée.de la Kalala G. E, 
distante de eet axe de 50 mêtres.. 


Borne 1338. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1337 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1339. -— Est située à 420 mêtres 
en amont de la borne 1338 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 1340. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1339 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala. 


- Grenssteen 1337: Ts gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1336, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1338. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1337, op 
eene net de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1339. — Ts gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1338, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1340. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1339, op eene met de 
as van het dal der Kalala normale lijn. 
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Borne 1341. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1342. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1341 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1343. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1342 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 1. 


Borne 1344. +- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1345. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 1344 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1346. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1345 sur une paral- 
lèle à l’axe de la, vallée de la Kalala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1347. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1346 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 2. 


Borne 1348. :— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1347 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1341. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1340, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1342. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1341, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1343. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1342, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1344. — Is gelegen op 380 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1343, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1345. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1344, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1346. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1345, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1347. —- Is gelegen op 100 :m. 
van den grenssteen 1346, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 2 normale 
Hjn. 

Grenssteen 1348. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1347, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1349. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1348 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de eet axe de 50 mêtres. 


Borne 1350. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1349 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1351. — Est située à 100 mètres 
de la borne 13650 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de la Kalala D. 3. 


Borne 1352, — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1351 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1353. — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 1352 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1354. — Est située à 300 mètres 
eu aval de la borne 1353 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet ax de 50 mètres, 


Borne 1355, -—- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1354 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1356. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1355 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 1349. — Ts gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1348, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1350, — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1349, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1351. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1350, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1352. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1351, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mm, 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1353. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1352, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1354. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1353, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1355. 





Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1354, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1356. — [s gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1355, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn,. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1357 es Est située à 60 mêtres |. 


en amont de la borne 1356 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1358. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 1357 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1359. — Est située à 250 mêtres 
en amont de la borne 1358 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4.- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1360. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1359 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 4g. 1. 


Borne 1361. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1362. —- Kst située à 200 mètres 
en amont de la borne 1361 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1363. — Est située à 340 mètres 
en amount de la borne 1362 sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1364. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1363 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 4. 


Grenssteen 1357. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1356, op 


leene met de as van het dal der Kalala 


D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1358. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1357, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1359. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1358, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4-g. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1360. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1359, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 4-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1361. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1360, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1362. — Is gelégen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1361, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1363. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1362, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1364. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1363, op eene met de 
as van het dal der Kalala normale lijn. 


RTE PET Ne RUE 
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Borne 1365. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1364 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1366. --- Est située à 170 mêtres 
en amont de la borne 1365 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D, 4- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1367. .— Est située à 100 mètres 
de la borne 1366 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 4-d. 1, 


Borne 1368. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1367 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4- d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1369. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 1368 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1370. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1369 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1371. --- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 1370 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1372. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 1371 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 4-d. 2. 


Grenssteen 1365. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1364, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1366. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1365, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1367. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1366, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1368. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1367, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1369. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1368, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1370. — Is gelegen op 160 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1369, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1371.— Is gelegen op 520 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1370, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4:d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1372. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1371, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 4-d. 2 
normale lijn. 
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Borne 1378. -— Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1372 sur uné parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 4- 
d. 2, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1374. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1373 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1375. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1374 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 4, 
distante de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 1376. -— Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 1375 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 
de .cet axe de 50 mètres. 


Borne 1377. — Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 1376 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
.de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1378. —— Est située à 660 mètre ; 
en amont de la borne 1377 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1379. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1378 sur ane paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1380. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 1379 sur une paral- 


Grenssteen 1373. — Ïs gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1372, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1374. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1373, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1375. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssten 1374, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1376. -—Ts gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1375, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1377. — Îs gelegen op 850 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 1376, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1378. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1377, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1379. — Ïs gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1378, op 
eene net de as van het dal der Kalala 


D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1380. — Ts gelegon op 420 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1379, op 


DDR ORNE DAS US entiere op Li 


— 1095 — 


lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1381. -. Est située à 100 mètres 
- de la borne 1380 sur une normale à l’axe 
_ de la vallée de la Kalala D. 5. 


Borne 1382. -- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 1381 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1383. - 
en aval de la borne 1382 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 300 mètres 


Borne 1384. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 1383 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kelala D. 5- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1385. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1384 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 5- 4.1. 


Borne 1386. -— Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 1385 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1387. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1386 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1388. —- Est située à 50 mètrer| 





eene met de as van het dal der Kalala 


[D. 5 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1381. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1380, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 1382. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1381, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1383. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1382, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1284. — Is gelegen op 750 m. 
strooimopwaarts den grenssteen 1383, op 
eene met. de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1385. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1384, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1386. — Is gelegen op 840 m' 
stroomafwaarts den grenssteen 1385, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1387. —- Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1386, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1388. — Ïs gelegen op 50 m. 


74 
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en amont de la borne 1387 ur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1389. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1388 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres.” 


Borne 1390. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1389 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2. 


Borne 1391. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1392. —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1391 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala D. 5-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1393. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1392 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 5, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


_ Borne 1394, — Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 1393 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1395, — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1394 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalala D. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1387, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1389. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1388, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1390. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1389, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 5-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1391. —- Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1390, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1392. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1391, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1393. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1392, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 1394. — Ïs gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den, grenssteen 1393, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1395. — Ts gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1394, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1396. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1395 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalala D. 6. 


Borne 1397. — Est située à 570 mêtres 
en aval de la borne 1396 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalala D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1398. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 1387 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalala, distante 

de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1399. — Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 1398 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1400. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1399 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la Luambo distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1401. —- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1400 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamono, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1402. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1401 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamono, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1403. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1402 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamono, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1396. — Is gelegen op 100m. 
van den grenssteen 1395, op eene met de 
as van het dal der Kalala D. 6 normale 
lijn. 

Grenssteen 1397. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1396, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1398. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1397, op 
eene met de as van het dal der Kalala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1399. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1398, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1400. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 1399, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van déze as gelegen is. 


Grenssteen 1401.— Is gelegen op 120 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 1400, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1402. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1401, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1403. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1402, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 
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Borne 1404. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1403 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamono, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1405. -— Est située à 100 mètrer 
de la borne 1404 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamono. 


Borne 1406. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1407. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1406 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamono, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1408. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1407 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamono, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1409. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1408 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamono, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1410. --- Est située à 530 mêtres 
en aval de la borne 1409 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mèêtres. 


Borne 1411. —: Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1410 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1404. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1403, op 
eene met de as van het del der Karono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1406. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1404, op eene met de 
as van het dal der Kamono normale 
lijn. 

Grenssteen 1406. — Is gelegen op 250 sm. 
stroomafwaarts den grénssteen 1405, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1407. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1406, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1408. — Es gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 1407, op 
eene met de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1409. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1408, op 
eene t'et de as van het dal der Kamono 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1410. —- Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1409, op 
eene met de as van het del der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1411. — Îs gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1410, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


— 1099 — 


Borne 1412. — Est située à 870 mètres!  Grenssteen 1412. — Is gelegen op 870 m. 


en amont de la borne 1411 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1413. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1412 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1414, -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1413 sur une normale à 
l’axe de la vallée de la Kamamanie. 


Borne 1415. --— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1414 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1416. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1415 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1417. —- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 1416 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l4 Kamamanie 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1418. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1417 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamamanie D. I. 


stroomopwaarts den grenssteen 1411, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van dezé as gelegèn is. | 


Grenssteen 1413. — Ïs gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1412, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1414. -— {s gelegen op 1005. 
van den grenssteen 1413, op eene met de 
as van het dal der Kamaïnanie norinale 
lijn. 


Grenssteen 1415. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1414, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1416. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1415, op 
eene met de as van het dal der Kuina- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 1417. -— Îs gelegen op 570. 
stroomopwaarts den grenssteen 1416, 0p 
eene met de as van het dal der Kaïmaiïna- 
nie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1418. — [s gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 1417, op eene net de 
as van het dal der Kamamanie D. 1 


normale lijn. 


Borne 1419. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 1418 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamanie D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1419. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1418, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1420. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 1419 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1421. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 1420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamanie, 
distante de ceb axe de 50 mètres. 


Borne 1422. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1421 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1423: — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1422 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabisus, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1424. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1423 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabisus, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1425. — Ert située à 270 mètres 
en amont de la borne 1424 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabisus G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1426. — Est située à 100 mètres 
de Ja borne 1425 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabisus G. IL. 


Borne 1427. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1426 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabisus G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1420. — Is gelogen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1419, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


1 Grenssteen 1421. — Is gelegen op 80 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1420, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
manie evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1422. — Is gelegen op 240 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1421, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1423. — Is gelegen op 210 m. . 
stroomopwaarts den grenssteen 1422, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1424. — Ts gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1423, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
evenwijd ge lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1425. — Is gelegen 0 p 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1424, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1425, op eene met de 
as van het dal der Kabisus G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1427. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1426, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 1428. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1427 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabisus, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1429. -—- Est située à 100 mètres 
de !4 borne 1428 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabisus. 


Borne 1430. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 1429 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabisus, distante 


de cet axe de 50 n'êtres. 


Borne 1431. -— Est située à 230 mêtrer 
en aval de la borne 1430 sur une parallèle 
à l'axe de là vallée de la Kabisus, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1432. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1433. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1432 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1434, — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 1433 sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilek, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1435. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1434 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la Kamilek, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1428. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1427, op 
eene met de as van het dal. der Kabisus 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1429. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1428, op eene met de 
as van het dal der Kabisus normale 
lin. 

Grenssteen 1430. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1429, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1481. — Is gelegen op 230 fm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1430, op 
eene met de as van het dal der Kabisus 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1432. — Is gelegen op 600 m. 
strootiafwaarts den grenssteen 1431, op 
eene ntet de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1433. — [s gelegen op 100m. 
stroontafwaarts den grenssteen 1432, op 
eene et de as van het dal der Luam bo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1434. — Îs gelegen op 770n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1433, op 
eene met de as van het dal der Kamilek 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1435. — Is gelegen op 330 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1434, op 
eene met de as van het dal der Kamilek 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1436. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1435 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilek. 


Borne 1437. —- Est située à 360 mètres | 


en aval de la borne 1436 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilek, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1438, -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1437 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilek D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1439. .— Est située à 100 mètres 
de la borne 1438 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilek D. 1. 


Borne 1440, — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1439 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilek D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1441. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 1440 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilek, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1442. -— Est située à 470 mêtres 
en aval de la borne 1441 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1443. —- Kat située à 100 mêtres 
en amont de la borne 1442 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo D. 17, 
distante de cet axe de 50 mètres. 

















Grenssteen 1436. — Is gelegen op 100. 
van den grenssteen 1435, op eene met de 
as van het dal der Kamilek norntale 
kjn. 


Grenssteen 1437. — Is gelegen op 360 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1436, op 
eene met de as van het dal der Kanilek 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1438. — Is gélegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1437, op 
eene met de as van het dal der Kamilek 
D. ! evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1439. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1438, 6p eene met de 
as van het dal der Kamilek D. 1 normale 
lijn. 


- Grenssteen 1440. — Is gelegen op 440 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1439, op 
eene met de as van het dal der Kamilek 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1441. — Is gelegen 6p 560 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1440, op 
eene met de as van het dal der Kamilek 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1442. — Is gelegen op 470 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 1441, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1443. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1442, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1444. -—- Est située à 100 mêtres 
de ia borne 1443 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 17. 


Borne 1445. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1444 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 17, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1446. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1445 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1447. --- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1446 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luambo 
D. 18, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1448. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1447 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luambo D. 18. 


Borne 1449. -— Est située à 770 mêtres 
en aval de la borne 1448 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luambo D. 18, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1450. — Est située à 890 mètres 
de la borne 1449 sur une parallèle à l’gxe 
de la vallée de la Luambo, distante de 
cet axe de 150 mètres. 


Borne 1451. — Est située en aval de la 
borne 1450 à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabalekesse, distante 


de cet axe de 1.000 mêtres, avec ‘une 
$ 


Grenssteen 1444. — Is gelegenx op 100an. 
van den grenssteen 1443, op eene n'et de 
as van het dal der Luambo D. 17 normale 
lijn. | 


Grenssteen 1445. — Is gelegen op 250 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen l4dd4, op 
eene met de as van het dal der Luanrbo 
D. 17 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


% Grenssteen 1446. — Is gelegen op 160 an. 
stroomefwaarts den grenssteen 1445, op 
eene met de as van het dal der Luasnbo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


* Gfrenssteen 1447. —- Is gelegen op 680 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 1446, op 
eene met de as van het dal der Luaïnbo 
D. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1448. — Is gelegen op 100 nr. 
van den, grenssteen 1447, op eene met de 
as van het dal der Luambo D. 18 normale 
Lijn. 


Grenssteen 1449. — Is gelegen op 770 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1448, op 
eene met de as van het dal der Luambo 
D. 18 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1450. —- Is gelegen op 890». 
van den grenssteen 1449, op eene met de 
as van het dal der Luambo evenwijdige 
lijn, welke op 150 5m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 1451. —- Îs gelegen stroom- 
“twaarts den grensstéeen 1450, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
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_parallèle à l’axe de la vallée de la Luambo, 
distante de cet axe de 150 mêtres, 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 2.690 hectares, 


ART. 2. 


La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
. lois, décrets er règlements sur la matière, 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées,. 


ART, 8. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun tra- 

. vail d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains 
qui les bordent dans une bande d’une 
largeur de 10 mêtres à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu'atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. d. 


L'exploitation a lien aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
raient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il exécurcrait dans les 


rivières ct ruisseaux. 


afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Luagmbo 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
2590 hectaren niet mogen te boven gaan. 


ART. 2... 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op deterreinen welke ze bezoonten, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door den hoogsten 
waterstand welken de wateren bij hun 
periodisch wassen bereiken. 

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


. ART. d. 


De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen. 


PE IE RAR PARTATAGENN ETAT TNA EN 


21 TPE ARR OEM LE 
[es " ‘ 
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T1 payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre IL, titre Il), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu'ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté. | 


Donné à Bruxelles, le i3 mars 1928. | 


| 





Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 J'uni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II), aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 


lin het uitoefenen hunner rechten van 


oeverbewoners ondergaan. 


Gegeven te Brussel, den 132 Maart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi: 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eersie Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI J'ASPAR. 











— 1106 — 


Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De « Société Minière du 


est autorisée à exploiter les mines 
de Kasense, Mutala, 
Mujilangege, Biasamba, Shandeji, 
‘ Kajia, Muaza et Meo. 


ALBERT, Ror Des BELGES, 


A tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1€ août 1919, 
accordant un? concession minière à M. 
GorpscæMipr et le décret du 1er février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalaité juridique à la 
«Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GozpscHMipT : 


Vu les demandes de la « Société Minière 
du Luebo » en date du 28 décembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 


La «Société Minière du Luebo », est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes : 


Concession de la Kasense. 


Une zone axée par l'axe de la vallée de 


Biunguvu, | 


Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Kansense, Mutala, Biunguvu, Muji- 
langege, Biasamba, Shandeji, Kajia, 
Muaza et Meo te exploiteeren. 


ALBERT, KowiNG DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 


konxenden,  HæriL. 


Gezien de overeenkomst van L Au- 
gustus 1919, waarbij eene mijnvergun- 
ning werd verleend aan den heer GoLp- 
SCHMIDT, evenal: het decreet van 1 Fe- 
bruari 1920, houdende goedkeuring dezer 
overeenkomst ; 


Gezien het koninklijk besluit van 22 
Augustus 1921, waarbij aan de « Société 
Minière du Luebo» rechtspersoonlijk- 
heid verleend en de door den heer Gozp- 
SCHMIDT ten haren voordeele gedane 
afstand van mijnrechten goedgekeurd 
werd ; | 


Gezien de op 28 December 1925 
gedagteekende aanvragen der «Société 
Minière du Luebo », evenals de prospec- 
tieverslagen en de dearbij behoorende 


kaarten ; 
Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten: 
ARTIKEL ÉÉN. 


De 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


« Société Minière du Luebo» is 


Vergunning van de Kasense. 


Eene strook geast door de as van het 


la Kasense commence à 1.000 mètres en|dal der Kasense hegint op 1.000 m. 





LEA ASE SAATROT DEMO RS LL IS REA PT Pme RERO RUN Re LU sut 
ie NE OR de 2 : 54 
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amont. de l'intersection de l’axe de. la 
Kabelekesse et de l’axe de la vallée de 
son affluent de droite, la Kasense, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


. Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de .cet axe de 1.000 mètres, 
avec une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Kasense D. 8, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 2. -- Est située à 360 mètres 
en mont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Kasense D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. --- Est située à 100 mêtres 


de la borne 2 sur une normale à l’axe de. 


la vallée de la Kasense D. 8. 


4 


Borne 4. -——- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située en amont de la 
borne 4, à l’intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabalekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mêtres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse, en van de as van 


het dal harer rechtertbevloeiing — 
de Kasense — en strekt zich uit tot aan 


‘de stroomopwaartsche grens van het 


dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt 


Grenssteen 1. —- Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 nt. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kasense D. 8 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. —— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 8 normale 
lijn. | | 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 4, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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© Borne, 6. — Est située à 460 môêtres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kasense D. 7. 


Borne 9. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 460 am. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenisteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kasense D. 
7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen, 7, op eene met de as 
van het dal der Kasense D. 7 normale 
lijn. 

Grenssteen 9. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 14. — Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kascnse D. 6-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. 


{afstand van deze as gelegen is. 


Borne 15. — Est située à 140 mêtres 
de la borne 14 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 6- d. 2. 


\ 


Borne 16. — Est située à 140 mètres 
de la borne 15 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasense D. 6-d. 2-g. 1. 


Borne 17. — Est située à 300 mètres 


en aval de la borne 16 sur une parallèle 


à l’axe de le vallée de la Kasense D. 6- 


d. 2-g 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 
Borne 18. —- Est située à 60 mètres 


en aval de la borne 17 sur une une parel- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasense 
D. 6-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 19. —- Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. -- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. :-- Est située à 80 mêtres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kasense D. 6-d. I. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der Kansense D. 6:d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van, het dal der Kansense D. 6 -d.2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 17. 





Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grensstieen 16, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 nt. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. -— Is gelegen op 60 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de a: van het dal der Kasense 
D. 6-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. —- Is gelegen op 50 nr. 
stroomopwaaris den grenssteen 18, op 
eere met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 490 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. .-— Is gelegen op 80 m 
van den. grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 6-d. 1 
normale lijn. 
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Borne 22. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
‘distante de cet axe de. 50 mètres. 


Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 6. 


Borne 24. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 23. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 6 normale 
lin. 

Grenssteen 24. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 23. op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lin, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 26. — Is gelegen op 530 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 460 m 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 30. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 60 mêtres, | 


Borne 31. -— Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 30 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


\ 


Borne 32. — Est située à 820 mêtres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-d. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 32 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 5-d. I. 


Borne 34. —- Kst située à 590 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense D. 5-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 35. — Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5, 
distante de cet.axe de 50 mètres. 


Borne 36. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 5. 


Borne 37. — Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kasense D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








Grenssteen 30. — Is gelegen op 550 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 29, op 


eene met de as van het dal der Kasense 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 520 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 32. — Is gelegen op 820 m. 


stroomopwaarts den grénssteen 31, op 


eene met de as van het dal der Kasense 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 34. — Is gelesen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene ‘met de as van het dal der Kasense 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand Van deze as gelegen is. 


La 
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Borne 38. -— Est située à 60 mètres]  Grenssieen 38. — Is gelegen op 60 m. 


en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
ene met de as van het dal der Kasense 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


|afstand van deze as gelegen is. 


ct 


Borne 39. -— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1. 


Borne 41. : - Est située à 580 mètres |. 


en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44, .-. Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


e 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen-39. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kasense ” 
D. 5-g. levenwijdigelijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. —- Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 5-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 41. — Îs gelegen op 580 m' 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de‘as van het dal der Kasense . 
D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . : 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
cene met de as van het dal der Kasense 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 


, 
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Borne 46. — Est située à 100 mètres 
de la borne 45 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kasense D. 4-d. I. 


Borne 47. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. --- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 49. — Est située à 100 mètres 
de la borne 48 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 4. . 


Borne 50. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. --- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 62-sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1. 





Grens$teen 46. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 45, op eene met de as 
van het dal der Kasense D. 4-d. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 4 normale 
lijn. 


Grenssteen 50. —— Is gelegen op 490 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kasense D. 
4. evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4 g. l'evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 52, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 4-g. 1 
normale lijn. 
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Borne 54. —- Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. — Est située à 350 mêtres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 58. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 59. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Kasense D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. —- Est située à 190 métrer 
de la borne 59 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kasense D. 3-d. L. 


Borne 61. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 54. -— Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Ts gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 56. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene ntet de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 230 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 300 n:. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 59, op eene niet de 
as van het dal der Kasense D 3-d. 1 nor- 
male lijn. ‘ 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 300 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 62. — Est située à 100 mètres 
de la borne 61 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 3. 


« 


Borne 63. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 64. —- Est située à 120 mètres 
de la borne 63 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kasense D. 3-g. 1. 


\ 


Borne 65. —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. — Est située à 170 mêtres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 3-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — Est située à 100 mètres 
de la borne 66 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 2-g. 2. 


Borne 68. — Est située à 230 mètres 
en‘aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la valiée de la Kasense D. 3-g. 2, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 69. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtrer. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m._ 
van den grenssteen 61, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 3 normale 
Hijn. 


Grenssieen 63. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze.as geleggn is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 63, op eene niet de 
as van het dal der Kasense D 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 65. — [s gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3-g. L evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3-g. 2evenwijdigelijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de as 
van het dal der Kasense D. 2-g. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 68. —- Is gelegen op 230 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3-g.2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelgeen is. 


ni 


Borne 70. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mèties. 


Borne 71. :-— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. -- Est située à 360 mètres 
en +mont de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 72 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 2-d. 1. 


Borne 74. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 2-4. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kasense D. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 2. 


Borne 77. -— Est située à 756 mètres 


en aval de la borne 76 sur une parallèle’ 


à l’axe de la vallée de la Kasense D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 430 m. 
strocmopwaarts den grenssteon 69, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 290 rm, 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. -— Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. --— Is gelegen op 100 an. 
van den grenssteen 72, op eene met de as 
van het dal der Kasense D. 2-d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen T4. -— Is gelegen op 290 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 73, op 
eene ntet de as van het dal der Kasense 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. -— Is gelegen op 330 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene net de as van het dal der Kasense 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen T7. — Is gelegen op 750 1m. 
stroontafwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 78. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 1, 
distante de c2t axe de 50 mètres, 


Borne 80. - Est située à 100 mètres 
de la borne 79 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense D. 1. 


Borne 81. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. -— Eat située à 200 mètres 
en amont de la borne 81 sur une paralèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. - — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 83 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense. 


Borne 85. — Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 78. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. -- Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 78, op 
cene met de as van het dal der Kasense 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 80. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Kasense D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 81. — Îs gelegen op 420 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 80, op 
eene ntet de as van het dal der Kasense 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 200 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
vene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Îs gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


 Grenssicen 84. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 83, op eene n'et de 
as van het dal der Kasense normale lijn. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 180 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 86. — Est située à 160 mètres 
en +mont de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 86. — Is gelegen og 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 1 evenwiidige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 87. —— Est située à 100 mètres 
de la borne 86 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense G. 1. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 at. 
van den grenssteen 86, op eene met de 
as van het dal der Kasense G. 1 normale 
Hjn. 

Borne 38. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 87 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kasense G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 89. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 89. — Ts gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 90. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 91. — Est située à 100 mètres 
de la borne 90 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kasense G. 2. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 90, op eene met de as 
van het dal der Kasense G. 2 normale lijn. 


Borne 92. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 93. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 sr. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 94. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 96. -— Est située à 810 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. — Est située à 100 mètres 
de la borne 96 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense G. 3. 


Borne 98. —- Est située à”290 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 8, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 99. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. | 


Borne 100. —-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1. 


Borne 101. --- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. —— Is gelegen op 700 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 n:. 
van den grenssteen 96, op eene met de 
as van het dal der Kasense G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 98. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kasense G. 
3 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. —- Is gelegen op 240 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3-g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 99, op eene met de 


Las van het dal der Kasense G. 3-g. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 360 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3-g. levenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 102. --- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. — Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3-5. 2, 
distante de cet axe de 50 imêtres. 


Borne 104. — Est située à 100 mètres 
de la borne 103 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasense G. 3-g. 2. 


Borne 105. --- Fist située à 260 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3-6. 2, 
distante de cet axe de 590 mètres. 


Borne 106. --- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 105 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kasense G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107. 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 


-— Est située à 310 mètres 


à l’axe de la vallée de le Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 109. -— Fe située à 990 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense, distante 
de oet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 490 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene net de as van het dal der Kasense 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 103, op eene met de 
as van bet dal der Kasense G. 3-g. 2 
normale lijn. | 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, cp 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Kasense : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 109. —— Is gelegen op 990 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 110. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 


de cet axe de 50 mètres. ? 


Borne 111. -— Est située à 560 môtres 
en amont de la borne 110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 111 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense G. 4. 


Borne 113. --- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 114. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. --- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasense G. 5. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 110 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 560 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 4 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteer, 111, op eene met de 
as van het dal der Kasense G. 4 normale 
lin. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 4 evenwijdige lijn. welke op 60 sn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — [s gelegen op 180 #. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 400 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de a: van het dal der Kasense 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand' van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. —- Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het dal der Kasense G. 5 normale 
lijn. | 
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Borne 118. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasense G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. -—— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 118 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasense, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. —- Est située à 430 mètres 
eu amont de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de Ja Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. --- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 124. —- Est située à 100 mèêtres 
de la borne. 123 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson D. 3. 


Borne 125. - -- Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kasense 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Îs gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op. 
eene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. —— {s gelegen op 380 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 119. op 
vsene met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — [s gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 122. — I: gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Ii gelegen op 890 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen. 122, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. —- [s gelegen op 100 51. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van het dal der Tonson D. 3 normale 
Ejn. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 930 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 126. —- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Fist située à 840 mètres 
en amont de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 128 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson D. 2. 


Borne 130. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 132. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. — Est située à 220 mêtrer 
en amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene ‘met de as van het dal der Tonson 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene ‘met de as van het dal der Tonson 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 an. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 128, op eene met de 
as van het dal der Tonson D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, pp 
eene met de as van het. dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 134. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. — Est située à 100 mètres 
de la borne 134 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tonson D. 1. 


Borne 136. - Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 135 sur une par2llèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. —- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. -- Est située à 560 mètres 
en amont de là borne 137 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 138 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson. 


Borne 140. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


: Borne 141. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 140 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tonson G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 440 5x. 
stroomopwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 134, op eene met de 
as van het dal der Tonson D. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 136. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 120 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. —— {s gelegen op 560 im. 
stroomopwaarts den grens:teen 137, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 139. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 138, op eene met de 
as van het dal der Tonson normale lijn. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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= Borne 142. — Est située à 100 mètres 
de la borne 141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Tonson G. 1. 


Borne 143. -- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144, —. Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146, — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 145 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 147. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 146 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson G. 2. 


Borne 148. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


3 


Borne 149. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Grenssieen 142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 141, op eene met de 
as van het dal der Tonson G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 21. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Ïs gelegen op 130 m 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 145. —- Îs gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. —- Is gelegen op 270 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene ‘met de as van het dal der Tonson 
G. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 146, op eene met de 
as van het dal der Tonson G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 148. — Îs gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


— 1126 — 


: Borne 150. — Est située à 810 niètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 150 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


* : 


Borne 152. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 152 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson G. 3. 


Borne 154. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 155. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 154 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. — - Est située à 100 mètres 
de la borne 155 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1. 


Borne 157. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts, den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 153. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 152, op eene tret de 
as van het dal der Tonson G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 154. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssreen 155. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 155, op eene met de 
as van het dal der Tonson G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3-g. Levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





en 127 


: Borne 158. : - Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. :— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. --- Est située à 530 mèêtres 
en amont de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. - Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 161 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson G. 4. 


: Borne 163. --- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. : - Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 163 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 164 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1. 





Grenssteen 158. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssicen 160. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
&fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Tonson 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 161, op eene met de 
as van het dal der Tonson G. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 163. — Is gelegen op 320 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 162, op 
cene met de as van het dal der Tonson 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 164. — Is gelegen op 190 m. 
séroomopwaarts den grenssteen 163, op 
vene Mnet de as van het dal der Tonson 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
«ftund van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 164, op eene met de 
as van het dal der Tonson G. 4-8. 1 
normale lijn. EE. 
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Borne 166. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson G. 4-g. 1, 

distante de cet axe de 60 mêtres. 


Borne 167. --- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Tonson G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 168. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tonson, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. 
bo ne 168, à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabalekesse, distante de 

cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasense, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 281 hectares. 


Concession de la Mutala. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Mutala commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersect:on de l'axe 
de la Kabelekesse, —- et de l’axe de la 
vallée de son affluent de gauche, — la 
Mutala, -— et se prolonge jusqu’à la 
limite amont de la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes 


Borne 1. -— Est située à l'intersection 





—- Est située en aval de l2 
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Grenssteen 166. — Is gelegen op 260 m. 
stroumfwaarts den grenusteen 165, op 
eene met de as van het dal der Tonson 


| G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Tonson: 


[G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 410 m. 
siroomaiwaarts den grenssteer 167, op 
veue net de as van het dal dec Tonson 
vrenwijuige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s 


Grenssteen 169. — Is gelegen stroom- 
«fwaarts den grenssteen 168, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kasense 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ne 
van deze as gelegon is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
281 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Mutala. 


Eene strook geast door de as van hot 
dal der Mutala begint op 1.000 3m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse en van de as van het 
dal harer linkertoevloeïing — de Mutala 
— en, strekt zich uit tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal dezer : 
laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 


:|gebroken lijn, welke de volgende grens- 


steonen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
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d’une parallèle à l’axe de la Kébelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, — 
avec une parllèle à l'axe de la vallée 
de le Mutala, distante de cet axe de 
75 mètres. 


Borne 2. -— est située à 590 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Mutale, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 3. -— Est située à 420 mètres en 
amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 4. — Est située à 270 mètres en 
amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mutala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 4 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mutala D. 3. 


Borne 6. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 8. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 











kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 1. 


afstand var deze as gelegen is, met eene 


met de as van het dal der Mutala even- 
wijdige lijn, welke op 75 1. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den -grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 420 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 4, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 3 normale 
Bjn. 


Grenssteen 6. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal deï Mutala 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene ‘met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 








à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2- 
d. 3, distante de cet axe de 50 mèties. 


Borne 9. — ŒEst située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mutala D, 2-d. 3. 


Borne 10. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


4 


Borne 11. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. —- Est située à 150 mètres 
de la borne 12 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutala D. 2-d. 2. 


Borne 14. -— Est située à 60 mèêtres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15.—Est située à100 mètres de la 
borne 14, sur une parallèle à l’axe de la 
valléé de la Mutala D, 2-d. 1, distante de 
cet axe de 50 mêtres. 


1 


Borne 16, — Est située à 60 mètres 
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eene met de as van het dal der. Mutala 
D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 2-d 3 
aormale lijn. 


Grenssieen 10. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van hèt dal der Mutala 
D. 2-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Mutala : 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 150 m 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 2-d. 2 
normale lijn. 


Grenssieen 14. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
cene met de as van het dal der Mutala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 15. —— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
ss van het dal der Mutala D. 2-4. 1 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 16. — Is gelegen op 60 m.. 
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de la borne 15 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutala D. 2-d. 1. 


Borne 17. -— Est située à 120 mètren 
de la borne 16 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Mutala D. 2. 


Borne 18. --- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. - - Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 20. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 19 sur une normäle à l’axe 
de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1. 


Borne 21. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. : -- Est située à 300 mètres 
en aval de la bôrne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe du 75 mètres. 


Borne 24. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 


van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 2-d. 1 


‘normale lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 120 nt. 
van den grenssteen 16, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 2 normale 
lijn. | 

Grenssteen 18. — Is gelegen op 270 mi. 
stroomafwaarts dén grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 130 w. 
stroontopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 19, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 210 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nx. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
cene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 nt. afstand 
van.deze as gelegen is.” 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 320 m.. 
stroomuopwaarts den grenssteën 23, op 
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à l'axe de la vallée de la Mutala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. -—- Est située à 170 mètres 
de la borne 24 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mutala D. 1. 


Borne 26. —- Est située à 120 mètres 
de la borne 25 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutala D. 1-g. 1. 


Borne 27. --- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 28. - - Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mvutala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 30. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 29 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mutala d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31 . --- Est située à 150 mètres 
de la borne 30 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Mutala d. 1. 


Borne 32. --- Est située à 180 mètres 
de la borne 31 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mutala, 


eene met de as van het dal der -Mutala 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssten 24, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 26. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 25, op eene met de 
as van het dal der Mutala D. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene.met de as van het dal der Mutala 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 28. — Is gelegen op 130 m 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 30. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene ntet de as van het dal der Mutala d. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 30, op eene met de 
as van het dal der Mutala d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 32. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Mutala normale lijn. 
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.- Borne 33. —: Est située à 950 mêtres|  Grenssieen 33. — Is gelegen op 950 m. 


en aval de la borne 32 sur une parallèle 
-à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 34. --- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. -— Est située à 240 mètres 
de la borne 34 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mutala G. 1. 


Borne 36. — Est située à 210 mètres 
en aval de ia borne 35 sur une parallèle 
_ à l’axe de la vallée de La Mutala G. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -— Est rituée à 390 mêtres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. -—- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distent: 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 39. -— Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 40. - -- Est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 34. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
cone met de as van het dal der Mutala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der Mutala G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen”"36. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Muïula 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
äfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Ïs gelegen op 290 m. 
“troomafwaarts den grenisteen 37, op 
cene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 1.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen -39, 6p 
eene met de as van het dal der Kalu- 
kanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. :Borné 41. - - Est située à 180 mêtres|  Grenssteen 41. — Is gelegen op 180 m. 


en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1- 
-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 42, — Est située à 40 mètres 
dé là borne 41 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga D. 1-d. 1. 


Borne 43. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalukanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.. Borne 44. --— Rst située à 100 mètres 
ds la borne 43 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga D. 1. 


Borne 45. -— Est située à 140 mètres 
de la borne 44 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga D. 1-g. 1. 


Borne 46. -— Est située à 110 mètres: 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga D. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. :— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. : - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l'axe de la Kalukanga, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


«vroomopwaarts den greiusteen 40, op 
eene let de as van het dal der Kalu- 
kanga D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 40 m. 
van den grenssteen 41, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga D. l-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
een met de as van het dal der Kalu- 
kanga D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 140 m. 
van don grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga D. l-g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kalu- 
kanga D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 'm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 48. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 49. — Est située à 710 mètres 

en amont de la borne 48 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Kalukanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. -— Est située à 290 mêtres 
de la borne 49 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga. 


Borne 51. -— Est située à 340 mètres 
_en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 1, 
distänte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2 E:ut située à 450 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -— Est située à 230 mètres 
er amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— 
de la borne 53 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga G. 2. 


Est situé: à 100 mètres 


Borne 55. -—- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 1a Kalukanga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 55 sur ünë parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 3; 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 48, op 
cene met de as van het dal der Kalukanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 290 m. 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga normale 
lijn. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 450 m. 
stroom:fwaarts den grenusteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kalu- 


kanga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grensstéen 52, op 
eene met de as van het dal der Kalu- 
kanga G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene fnet de as van het dal der Kalukanga 
G. 3 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 57. —: Est située à 260 mêtres|  Grenssteen 57. — Ïs gelegen op 260 m. 


en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 
Borne 58, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga G. 3. 


Borne 59. —. Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 60. --- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 60 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalukanga G. 3-g. 1. 


Borne 62. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalukanga G. 3- 
g. 1, dictante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


a 


Borne 64. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Kalukanga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 3 evonwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. . | 


Grenssieen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
as. van het dal der Kalukanga G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met de 
as van het dal der Kalukanga G. 3-g. 1 
normale lin. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 63. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Ts gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Kalukanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_: Borne 66. :-- Est située à 790 mêtres| Grenssteen 65. — Is ‘gelegen op 790 m. 
en aval de la borne 64 sur une parallèle strocmafwaarts den grenssteen 64, op 
à l'axe de la vallée de la Kalukanga, | eene met de as van het dal der Kalukanga 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

| |van deze as gelegen is. 


“Borne 66. -— Est située à 330 mètres]  Grenssieen 66. — Is gelegen op 330 m. 
en aval de la borne 65 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
à l’axe de la vallée de la Mutala, distante |eene met de as van het dal der Mutala 
de cet axe de 75 mètres. levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as di is. 


Borne 67. -— Est située à 70 mètres Grenssteen 67. — {5 en op 70 m. 


en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisangale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 68. — Est située à 830 môtres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 


stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sangale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. -— Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 


à l’axe de la vallée de la Kamisangale, |eene met de as van het dal der Kami- 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69..— Est située à 100 mètres 





sangale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 68 sur une normale à l’axe|van den grenssteen 68, op eene met de 


de la vallée de la Kamisangale. 


Borne 70. -— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 69 sur un2 parallèle 








as van het dal der Kamisangale normale 
lijn. | 

Grenssteen 70, — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 


à l’axe de la vallée de la Kamisangale, |oene met de as van het dal der Kami- 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 71. — Est située à 60 mètres 


sangale evenwijdige lijn, welke op 50 im. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 60 m. 


de la borne 70 sur une normale à l’axe van den grenssteen 70, op eene met de 


de la vallée de la Kamisangale G..I. 


Borne 72. — Est située à 200 mètres | 


as van het dal der Kamisangale G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 200 m. 


en aval de la borne 71 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
à l’axe de la vallée de la Kamisangale |eene met de as van het dal der Kami- 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres.  |sangale G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 








Borne 73. —- Est située à 340 mètres 
‘en aval de la borne 72 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Mutala, distante 


‘de cet axe de 75 mètres. 


Borne 74. —- Est située en aval de la 
borne 73 à l'intersection d’une parallèle 


à l'axe de la Kabelekesse, distante de cet 


axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 


‘à l’axe de la vallée de la Kalulonga, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. -- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cét axe de 50 mètres. 


Borne 77. --- Est située à 270 mètres 
en emont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la KaluJonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 78. —- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalulonge, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


: Borne 79. + - Est située à 240 môtra, 
en amont de la borne 78 eu une parallèle 
à l’axs de la vallée de la Kalulonga, 
distente de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 13. — Ts gelegen op 340 M. 
stroomafwaarts den grensiteen 72, op 
eene met de as van het dal der Mutala 
evenwijdige lijn, welke op 75 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 74. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 73, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesce evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Ïs gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kalu- 
longa evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene let de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 190 m. 
strooïmopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Kalulonge 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eené met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand- 


van deze as gelegen is. 
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Borne 80. - Est située à 520 mètres | 


en amont de la borne 79 sur une parallélc 
* à l’axe de la vallée de la Kalulonga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. -— Est située à 50 mèêtren 
en amont de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 81 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalulonga d. 1. 


Borne 83. - - Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 84. --- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalulonge, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. 
de la borne 84 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalulonga. 


Borne 86. --- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


- Borne 87. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-- Est située à 100 mètres 


Grenssteen 80. — Is gelegén op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 50 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 80, op 
een mes de as van het dal der Kalulonga 
d. L evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — I: gelegen op 100 nt 
van den gren:vteen 81, op eene met de 
A, Van hex dal der Kalulonga d. 1 norntale 
iijn. 

Grenssteen 83. — Is gelegen op 80 in. 
stroomafwaarts den grenstteen 82, op 
eene met de a5 van het dul der Kalulonga 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 90.m. 
siroomopwaarts den grentsteen 83, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 
as van het dal der Kalulonga norinale 
lijn. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op : 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Ïs gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 


eene met de as van het dal der Kalulonga 


evenwijdige lijn, welke op 50 m: afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 88. — Est située à 270 mètres 
en aval de la ‘borne 87 sur une parallèle 
‘à l'axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cét axe de 50 mètres. 


Borne 89. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 





\ 


Grenssteen 88. — Is gélegen op 270 im. 
stroomafwaarts. den grenssteon 87, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 


_[evenwijdige lijn, welke op 50 «. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 230 5". 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 


_{evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 290 w. 
stroomafwaarts den. grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ie 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op &0 im. afstand 
van deze as gelegen is... 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 110 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 93. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalulonga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94. — Est située à 100 mètres 
de la borne 93 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalulonga G. 1. 


Borne 96. — Est située à 250 mèêtres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalulonga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 240 ». 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der Kalulonga G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 95, — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Kalulonga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen :: 
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Borne 96. — Est située en aval de la 
borne 95; à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalulonga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ La superficie de ces terrains ne pourra 
_ dépasser 161 hectares. 


Concession de la Biunguvu. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Biunguvu, commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection des axes de la 
vallée de la Kabalekesse, et de son 
affluent de gauche, la Biunguvu, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est l‘mitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Biunguvu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2. — Est eituée à 710 mètres 
en amont de la borne L sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Biunguvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Ni 


Borne 3. — Est située à 310 môètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Biunguvu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 96. — Is ‘gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen- 95, op het’ 
kruivpunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalulonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand. 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
161 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Biunguvu. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Biunguvu op 1.000 m. stroom- 
opwaarts det kruispunt der assen van 
het dal der Kabelekesse en van hare 
inkertoevloeïing — de Biunguvu — en 
strekt zich uit tot aan de stroumopwaart- 
sche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steonen verbindt : 


Grenssteen 1.— Is gelegen op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Biun- 
guvu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Îs gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op. 
eene met de as van het dal der Biunguvu: 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Biunguvu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 
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Borne 4. -—‘ Est située à 100 mètres 
de la borne 3 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Biunguvu G. 1. 


Borne 5. -— Hst située à 260 mêtres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Biunguvu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. -— Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Biunguvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 7. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 6 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Biunguvu. 


Borne 8. -— Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Biunguvu, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 9. --- Est située à 


en aval de la borne 8 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Biunguvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -- - Est située en amont de la 
borne 9 à l'intersection à l’axe de la 
vallée de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabangulu, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -— Est située à 1.450 mètres 


640 mètres | 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m, : 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Biunguvu G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Biuünguvu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze £s gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Biunguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 a. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de 
as van het dal der Biunguvu normale 
lijn. 


Grenssieen 8. — Is gelegen op 870 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Biunguvu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. aftand 
yan deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 640 m. 


op 
eene net de as van het dal der Biunguvu 


ssroomfwaarts den grenssteen 8, 


-[evenwijdige lijn, welke op 50 ni. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — [Ts gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 9, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Kabangulu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11.—- Îs gelegen op 1.450 m. 





en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabangulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kabangulu. 


Borne 13. — Est située à 1.490 mètres 
_en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabangulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 14. -— Est située en amont de la 
borne 13, à l'intersection d’une parallèle 
"à l’axé de la vallée de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.010 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Kampika, distante de cet axe de 
50 mètres. 


2 


Borne 15. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampika, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


6 


Borne 16. -— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampika, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 17. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampika. 


Borne 18. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallôle 


om 
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stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kabangulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5". afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 12. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 11, op eene met de 
as van het dal der Kabangulu normale 
lijn. | 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 1.490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kabangulu 


evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen. stroom- 
opwaarts den grenssteen 13, op het kruis- 
punt van eene met de as van het dal der 
Kabelekosse evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
mot cene net de as van het dal der 
Kampika evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 390 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen l4, op 
eene met de as van het dal der Kampika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kampika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 


as van het dal der Kampika normale 


lijn. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 460 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 


74 
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à l'axe de la vallée de la Kampiks, |eene met de as van het dal der Kampika 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
À | van deze as gelegen is. : 


Borne 19. — Est située à 180 mètres]  Grenssieen 19. — Is gelegen op 180 im. 
en aval de la borne 18 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
à l’axe de la vallée de la Kapika, distante |eene met de as van het dal der Kampika 
de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

| van deze as gelegen is. 


Borne 23. — Est située à 260 mètres|  Grenssteen 23. — Is gelegen op 260 m. 
en amont de la borne 19 sur une parallèle|stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
à l’axe de la vallée de la Kampika D. 1, |eene met de às van het dal der Kampika 
distante de oet axe de 50 mètres. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 

afstand van deze as gelegen is. 


Borne 24. -— Est située en amont de la|  Grenssteen 24. — Is gelegen strooïm- 
borne 23 à l'intersection d’une parallèle! opwaarts den grenssteen 23, op het 
à l’axe de la vallée de la Kabelekesse, | kruispunt eener met de as van het dal 
distante de cet ax> de 1.010 mètres | der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 





avec une parallèle à l’axe de lavallée de la 
Maianga G. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


. Borne 25. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maienga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. --- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maianga G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 27. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Maianga G. 1. 


Borne 28. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 


op 1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, et eene met de as van het dal 
| der Maianga G. 1, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Ïs gelegen op 230 sn. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van hot dal der Maianga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
lafstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 26. — Is gelegen op 240 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Maianga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 hi. 
afstand van deze as gelegen is. | 
| Grenssteen 27. -— Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Maianga G. 1 normale 
Ilijn. | 


_ Grenssteen 28. — Is gelogen op 200 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
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à l’axe de la vallée de la Maïanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 29. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maianga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 30. — Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Maianga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Li] 


Borne 31. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 30 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Maianga. 


Borne 32. — ist située en aval de la 
borne 31, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mêtres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Maianga, distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
GÉDRRR 63 hectares. 


Concession de la Mujilangege. 


Cette zone est limitée, par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Munkungula, distante de cet axe de 


50 mètres. 


eene met de as van het dal der Maiangà 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 380 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Maianga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Maianga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 30, op eene met de 
as van het dal der Maianga normale 
lin. | 


Grenssteen 32. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 31, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekeuse evenwijdige lijn, welke 
op 1.000 311. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as vañ het dal der 
Maianga evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
63 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Mujilangege. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de vo gende grens- 
steenen verbindt ; 


Grenssieen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener ‘et de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m, 
afstand van deze as ge:egen is, met eene 
met de as van het dal der Munkungula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 2. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. -— Est située à 830 mètres en 
. amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Munkungula D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 3 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Munkungula D. 1. 


s 


Borne 5. — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Munkungula D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 6. — Tst située à 850 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Munkungula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne T7. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. — Est située à 100 mètres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe de 
‘a vallée de la Munkungula D. 2. 


Borne 9. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallél. 
à l’axe de la vallée de la Munkungula D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 2. — Is gelegen op 600 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 830 sm. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula D. 1 evenwijdige lijn, welko op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 35». 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het daleder Munkungula D. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den, grenssteen 4, op 
eene ‘met de as van het dal der Munkun- 
gula D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 850 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 340 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand Van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Munkungula D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 270 sn. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene ‘met de as van het dal der Munkun- 
gula D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 sm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 10. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Munkungula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


4 


Borne 11. —- Ent située à 230 mêtres 
en.amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula, 
distante d2 cet axe de 50 mètres. 


. Borne 12. — Est située à 100 môtres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Munkungula. 


Borne 13. — Est située. à 270 mètres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula, 
disténte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. -— Est située à 980 mètres 

en aval de la borne 13 sur une parallèle 

_à l’axe de la vallée de la Munkungula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Munkungula G. 1, 
dietante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 100 mètres 
de la borne 15 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Munkungula G. 1. 


Borne 17. Est située à 250 môtres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Munkunguis 
G. 1, distante de ect axe de 50 mètres. 










Grenssieen 10. — Is gelogen op 490 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal de? Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 230 n1. : 


stroomopwaarts den grenssteen 10, op 


eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


G'renssieen 12. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 11, op eene met de 
as van het dal der Munkungule normale 
lijn. ‘ 


Grenssteen 13. —-Ts gelegen op 270 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 980 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Js gelegen op 430 si, 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Munkungula G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 250 m. 
stroomufwaarts den grenssteen 16, op 
cene met de as van het dal der Munkun- 


gula G. l'evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 


«fstand van deze as gelegen is. 
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Borne 18: -— Est située à 430 mètres 
er amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula 
G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 19. — Est située à 100 mètres 
de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Munkungula G. 1-8. 1. 


Borne 20. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula 
G. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 21. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Munkungula CG. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungula, 
distante de cet axe de de 50 mètres. 


Borne 23. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Munkungula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. —- Est située en aval de la 
borne 23, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière A, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 25. --- Est située à 280 mètres 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene net de as van het dal der Munkun- 
gula G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen, 18, op. eene met de 
as van het dal der Munkungula G. 1-g. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 190 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘afstand van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 22. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn.welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is golegen op 500 m. . 


stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Munkun- 
gula evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 23, op het kruis- 
punt eener niet de as van het dal der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der rivier 


A. evenwijdige lijn, welke op 650 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 280 m. 
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en amont de la borne 24 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière A, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 26. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 27. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 28. — Est située à 100 mètres 
de la borne 27 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A-D, I. 
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Borne 29. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A. 


Borne 30. -- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 29 sur-une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. --- Eet située à 350 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne n2 c—- 
borne 81 à l'intersection d’une parallèle 
à l'axe de la Kabelekesse, distante de 


Est située en aval de la 


cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dèze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 27, op eone met de 
as van het dal der rivier A. -D. 1 normale 
lijn. ‘ 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der rivier À. normale lijn. 


Grenssteen 30. — Is gelgeen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 350 nr. 
siroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 :u. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 32. — Is gelegen stroomaf- 
waarts den grenssteen 31, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eena 
met de as van het dal der Kasalainata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 
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Borne 33. —- Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
_à l’axe de la vallée de la Kasalamata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 500 nt. 
stroosopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kesalamata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 























Grenssteen 34. — Is gelegen op 860 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
oene met de as van het dal der Kasala- 
mata evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 34, — Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 34 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasalamata. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 m’ 
van den grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der Kasalsmata normale 
lijn. 

. Borne 36. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Kasalama- 
ia evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand Van deze as gelegen is. 


Borne 37. —- Evt située à 120 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 120 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kasala- 
ata G. l, evenwijdige lijn, welke op 50 
%u. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 38. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 37 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasalamata G. 1. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 37, op eene met de as 
van het dal der Kasalamata G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 240 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kasala- 
mata G. levenwijdige lijn, welke op 50 3». 
ufstand van deze as gelegen is. 


Borne 39. — Est située à. 240 mètres 
en aval de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 40. - - Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata, 
distante de cet axe de 50 mûtres. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 590 m. 
-troomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kasalimata 
vvenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze &s gelegen is. 
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Borne 41. -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasalamata, 
distante de cet axe de 560 mètres. 
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Borne 42. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 43. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasalamate, G. 2. 


à 


Borne 44. --- Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 43 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasalamata G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 45. -- Est située en aval de le 
borne 44 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelckesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. --. Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilengege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. :— Est située à 240 mètres 
- en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mujilangege D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. —- Est située à 100 mètres 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 590 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 40, op: 


eene met de 2s van het dal der Kasala- 
mata evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


i : 
Grenssteen. 42 — Is gelegen op 170 in. 





stroomopwaarts den grenssteen 41, op. 


eene met de as van het dal der Kasala- 
mata G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Kasalamata G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 44. — Ts gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, 


OP: 


op eene met de as van het dal ‘der 


Kasalamata G. 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 M. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Ÿs gelegen stroomat- 
waarts den grenssteen 44, op het kruis- 


punt eener met de as der Kabelekesse. 


evenwijdige lijn, welke op 1.010 im. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mujilangege 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 450 in. 


stroomopwaarts den grenssteen 45, Gp 


eene met de as van het dal der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
&fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 240 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal det Mujilan- 
gege D. 1 evenwijdige lijn, weke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 nx. 
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de la borne 47 sur une normale à l’axc 
de’la vallée de la Mujilangege D. 1. 


Borne 49. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la Majilangege D. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 370 mètres 
en amont de l& borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. -— Kst située à 220 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


: Borne 53. -— Est située à 170 môtres 
en amont de l& borne 62 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54, — Est située à 810 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 55. :— Est située à 100 mêtres 
de la borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mujilangege. 





van den grenssteen 47, op eone met de 


as van het dal der Mujilangege D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 170 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 


gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 170 im. 
stroomopwaarts den grenssieen 52, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 54, op eene met de 
as van het dal der Mujilangege normale 


[ijn. 
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Borne 56. —- Est située à 100 mètres | 


en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 230 mêtres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. — Est située à 100 mètres | 
van den grenssteen 57, op eene met de 
‘as van het dal der Mujilangege G. 1 
normale ïijn. 


de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mujilangege G. 1. 


Borne 59. — Ent située à 230 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilengege G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. -— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. —- Ent située à 200 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 62. — Est située à 100 mètres 
de la borne 61 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mujilangege G. 2. 


Borne 63. -— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 


gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 230 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 56. op 
‘eene met de as van het dal der Mujilan- 


gege G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 


Grenssteen 59. — Îs gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op . 
eene et de as van het dal der Mujilan- 
gege G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 200 m. 
vtroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 61, op eene Met de 
as van het dal der Mujilangege G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 64. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de‘la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. —- Est située à 270 mètres 
en äval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 66. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Majilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — Est située à 350 metres 
en aval de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. — Est située à 450 mètres. 


en aval de là borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujilangege, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. —- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. —- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 





Grenssteen 64. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Mujilan- 
gege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 270 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand. van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 230 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het del der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 ini. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 350 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 250 m._ 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 69. — Is gelegen op 450 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Muji- 
langege evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 mm. 
stroonopwaarts den grenssteen 69, op 
cene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
ran deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Ïs gelegen op 160 m1. 
vtrocmopwaarts den grenssteen 70, op 
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à l’axe de la vallée de la Mankete, distante |eene met de as van het dal der Mankete 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 72. — Est située à 560 mêtres 
en amont de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne ‘74. —— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 75. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 76. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mankete. 


Borne 77. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 
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Borne 78. — Est située à 100 mètres 
de la borne 77 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mankete G. 1. 


Borne 79. -— Est située à 120 mètres 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 72, op 
eene net de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. en 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 75, op eene met de. 
as van het dal der Mankote normale 
lijn. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der Mankete G. 1 norinale 
lijn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 120 Mm. 
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en aval de la borne 78 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 78, op 


à l'axe de la vallée de‘la Mankete G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 81. —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 80 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Mankete G. 2, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 82. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 81 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mankete G. 2, 


Borne 83. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 82 sur une patallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete G. 2, 


. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe ds la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. -— Hst située à 80 mètres 
en aval de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. —- Est située à 530 mêtres en 
aval de la borne 85 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mankete, distante 


de cet axe de 60 mètres. 


eene met de as van hot dal der Mankete 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 140 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 81. — Is gelegen op A0 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 81, op eene met de 
as van het dal der Mankete G. 2 norntale 
lijn. 


Grenssteen 83. — Ïs gelegen op 210 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Manketé 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 650 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. —— Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene mot de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 80 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. —— Is gelegen op 530 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Mankete 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Bôrne 87. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Mankete, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. — Est située en aval de la 
borne 87, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 

de cet axe de 50 mètres, 


Borne 89. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. — Est située à 100 mètres 
de la borne 90 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Mabanda D. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 91 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabanda D. 1. 


Borne 93. —- Est située à 60 mètres 
en aval de là borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda D, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 250 in. 
stroomefwaarts den grenssteen 86, op 
eene mot de as van het dal der Mankote 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 88. — Is gelegen stroom- 
aiwaarts den grenssteen 87,. op hét 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 5m. 
afstand van deze as gelegen is, ntet eene 
met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 56 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Ïs gelegon op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 390 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 91. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 90, op eene met de 
as van. het dal der Mabanda D. 1 even- 
wijdige lijn, welke op 50 mt. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 91, op eene met de 
as van het dal der Mabanda D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van hot dal der Mabanda 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 94. — Est située à 130 mètres| Grenssteen 94, — Is gelegen op 130 im. 


-en amont de la borne 93 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la Mabanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda; 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 96. — Est située à 150 môtres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. — Est située à 100 mètres 
de la borne 96 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mabanda D. 2. 


Borne 98. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda D. 2, 
distante de cet axe de 60 môtres. 


S 


Borne 99. —- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabanda, 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 100. — Est située à 100 mètres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mabanda. 


Borne 101. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle, 
à l'axe de la vallée de la Mabanda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 95. — Is gelegen op 140 wi, 


stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene Met de as van het dal der Mabanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegon op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 96; op eene met de 
as van het dal der Mabanda D. 2 norinale 
lijn. 

Grenssteen 98. — Is gelegen op 120 nm. 
stroontafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Maäbanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Ts gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 99, op eene met de 
as van het dal der Mabanda normale 
lijn. 


Grenssteen 101. — Ïs gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_ Borne 102. : - Est située à 130 môtres 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l'axe de le vallèe de la Mabanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. - - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 103, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105, : .- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 104, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshisala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. - Est située à 300 mètres 
en amont de Ja borne 105 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 107.- - Est située à 310 mèêtres 
en amont de la borne 106 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshisala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. : - Est située à 100 mêtres 
de la borne 107 sur une normale à l’axe 
de 14 vallée de la Tshisala. 


Borne 109. -_. Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, GIIAAS 


de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 130 im. . 
stroomafwaarts den .grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Mabanda . 


evenwijdige lijn, welke op 50-m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Mabanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 104, — Is gelegen op 440 «1. 


stroomopwearts den grenssteen 103, op 


eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. -— Is gelegen op 400 %. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
svenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. —- Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn;, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 107, op eene met de 
as van het dal der Tshisala normale lijn. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 120 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 110, -- Est située à 250 mètres|  Grenssteen 110. — Ts gelegen op 250 m. 


en amont de la borne 109 sur une paral- 


- lèle à l’axe de la vallée de la Tshisala G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 111. — Est située à 100 mètres 
de la borne 110 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshisala G. 1. 


Borne 112. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. --- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. --- Est située à 280 mètres 


en aval de la borne 113 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. —- Et siuée à 300 mètres 
en aval de la borne 114 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshisala, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 116. - - Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. --- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 116 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisala, distante 


-de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteën 109, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
G. 1 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 110, op eene met de 
as van het dal der Tshisala G. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 112. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met'de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 115, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 160 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Tshisala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 118. : - Est située en aval de 
la borne 117, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabelekesse. 
distante de cet axe de 1.010 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Malemba, distante de cet axe de 
50 mètres. : 


Borne 119. - Est située à 390 mètres 
en amont de la horne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malemba, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


4 


Borne 120. - - Est située à 100 mètres 
de la boine 119 sur une no:male à l’axe 
.de la vallée de la Malemba. 


Borne 121. — Est située à 70 mêtres en 
aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. --. Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 121 sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la Malemba G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 122 sur une normale à lPaxe 
de la vallée de la Malemba G. IL. 


Grenssteen 118. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 117, op het 


kruispunt eoner met de as van het dal 


der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
vp 1.010 M. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
Malemba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ise 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Malemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Malemba normale 
lijn. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Malemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. | ‘ 


Grenssteen 122. —- Is gelegen op 190 M. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Malemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ‘ut. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 122, op eene met de 
as van bet dal der Malemba G. 1 normale 


-[ijn. 


Borne 124. -- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malemba G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. —- Est située à 180 mètres 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 210 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Malemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 «1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 180 m. 
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en aval de la borne 124 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Malemba, 
* distante de cet axe de 50 mètres. 


| 5 
Borne 126. —- Est située en aval de la 
borne 125 à l'intersection d’une parallèle 
. à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mabwele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 126 sur une paral- 
lèle à l’axe d: la vallée de la Mabwele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. — Est située à 100 mètres 
de la borne 127 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mabwele. 


Borne 129. —- Est située en aval de le 
borne 128, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une 
parallèle à l'axe de ja vallée de la Mabwele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourre 
dépasser 169 hectares. 


Concession de la Biasamba. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Biasamba commence à 1.000 mêtres 
en amont de l'intersection de l'axe! 
de la Kabelekesse, de l’axe de la vallée 
de son affluent de gauche, la Biasamba, 





stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Malemba 


.[evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 125, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mabwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Mabwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 100 =. 
van den grenssteen 127, op eene met de 
as van het dal der Mabwele normale 
lijn. 


Grenssteen 129. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 128, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 mm. 
«fstand van deze as gelegen is, ‘met eene 
imet de as van het dal der Mabwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
169 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Biasamba. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Biasamba begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kabelekesse en op de as van het 
dal harer linkertoevloeiing — de Bia- 
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et se prolonge jusqu'à la limite amont 
de la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne! 


brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -- Est située à l'intersection 
d'une parallèle. à l’axe de la Kabale- 
kesse, distante de cet axe de 1.000 mêtres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée de 
la Kamaji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


s 


Borne 2. - - Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. -— Est située à 90 mêtres en 
amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 3 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamaji G. 2. 


Borne 5. —- Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. --- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -- Est rituée à 320 mètres 


samba — en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartrche grens van het dal 
dezer laatste. 

Deze. strook is begren:sd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 mi. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamaji even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1l, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Kamaji G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 5. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den ‘grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kamaïji 
G. 2 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 200 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, cp 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 320 m. 
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en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. - — Est située à 250 mètres de 
van den grenssteen 7, op eene met de 


la borne 7 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamaji G. 1. 


\ 


Borne 9. —- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaii, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


+ 
Borne 10. -- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kamaji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. --— Est située en amont de la 
borne 10 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, d'stente de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalasumbi, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. -— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi, 
distante de cet axe ds 50 mètres, 


Borne 13. —- Est située à 280 mêtres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Kalasumbi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


A 


. Borne 14. --— Est située à 100 mètres 





stroomopwaarts den.grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kaimaji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 250 m. 


as van het dal der Kamaji G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evénwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kamaji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. -- Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteon 10, op .het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kalasumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 12. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 im. 
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de la borne 13 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalasumbi. 


Borne 15. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kalasumbi 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi D. 1, 
"distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. -— Est situés à 100 mètres 
de là borne 16 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalasumbi D. 1. 


A 


Borne 18. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 17 eur une porallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 19. —- Est situés à 270 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la Kalasumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20... Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 19 sur un parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kalasumbi D. 2. 


Borne 22. -— Est située à 200 mêtres 


van den grenssteen 13, op eene met de . 
as van het dal der Kalaswumbi normale 
lijn. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen lé, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi evenwijdige lijn,-welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts. den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene met de 
as van het dal der Kalasumbi D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Käla- 
-umbi evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
ufstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kala- 
sumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Kalasumbi D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 200 m. 








1166 — 


en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. -- Est située à 40 môtres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalasumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. -— Est située en amont de la 
borne 23 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamkombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 24 sur une normale à l’axc 
de la vallée de ia Kamkomba d. 1. 


N 


Borne 26. --- Est située à 780 mètres 
‘en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamkomba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27, -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 26, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 28. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 29. — Est située à 90 mêtres 


stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eere met de as van het dal der Kala- 
sumbi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarte den grénssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kalasumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen stroom- 
op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 5m. 
afstand van deze as gelegen is. met eene 
met de as van het dal der Kamkomba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


opwaarts den grenssteen 23, 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der Kamkomba d. 1 
norntale lijn. 


Grenssteen 26. — Ts gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kambomba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Îs gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts 
eene met de as 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 


den grenssteen 26, op 
van het dal der Luena 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eerne met de as van het dal der Luena 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Ïs gelegen op 90 m. 





ETAT APRES 


en amont de la borne 28 sur une parallèle 
- à l’axe de 1 vallée de la Luena G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne .30. ---- Est située à 100 mêtres 
de la borne 29 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Luena G. 1. 


- Borne 31. : - Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 100 mêtres de 
la borne 31 sur une normale à l’axe de 
la vellée de la Luene. 


Borne 33. : - Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. : - Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 35. - - Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 34, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luena, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 36. - Est située en amont de la 
borne 35 à l’intersection d’une parallèle 
à la Kabelekesse, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
dé. la vallée de la Kempombe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 28, op 


eene met de as van het dal der Luena. 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 30. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 29, op eene met. de 
as van het dal der Luena G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 31. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene ntet de as van het dal der Luena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grénssteen 31, op eene met de 
as van het dal der Luena normale lijn. 


Grenssteen 33. -— Is gelegen op 100 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Luena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 34. -— Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Luena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34 op 
eene met de as van het dal der Luena 


evenwijdige lifn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. -—— Is gelegen stroom- 
opwaarts der grenssteen 35, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 


met de as van het dal der Kempombe 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 37. -— Est située à 190 mètres|  Grenssicen 37. — Is gelegen‘op 190 m, 


en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 38. --- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempombe, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 39. + - Hit située à 120 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —-- Ent située à 560 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
de la borne 40 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempombe. 


a 


Borne 42. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la. Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. --- Est située à 150 mêtres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kempombe D. 1. 


Borne 44. —- Est située à 120 mêtres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempombe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


stroomopwaarts den grensuieen 36, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welk op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelogen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 120 m. 
suroumupwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 560 m. - 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. à 


Grenssteen 41. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de 
as van het dal der Kempombe normale 
lijn. 

Grenssteen 42. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Kempombe D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen : 43, op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 45. - 
aval de la borne 44 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kempombe, GORE 
de eet axe de 60 mètres. 


Borne 46. — Ent eituée à 210 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 47, —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la: Kempomhe. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kempombe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. ---- Est située en amont de la 
borne 48 à l'intersection d'une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. - - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 49 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamukishi 


G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 100 mètres 
de ia borne 50 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukishi, G. 2 


Borne 52. — Est située à 150 mètres 


- Est située à 320 mètres en. 


Grenssteen 45. — Is gelogen op 320 m. 
siroomafwaarts den grenssteen  44,: op 
eene met de as van het dal der Kempombe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45; op 
eene met de as van het dal der Keïnpom. be : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kempombe . 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : | 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kempoinbe 
evenwijdige lijn, welke op 50 nn. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 49. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 48, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
késse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kamukishi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kishi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
us van het dal der Kamukishi G. 2 
noriiale lijn. - 


Grenssteen 52. — Is gelepen op 150 m. 








en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. —. Est situéo à 180 mètres 


. en amont de la borne 52 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamukishi, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. --- Eñt située à 220 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamukishi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. --- Ete située à 190 mètres 
de la borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukishi G. 1. 


Borne 56. : - Est située à 100 mètres 


de la borne 55 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamukishi. 


Borne 57. --- Est située à 520 mêtrés 
en aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamukishi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 58. - Est située en amont de la 
borne 57 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelekesse 
distante de cet axe de 1.010 mêtres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée de 
la Biasamba, distante de cet axe de 50 
mêtres. . 


« 


Borne 59. --- Est située à 600 mêtres | 


en amont de la borne 58 sur une parallèle 
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stroomafwaarts den grenssteeri 61, op 
eene met de as van het dal der Kasau- 
kishi G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 «. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 


|kishi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 220 m. 


istroomopwaarts den grenssteen 53, op 


eene met de as van het dal der Kamu- 
kishi G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 54, op eene faet de 
as van het dal der Kamukishi G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 100 m, 
van den grentsteen 55, op eene met de 
a. van het dal der Kamukishi normal: 
lijn. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 520 Mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
kishi evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 57, op -het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Kabelekesse evenwijdige lijn, welke 
op 1.010 nt. afstand van deze as gelegen 
is, Met eene met de as van het dal der 
Biasamba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
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à. l’axe de la “vallée de la Biasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. -— Est située à 1.640 mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Biasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 60 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Biasamba. 


Borne 62. : - Ent rituée à 1.630 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Biasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63.-— Est située en aval de la 
borne 62 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekerse, distante 
de cet axe de 1.000 mêtres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Biasam- 


ba, distante de cet axe de 50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 102 hectares. 


Concession de la Shandeji. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Shandeji, commence à 1.000 mètres 
en amont de l’intersection de l’axe de la 
” Kabelekesse, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de gauche, la Shandeji, et 
se prolonge jusqu’à la limite amont de la 
vallée de ce dernier. 

Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


eene met de as van het dal der Biasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 1.640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Biasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 61. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 60, op .eene met de 
as van het dal der Biasamba normale 
lijn. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 1.630 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Biasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. . #istand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen strooïm- 
afwaarts den grenssteen 62, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
net de as van het dal der Biasamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 M. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
102 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Shandeji. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Shandeji begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
der Kabelekesse en van de as van het 
dal harer linkertoevloeïing — de Shan- 
deji —- en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. 

Deze strook is begren: d door eene 
gebroken lijn, welke de. volgende grens- 
steenen verbindt : 
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Borne 1. 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 


Iauda, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 2. :-- Est située à 450 môtres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tanda, distante 
de eet axe de 50 mètres. 


e 


Borne 3. --- Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la [anda, distante 
dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. --- Est rituée à 440 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la [anda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. :— Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ianda, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 6. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 6 sur une normale à l’axe de 
la vallée de ia Ianda. 


Borne 7. — Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Janda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. — Est située à 410 mètres 
… en aval de la borne 7 sur une parallèle 


— Est située à l'intersection | 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van'het dal der landa even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. \ 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Ianda 


evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Ianda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. —— Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Tanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Ïs gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Tanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 6. -— [s gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 5, op eene met de 
as van het dal der fanda normale lijn. 


* Grenssteen 7. — Ïs gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Janda 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. , 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 410 nu. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 
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à l’axe de la vallée de la landa, distante 
de cet axe de 60 mètres. 


Borne 9. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ianda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 200 mètres |, 


en aval de la borne 9 sur une parallèle 
* à l’axe de la vallée de la Tanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ianda D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 12, — Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Tanda D. 1. 


Borne 13. -- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tanda D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la landa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située en amont de la 
‘borne 14, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Ianda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Ilanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 200 in. 
stroomafwaarts den gren:steen 9, op 
eene met de as van het dal der Ianda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Tanda 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssieen 12. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 11, up eene inet de 
us van het dal der Lu:di D. 1 norinale 
lijn. | 

Grenssieen 13. — Is gelegen op 200 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Jai.da 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 140 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der [anda 
evenwijdige liju, welke op 50 à. aftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen l4, op het 
krui:punt eener met de as der Kabele- 
ke:se evenwijuige lijn, welke op 1.010 in. 
«fstand van deze as gelegen is, net eene 
met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. &fsiand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 16. -— Est située à 1.250 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. -- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. --- Est située à 290 mêtres 
en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. --- Est située à 160 mètres 
de la borne 18 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Shandeji G. 1. 


Borne 20. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. -—- Est située à 320 mètres 


en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distonte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. --- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
- distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 23. - — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 





- Grenssteen 16. — Is gelegen op 1.250 m. 
vtroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. ° 


Grenssteen 17. -— Is gelegen op 340 m. 
“troomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene ‘rtet de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 290 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene net de as van het dal der Shandeji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. -— Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 18, op eene met. de 
as van het dal der Shandeji G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 20. — Is gelegen op 250 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke pp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. --— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 200 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Shandeïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 24. — Est située à 100 mètrer|  Grenssteen 24. — Ïs gelegen op 100 m. 


de la borne 23 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeïji. 


Borne 25. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shardeji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 26. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 27. — Est située à 250 mètres] 


en amont de la borne 26 sur une patallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distants de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeji D. 1. 


Borne 30. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtre:. 


van den grenssteen 23, op eene met de 
as van het dal der Shandeji normale . 
lijn. | 


- Grenssieen 25. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 26. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 25, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelogen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der Shandeji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 30. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts dén grenssteen 30, op 
eene mot de as van het dal der Shandeji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


76 
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Bcrne 32. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 190 mètres 
en amont de la boune 32 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 33 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Shandeji D. 1-d. 1. 


Borne 35. — Est située à 230 mètres | 


en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. I-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 240 mètres 
en aval de la bomme 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D.I-d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 38, — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 39. — Est située à 900 môêtres 
en aval de.la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — 1s gelegen op 190 nv. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34, — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der Shandeji D. 1-d. I 
normale lijn. 


Grenssieen 35. — Is gelegen op 230 n. 
stroomafwaartse den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts dèn grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Shandej;i 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 60 nm. 
strooamfwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 38. — Is gelegen op 320 nv. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


A 
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Grenssteen 40. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


































.Borñe 40..— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 41. — Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lunkima, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Lunkima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 42. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
(à l’axe de la véllée de la Lunkima, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4l, op 
eene met de as van het dal der Lunkima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lunkima. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Lunkima normale 
lijn. 

Borne 44, — Est située à 830 mètres | 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Lunkima, 
distante de cet.axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 830 nt. 
siroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Lunkima 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
: van deze as gelegen is. 

Borne 45, — Est située à 1.260 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lunkima, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 1.260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Lunkima 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Borne 46. — Est située en aval de la 
borne 45, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.000 mètres, avec une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Shandeji, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssieen 46. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 45, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Shandeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
9 hectaren niet mogen te boven gaan. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 92 hectares. 
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Concession de la Kajia. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Kajia, commence à 1.000 mêtres en 
amont de l'intersection de l’axe de la 
Kabelekeste, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de gauche, la Kajia, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de le 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mêtres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 


Tshilu, distante de cet axe de 50 mètres. 


* 


Borne 2, —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres.” 


Borne 3. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4 — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 


Vergunning van de Kaïjia. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Kajia begint op 1.000 in. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 


Kabelekesse en de as van het dal harer 


linkertoevloeiing — de Kajia — en strekt 
zich uit,tot aan de stroomopwaartsche 
grens Van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabe'e- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand. van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Tshilu even- 


.[wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 


deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 æ. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 330 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
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à l’axe de la vallée de la Tehilu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 6. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu D: 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. —- Hat située à 100 mètres 
de la borne 6 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilu D. 1. 


Borne 3. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la. vallée d: la Tshilu D. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


\ 


Borne 9. :— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 100 mètres 
de la borne 9 sur une normale à l’axe de 
Ja vallée de la Tshilu D. 1-g. 1. 


Borne 11. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Tshilu D. I-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. -—- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. - Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene-met de as van het dal der Tshilu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7. — Is gelegèn op 100 m. 
van den grenssteen 6, op eene met de 
as van het dal der Tshilu D. 1 norn ale 
lijn. 


Grenssteen 8. — Is gelegen ‘op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op: 
eene met de as van het dal der Tshilu 
D. l-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 100 mi. 
van den grenssteen, 9, op eene met de 
as van het dal der Tshilu D. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 11. —- Is gelegen op 100 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, :op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen' 12. — Is gelegen op 80 ni. 
stroomiafwaarts den grenssteen Il, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
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en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. -— st située à 100 mètres 
de la borne 13 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshila. 


Borne 15. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borné 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante, 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. — Est située à 20 mètres 
en aval de la borne, 17 sur une parallèle 
à l’axe-de la vallée de la Tshilu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 19. — Est située à 370 mêtres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallées de la Tshilu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 20. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 19 sur une normale à 
de la vallée de la Tshilu G. 1. 


l’axe 


Borne 21. -— Est située à 360 mètres 


stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 13, op eene met de 
as van het dal der Tshilu normale lijn. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 320 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 20 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 109 in. 
van den grenssteen 19, op eene met de 
as van het dal der Tshilu G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 360 m. 
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en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tehilu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilu, distante 
.de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. — Est située en aval de la 
borne 22, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïjia D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Porne 27. — Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia D. 1. 


Borne 28, — Est située à 110 mètres 


stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der.Tshilu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 22. — Is gelegen op. 70 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Tshilu 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand : : 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen stroon. - 
afwaarts den grenssteen 22, 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 5m. 


op het 


afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kajia even- 
wijdige lijn, welke op 50 11. afstand van 
deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. -— Is gelegen op 290 5m, 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene net de as van het dal der Kajia 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Ïs gelegen op 130 ni. 
stroomtopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
evenw jdige lijn, welke op 50 n,. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
D. 1 evenwijdige lijr, welke op 50 n. 
atstand van deze as geleger is. 


Grenssteen 27. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Kajia D. 1 norntale 
lijn. | 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 110 im. 
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en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Kaïjia 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

































\ 


Borne 29. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la-Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Bôfne 30. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 29 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Kajia normale lijn. 


Borne 31. — Est située à 320 mêtres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kajia, distant: 
de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 320 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
evenwijdige lijn, welke op 50 a. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 32. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 1650 m- 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 33. — Est située à 140 mètres 
- en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 33. — Is gelegon op 140 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kajia 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 34. — Est située en aval de la 
borne 33 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Kabelekesse, distante de cet 
axe de 1.000 mêtres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 34 — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 33, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 


afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Kajia even- 
wijdige lijn, welke op 50 ri. afstand van 
deze as gelegen is. 


. La superficie de ces terrains ne pourra 


De oppervlakte dezer gronden zal 
dépasser 31 hectares. 


31 heetaren niet mogen te boven gaan. 


kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. . 
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Concession de la Muaza. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Muaza, commence à 250 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 
Lueta, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de droite, la Muaza et se prolonge 
jusqu’à la limite amont de la vallée de ce 
dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Lueta, 
distante de cet axe de 250 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Muaza, distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 2. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


Borne 3. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 4, -—- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 5. -— Est située à 760 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


Vergunning van de Muaza. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Muaza begint op 250 m. stroom- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Lueta en van de as van het dal der rech- 
tertoevloeiing de Muaza en 
strekt zich uit tot aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal dezer 
laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener niet de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 250 m. af- 
stand van deze as gelegen is, met eene 
inet de as van het dal der Muaza even- 
wijdige lijn, welke op 100 m. van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 430 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn. welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, 0p 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 670 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, Op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 6. :— Est située à 1.010 môtres 
en amont de la borne 5 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kambinshu, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 7. — Est située à 100 mètres 


de la borne 6 sur une normale à l'axe de 


la vallée de la Kambinshu. 


© Borne 8. -— Est située à 960 mètres 


en aval de la borne 7 sur une parallèle 


à l’oxe de la vallée de la Kambinshu, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. — Est située à 600 mètres. 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 10. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’ax> de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 11. 


en amont de là borne 10 sur une parallèle 


— Est située à 470 mètres 


à l'axe de la vallée de la Mukeshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de Le, vallée de la Mukeshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 13. -— Est située à 100 mètres 


de la borne 12 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Mukeshi. 





Grenssieen 6. — Is gelegen op 1.010 5m. 


stroomopwaarts den grenssteen 5, op 


eene met dé as van het dal der Kambinshu 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelgen is. 


Grenssteen T. — Is gelegen op 100 nx. 
van den grenssteen 6, op eene met de as 
van het dal der Kambinshu normale 
lijn. 


Grenssteen 8. —- Is gelegen op 960 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Kambinshu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 600 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene net de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Muaza 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 470. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Mukeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is." 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 560 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen Il, op 
eene met de as van het dal der Mukeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 12, op eene met de as 
van het dal der Mukeshi normale lijn. 
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© Borne 14. — Est située à 600 mèbres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukeshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukeshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. — Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 17. — Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 18. —— Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de”cet axe de 100 mètres. 


ES 


Borne 19. — Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 20. -- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 21. — Est située à 330 mêtres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Mukeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 480 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met dé as van het dal der Mukeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gtrenssteen 17. — Is gelegen op 1.080 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lin, welke op 100 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 980 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene ‘net de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 800 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. -— Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 330 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
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à l’axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 
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Borne 22. — Het située à 340 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. — Est située à 1.210 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. — Est située à 100 mètres 
de la borne 23 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawato. 


Borne 25. --- Est située à.1.230 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. -—- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Borne 27. -—- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 


-— Est située à 340 mètres 


à l’axe de la vallée de la Kawato G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. - - Est située à 380 mètres 


eene met de as van het’ dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelgen op 1.210 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welko op 50 m. af:tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 23, op eene met de 


las van het dal der Kawato normale lijn. 


Grenssteen 25. —- Is gelegen op 1.230 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelsgen 15. 


Grenssteen 27. — Is icon op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de-as van het dal der Kawato 
G: 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. -— Is gelegen op 340 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 


:|eene met de as van het dal der Kawato 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. -- Is gelegen op 380 m. 
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en amont de la. borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. — Est située à 100 mètres 
de la borne 29 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawato G. 1. 


Borne 31. — Est située à 410 mètres 
en, aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawato G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
‘ à l’axe de la vallée de la Kawato G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 34. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawato, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35, —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muazs, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 36. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 35 sur une perallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 





IST. 


stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Kawato G. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 an. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Îs gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, OP 
eene met de as van het dal der Kawato 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50: nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 230 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kawato 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze.às gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene ‘met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36, — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene ‘met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 37. — Ent située à 890 mètres | 


en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 38. —- Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isaka, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 39. —- Est située à 670. mètres | 


en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isaka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Isaka. 


Borne 41. —- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Isake, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isaka G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de la borne 42 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Isaka G. 1. 


Borne 44. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isaka G. 1, 
distante ce cet axe de 50 mêties. 


Borne 46. —- Est située à 840 mètres 


Grenssieen 37. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Isaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Isaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. 
van. den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Isaka normale lijn. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene et de as van het dal der Isaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal dér Isaka G. L 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de as 
van het dal der Isaka G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 44. — Ts gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Isaka G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 ni. afstand, 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 840 m. 
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en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isaka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 47. — Est située à 970 mètres| 


en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


4 


Borne 48. —— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet #xe de 100 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der-Isaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 tn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene Met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m: afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstéen 47. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 46, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 49. —- Est située à 430 mêôtres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 430 mètres 
eu amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


‘Borne 52. — Est située à 100 mètres 
de la borne 51 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kazanza D. 1. 


Grenssteen 49. -— Is gelegen op 430 rx. 
stroomopwaarts den gronssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. -— Is gelegen op 660 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 430 or. 
strooïmopwaarts den grenssteen 50, op 
eene inet de as van het dal der Kazanza D. 
L'evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 51, op eene met de 
as van het dal der Kazanza D. 1 normale 
Ejn. 





Borne 53. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kazanza D. 1, 
distañte de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 54. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza'D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. --— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 270 mètres 
ea amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mèties.ÿ| 


Borne 58. — Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kazanza D. 2. 


Borne 59. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. — Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssieen 53. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 653, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 226 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 2 evenwijdige lijn,. welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 58. —- Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 57, op eene met de 


as van hot dal der Kazanza D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 59. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as_gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 180 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m._ 
afstand van deze as gelegen is. 





j== 1191 —. 


Borne 61. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la. Kazanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 62. - _ Es t située à 370 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 3, 
distante de cet axe. de 50 mètres. 


Borne 63. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 62 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kazanza D. 3. 


/ 


Borne 64. -—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -— Est située à 620 mètr2s 
en amont do la borne 64 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Käzanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. 
de la borne 65 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kazanza. 


— Est située à 100 môtres 


Borne 67. Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. -— Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
_ à l’axe de la vallée de la Kazanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 62, op eene met de 
as van het dal der Kazanza D. 3 normale 
lijn. 


Grenssieen 64. —.Is gelegen op 280 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 620 nx. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
cone met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 66. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 65, op eene met de 
as. van het dal der Kazanza normale 
lijn. 

Grenssteen 67. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene ‘met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 68. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 














— 1192 — 


Borne 69. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazanzz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


LL 
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Borne 70. -— Est située à 390 mètres |. 


en aval de la born: 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Kazanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


€ 


Borne 71. -—- Est située à 310 mètres |. 


en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Bone 72. -— Est située à 600 mètres 
eu amont de la borne 71 sur une parallile 
à l’axe de la vallée ‘de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 73. — Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne T4. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 73 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashi. 


Borne 75. --- Est situé: à 1.000 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashi, distante 
de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 76. -— Est situe à 80 mètres 
en amont de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Kazanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke ap 100 ox. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de às van het dal der Kashi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Ïs gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 73, op eene met de 
as van het dal der Kashi normale lijn. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 1.000 5n. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kashi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T6. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, 0p 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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-— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 


_ à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 77. 


Borne 78. - -- Est située à 200 mêtres 
de la borne 77 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Muaza. 


\ 


Borne 79. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 80. -— Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabunga, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


\ 


Borne 81. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 80 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabunga. 
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Borne 82. --- Est située à 890 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabunga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 83..:— Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


… Borne 84. : - Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 71. — Ïs gelogen op 440 m. 
stroumopwaarts den grenssteen 76, op 
vene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. ne 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 200 im. 
van den grenssteen 77, op eene met de 
as van het dal der Muaza normale lijn. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelégen is. 


Grenssteen 80. — Ïs gelegen op 950 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kabunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a5 gelegen is. 


Grenssteen 81. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grensiteen 80, op eene met de 
as van het dal der Kabunga normale 
lijn. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 890 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Kabunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 83. — Is gelegen op 820 m. 
stroom.fwearts den grensiteen 82, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijr, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grerusteen 83, op. 
eene met de as van het dal der Muaza, 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 85. -— Est située à 750 mètres 

‘en amont de la borne 84 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Tshimashulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 86. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimashulu D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87 — Est située à 100 mètres 
de la borné 86 sur ‘une normale à l’axé 
de la vallée de la Tshimashulu D 1. 


4 


: Borne 88. — Est située à 450 mètres 
en aval dé la borne 87 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimashulu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


.. Borne 89. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Tshimashulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 90. - 
de la borne 89 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tchimashulu. 


- Est située à 100 mêtres 


Borne 91. —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 92. — Est située à 190 mètres 
én amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen i:. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 86, op eene ’met de 
as van het dal der Tshimashuiu D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Tshinta- 
shulu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gel gen is. 


Grenssteen 89, — Is golegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 89, op eene met de 
as van het dal der Tshimashulu normale 
lijn. 

Grenssteen 91. — Is gelegen op 260 5m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 190 mm. 


stroomopwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
shulu G. 1 evenwijdige lijh, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 93. — Ert située à 210 mètres 
. eu amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimashulu 
G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 94. — Est située à 240 mètres 
de la borne 93 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshimashulu G. 1. 


Borne 95. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashulu G. 1, 
distants de cet axe de 50 môtres. 


Borne 96. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimashulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


1 


Borne 97. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 98. 
en amont de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanda, dis- 
tande de cet axe de 50 mètres. 


…— [Est située à 260 mètres 


Borne 99. -— Est eituée à 850 mètres 
en amont de La borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. — Est situé à 100 mètres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kasanda. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92,. op 
eene met de as van het dal der Tshima- 
“hulu G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. -— Is gelegen op 240 1. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der Tshimashulu G. 1 
normale lijn. 

$ 

Grenssteen 95. —-Is gelegen op 400 rm. 
stroomefwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Tshima- 


shulu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 95, op 
eene mot de as van het dal der Tshima- 
shulu evenwijdige lijn, wolke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. —- Is gelegen op 280 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 mi. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het del der Kasanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. PUR 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 850 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kasanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 99, op cene met de 
as van het dal der Kasanda normale 
lijn. 
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Borne 101, —- Est située à 840 mètren 
en »val de la borne 100 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. — Est rituée à 240 mûtren 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètre:. : 


Borne 103. --- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 104. --- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres, 


Borne 105. -— Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 106. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 105 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 107. 
en amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Okulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 620 mètres 


Borne 108. : - Est située à 310 mètres 
ou amont de la borne 107 sur une paral- 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Kasanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 102. — Is gelegen op 240 m. 
wiroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het del der Kasanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Ts gelegen op 650 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 107. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106, op 
eene “met de as van het dal der Okulu 
vvenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 310 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 107, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Okulu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. -— Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Okulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 110. 2£ Est située à 100 mètres 
de la borne 109 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Okulu. 


Borne 111. -— Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Okulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Okulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. :-- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Okulu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 114. -- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 115. --- Est située à 870 mêtres 
en aval de la borne 114 sur ure paral- 
lèle à l'axe de là vallée de la Muaza, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 116. --—— Est située à 780 mètres 


eene met de as van het dal der Okulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Ïs gelegen op 710 m. 
stroomoPpwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Okulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 109, op eene met de 
as van het dal der Okulu normale lijn. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 760 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Okulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 420 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Okulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 610 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 


‘eene met de as van het dal der Okulu 


evenwijdige lijn, welke op 50 ?n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 870 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 780 nr. 
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en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de. la vallée de la Mueza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


stroomafwaarts d n grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m1. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 117. -— Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 116 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Muaze, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


Borne 118. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 119. -— Est située à 1.080 mètres 
en amont de le borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de l& vallée de le Kane, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 120. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Mukoko, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 650 n1. 
siroomafwaarts den grenssteen 116, op 
ebne met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 im. afstand 
van deze à&s gelegen is. 


Grenssieen 118. — Is gelegen op 490 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 119.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwèerts den grerissteen 118, op 
eene met de às van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 470 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Mukoko 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. re 


[van deze as gelegen is. 


Borne 121. — Est située à 510 mètres 
en amont de là borne 120 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de l& Mukoko, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 122. 
de la borne 121 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukoko. 


— Est située à 100 mètres 


Borne 123. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Mukoko, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


ce 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 510 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Mukoko 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 121, op eene met de. 
28 van het dal der Mukoko normale lijn. 


_Grenssteen 123. — Is gglegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Mukoko 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 124. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Mukoko, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. -— Est située à 470 môtra. 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 125 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 12 Kane. 


Borne 127. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. —- Est située à 50 mêtres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l2 Kane, distente 
de cet axe de 59 mètres. | 


Borne 129. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 128 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana G. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. — Est située à 100. mètres 
de la borne 129 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kana G. 1. 


Borne 131. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kane G. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


— Grenssteen 124. — Is gelegen op 360 !n. : 
stroemafwaarts den grenssteen 123, op 
eene 11e6 de as van het dal der Mukoko - 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is golegen op 470 m. 
s“troomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 126. — Is gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 125, op eene met de 
as van het dal der Kana normale lijn. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op: 
eene met de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 50 in. 
stroomefwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het del der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op . 
eene met de as van het dal der Kana 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
wfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 129, op eene met de 
as van het dal der Kana G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 190 :». 
stroonisfwaarts den grenssteen 130, op 
eene :ret de &s van het del der Kana G. 1 
evonwijdige lijn, welke op 50 m. efstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 132. -— Est située à 940 mètres 
-en aval de la borne 131 sur une parallèle 


‘à l’axe de la vallée de la Kana, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. -- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kana, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 134. --- Est située à 180 mètres 
en aval de là borne 133 sur une paralléle 
à l’axe de la vallée de le Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 135. -— Est située à 950 mètres 
en aval de le borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 136. --- Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 137. — Est située à 980 mêtres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 


de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 138. --- Est située à 1.450 môtres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet ax2 de 50 mètres 


Borne 139. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèl> 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 940 m. 


stroomafwearts den grenssteen 131, op 


eene n'et de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a$ gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 132, op 
eene fret de as van het dal der Kana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 134. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het’ dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 135. — Is geln op 950 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Muaza 


evenwijdige lijn, welke op 100 nt. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 137. — Is-golegen op 980 ar. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as. van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138.— Is gelegen op 1.450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
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à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. -— Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 140 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambungu D. 1. 


Bornt 142. -—- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 141 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. -— Est située à 680 mètres 
en amont de la borns 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 143 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Kambungu. 


+ 


Borne 145, -—- Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 146. --- Est située à 1.470 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147, -— Est située à 390 mètres 


eene met de às van het dal der Ka nbungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af-tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as var het dal der Kambungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze £s gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 140, op eene met de 


Jas van het dal der Kambungu D. 1 


normale liin. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelgeen is. 


Grenssteen 143. — [s gelegen op 680 m. 
strooamopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 143, op eene met de 
as van het dal der Kanbungu normale 
lin. 


Grenssteen 145.— Is gelegen op 1.020 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelgen is. 


Grenssteen 146.— Is gelegen op 1.470 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van hot dal der Kaïbungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 390 m. 





en aval de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 148. -— Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. | 


: Borne 149. —- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet'axe de 100 mètres. | 


Borne 150. — Est située en aval de la 
borne 149 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet 
axe de 250 mètres, avec une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muaza, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépascer 259 hectares. u 


Concession de la Meo. 


‘: Une Zone axée par l’axe de la vallée 
de la Meo, commence à 1.000 mètres 
en amont de l’intersection de l’axe de la 
Lueta, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de gauche, la Meo, et se prolonge 
jusqu’à la limite amont de la vallée de ce 
dernier. 


. Cette zone est limitée par une ligne 
brisés joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Lucta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 
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stroomafwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 690 3m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as-van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 530 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelgen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen stroont- 
afwaarts den grenssteen 149, op eene met 
de as der Lueta evenwijdige lijn, welke 
op 250 m. afstand van deze as gelegen is, 
net eene met de as van het dal der Muaza 
evenwijdige lijn, welke op 100 im. afstand 
van deze as gélegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
259 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Meo. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Meo begint op 1.000 n1. stroont- 
opwaarts het kruispunt van de as der 
Lueta, en van de as van het dal harer 
linkertoevloeïing — de Meo — en strekt 
zich uit tot aan de stroomopwaartsche 
grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene ge- 
broken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssieen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 mn. 


ss 
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avec une parallèle à l'axe de la vallée de 
la Musao, distante de cet axe de 50 
môtres. 


' Borne 2. — Est située à 360 mètres |- 


en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musso, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. — Est située à 1.010 mètres | 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. -— Est située à 270 mêtres 


en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. — Est située à 100 mètres 
ds la borne 5 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Musao G. 2. | 

Borne 7. -— Est ribuée à 740 mètres 
eu aval de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 8. 





afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


]van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.010 m, 
stroomopwèarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Musao 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
{van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 270 =. 
stroomopwaarts den ”grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Musao 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Gr nssteen 6..— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5, op eene met de as 
van het dal Musao G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 7. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6, op 
eene Met de as van het dal der Musao 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 510 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, wdlke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 9. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mnsao G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -— ŒEst située à 410 mètres 
‘en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. -— Est située à 340 mètres 
eu amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Musso G. 1. 


Borne 13. -— Est située à 280 niètres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. —- Est sitnée à 340 mètres 
en aval de [a borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Museo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. -—- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene ‘net de. as van het dal der Musao 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Musao G..1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grensste:n 10, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. asftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 11, op eene met de 
as van het dal der Musao G. 1 normale 
lijn. 

Grensssteen 13. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Musao 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. —Ts gelegen op 340 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Musao 
G: 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 260 m. 
stroomefwearts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Musao G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts en grenssteen 15, op 
eene met de as van h-t dal der Musan 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 17. -— Est située à 750 mêtres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 18. :— Est située à 100 mêtres 
de la borne 17 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Musao. 


4 


Borne 19. --- Est située à 720 mètres 
en aväl de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


«— Est située à 960 mètres 


\ 


Borne 21. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 80 mètres. 


Borne 22. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Musao D, 1 
distanté de cet axe de 50 mètres. 


Borne 23. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 22 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Musao D. 1. 


Borne 24. 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 


— Est située à 560 mètres 


à l’axe de la vallée de la Musao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 750 im. 
stroomopwaarts den grengsteen 16, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 18. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 17, op eene met de 
as van het dal der Musao norinale lijn. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 720 m' 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is.” 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 960 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 #1. sistand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Musao 
venwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 470 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Musao 
D. 1 evenwijdige l'in, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 100 a. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Musao D. 1 normale 
Hjn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene inet de as van het dal der Musao D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 25. — Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 26. — Est située à 310 mètres |. 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Musao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. -— Fist située en amont de la 
borne 26, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière G., distante de 
cet axe de 50 môtres. 


Borne 28. —- Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière G, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 29. -—- Est située à 100 môtres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière G. 


Borne 30. --- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière G, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 31. -— Est située en amont de 
la boine 30, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière B, distante de cet 
axe de 50 mètres, | 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelgeen is. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Musao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 26, op het kruis- 
punt eener met de as van Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.010 sn. afstand 
van deze as gelegen is, met eene ‘met de 
as van het dal der rivier G. evenwijdige 
lin, welke op 50 in. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der rivier G. 
evenwijdige lijn, welke op 50 tn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 nm 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der rivier G. nor nale lijn. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der rivier G. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 30, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta evenwij- 
dige lijn, welke op 1.010 m. afstand van 
deze as gelegen is, net eene ‘met de as 
van het dal der rivier B. evenwijdige lijn 
welke op 50 in. afstand van deze as gele- 

pgen is, 
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Borne 32. — Est située à 430 métres 
en amont de la borne 31 sur upe parallèle 


à l'axe de la vallée de la rivière B, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 100 mètres 


de la borne 32 sur une normale à l’axe 


| de le vallée de la rivière B. 


Borne 34. — Est située à 380 mêtres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe dela valléet de le rivière [B, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 35. —- Est située en amont de la 
borne 34, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Luete, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à 
l'axe de la vallée de la rivière Meo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 36. —— Est située à 570 mètres 
eu amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante de 
cet axe de 75 mètres. 


Borne 37. --- Est située à 1.270 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante de 
cet axe de 75 mêtres. 


Borne 38. — Est située à 340 mètres 
en amont de lä borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. — Est située à 100 mètres 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
everwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m, 


van.den grenssteen 32, op eene met de 


as ven het dal der rivier B. normale lijn. 


Grenssteen 34. — Is gelegen.op 380 m. 
stroomafwearts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Îs gelegen stroomop- 
waarts den, grenssteen 34, op het kruis- 
punt eener met de as der Lueta even- 


wijdige lijn, welke op L010 mn. afstand. 


van deze as gelegen is, met eene met de as 
van, het dal der rivier, Mec evenwijdige 
lijn, welke op 75 nm. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelgen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.270 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene ‘met de as van het dal der Meo 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Meo G. 3. 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 39. — Ïs gelegen op 100 œ. 


78 
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de la borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Meo G. 3. 


Borne 40. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 41. — Est située à 1.500 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 42. --— Est située à 470 mèêtres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo G, 2, 


‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 100 mètres 
de ia borne 42 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Meo G. 3. 


x 


Borne 44. -— st située à 420 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 38, op eene met de 


as van het dal der Meo G. 3 normale 


lij. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 370 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene ‘rte de as van het dal der Meo G. 3 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. —- Is gelegen op 1.500 m. 
wtrooïtopwaarts den grensssteen 40, op 
cene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelgen is. 


Grenssteen 42. — Ts gelgeen op 470 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene net de as van het dal der Meo G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 42, op eene met de 
as van het dal der Meo G .3 normale lijn. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 420 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Mco G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Borne 45. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 46. — Eat située à 580 mètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka, 
-distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 320 mètres | 


Grenssteen 45. — Ïs gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 580 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 320 1m. 


TE AR EE PES ET ere 


— 19209 — 


en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 47 sur une normale à l’axe 
dé la vallée de la Kabueka g. 1. 


Borne 49. -— Est située à 200 mètres 
en aval- de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka g. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 50. -— Est située à 2.100 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — st située à 390 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. --- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka g. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


«troomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Kabueka G. 1 norinale 
lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 2.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene set de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 650, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 52. — Is gelegen op 190 à. 
stroomopwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 


‘lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 53. — Est située à 100 mètres 
de la borne 52 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabueka g. 2. 


{ 


Borne 54, -— Ekt située à 110 mèêtres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 52, op eene met de 
as van het dal der Kabueka g. 2 normale 
lijn. : 

Grenssteen 54. — Ïs gelegen op 110 m. 
stroomtafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het del der Kabueka 
g. 2 ovenwijdige lijn, welke op 50 sn. 
afstand van deze às gelegen is. | 
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Borne 55, -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 56. -— Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vellée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 100 mètres 
de la borne 56 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabueka. 


Borne 58. — Est située à 500 môtres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 59. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


. Borne 60. — Est située à 280 mêtres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. -— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 62. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 61 sur une noimale à l’axe 
" de la vallée de la Kabueka D. 1. 


Grenssteen 55. — Is geleÿen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. “— Is gelegen op 540 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 56, op eene met de 
as van het dal der Kabueka normale 
lin. 


Grenssteen 58. -— Is gelegen op 500 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Js gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kabuekx 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Ïs gelegen op 280 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60, up 
eene met de as van het dal der Kabueka 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. -— Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 61, op eene niet de 
as van het dal der Kabueka D. 1 normale 
lijn. 
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Borne 63. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne de la borne 62 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Ka- 
bueka D. 1, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 64. —- Est située à 2.180 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -— Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabueka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. -— Est située à 1.870 mètres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 67. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 68. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 67 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Meo G. 1. 


Borne 69. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 1x Meo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 70. :-- Est située à 430 mètres 
en amont de la botne 69 sur une parallèla 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 63. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 2.180 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 670 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Kabueka 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 1.870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der Meo G. 1 
evenwijcige lijn, welke op 50 +. afytand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 67, op eene ntet de 
as van het dal der Meo G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 350 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Meo G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen T0. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 71. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 72. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73. --- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 74. -— Est située à 100 mètr2s 
de la borne 73 sur une normale à l’axe 


” de la vallée de la Meo. 

Borne 75. -— Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 76. - - Est situés à 350 mètres 
en amont de la borue 75 sur une parallèle 
à l’oxe de la vallée de la Meo D. 1 


distante de cet axe de 50 mètres. 


3 


Borne 77. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 76 sur une normale à l’axe 


. de Là vallée de Ia Meo D. 1. 


Borne 78. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 77 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Meo D. 1, 
distante dé cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 610 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 73, op eene inet de as 
van het dal der Meo normale lijn. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 790 in, 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Meo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 100 5m. 


van den grenssteen 76, op eene met de 


as van het dal der Meo D. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 380 :n. 
strooïmafwaarts den grensrieen 77, op 
eene ::et de as van het del der Meo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 79. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. -- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 81. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 80 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Meo D. 2. 


Borne 82. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de da vallée de la Meo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 83. — Est située à 380 mètres 

en aval de la borne 82 sur une parallèle 

.à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. -— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallées de Ja Meo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 84 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Meo D. 8. 


Borne 86. -— Est située à 410 mèt-es 
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 350 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Meo 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 440 mm. 
Stroontopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Meo D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 80, op eene met de 
as van het dal der Meo D. 2 normale 
lijn. 

Grenssieen 82. — Is gelegen op 550 sm. 
strooïmafwaarts den grenssteen 81, op 
eene ‘met de as van het dal der Meo D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Îs gelegen op 380 mm. 


strooaafwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Meo 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 84. — Ïs gelogen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Meo D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 i". afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Ïs golegen op 100 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 
“ van het dal der Meo D. 
lHijn. 


3 normale 


Grenssteen 86. —- Is gelegen op 410 :m. 
«troomafwaarts den grenssteen 85, op 
vene net de as van het dal der Meo D. 3 
svenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as.gelegen is. 


NI 
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Borne 87. — Est située à 2.180 mêtres 
en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 88. -— Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilubu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


à 


‘Borne 89. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilubu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 90. — Est située à 100 mètres 
de la borne 89 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kamilubu. 


Borne 91. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamiluba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. -- Est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamilubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. -— Kst rituée à 300 mètres 
en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 


de set axe de 75 mètres. 


Borne 94, -— Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Mec, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 2.180 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene mntet de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 920 mn. 


stroomopwaarts den grenssteen 87, op 


eene met de as van het dal der Kaïnilubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. chiens 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kamilubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen i is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 89, op sene met de 


as van het dal der Ka:inilubu normale 


lijn. 

Grenssteen 91. — Is gelegen op 670 #1. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Katrilubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Kamilubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Meu 
cvenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het Cal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 95. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. -— Est située à 100 mètres 


de la borne 95 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Meo D. 4. 


Borne 97. --— Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. -— Est située à 1.500 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
À l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 99. -— Est située à 1.160 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


:" Borne 100. -— Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Meo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 101. -— Kst située en amont de 
la borne 100 à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kalambu, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 102. -—- Est située à 230 môtres 


Grenssteen 95. -— Is gelegen op 640 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eere met de as van het dal der Meo D. 4 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 95, op eene met de 
as van het dal der Meo D. 4 normale lijn. 


Grenssteen 97. — Is gelogen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Meo D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 1.500 mn. 


stroomafwaarts den grenssteen 97, op 


eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Meo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 101. — Is gelegen stroom- 
ovpwaarts den grenssteen 100, op het 
kruispunt eener met de as van‘het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 


imet eene met de as van het dal der 


Kalambu evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van ceze as gelegen is. 


_ Grenssteen 102. — Is gelegen op 230 m. 
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en amont de la borne 101 sur une paral-| 
‘lèle à l’axe de la vallée de la KalambuG. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. -— Est située à 100 mètres: 
de la borne 102 sur une normale. à l’axc 
de la vallée de la Kalambu G. 1. 


Borne 104. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 105. -— Est située à 630 mêtres 
en amont de la borne 104 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalambu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


| Borne 106. -— Ent située à 100 mètres 
de la borne 105 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalambu. 


‘Borne 107. --- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. :-- Est située en amont 
de la born: 107, à l’intersection d’une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Lucta, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de le vallée de la 
Katatji, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. 
en amont de la borne 108 sur une parallèle 


Est située à 670 mètre 


stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Kalambu. 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ur. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 51. 
van den grenssteen 102, op eene met de 


as van het dal der Kalanbu G. 1 nortnaie.: 


lijn. 


Grenssieen 104. — Is gelegen op 190 %=. 
“troomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Kalanbu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 "n. 
“fstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 105. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 105, op eene met de 
as van het dal der Kalambu normale 
äijn. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 720 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Kalambu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen strooin- 
vpwaarts den grenssteen 107, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 5. afstang van deze as gelegen is, 
:net eene n'et de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — KE: gelegen op 670 nm. 
stroof1opwaarts den grenssteen 108, op 


7 
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à lise de la vallée de la Katatiji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. —- Est située à 400 “êtes 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katatji, distante 


_ de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. —- 
en amont de la borne 110 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katatji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 111 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Katatji G. 2. 


Borne 113. --- Est située à 480 mètrer 
en aval de la borne 112 sur une parellèle 
à l’axe de la vallée de la Katatji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


° 


Borne 114. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katatji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. --- Est située à 240 mêtres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katatji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. — Est située à 100 mètres 
de la borne 115 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Katatji G. 1. 


Borne 117. - - Est située à 170 mètres 


Est située à 540 mêtrer: 


eene met de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene tet de &s van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af tand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 111. — Is gelegen op 540 im. 
«troomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene net de as van het dal der Katatji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 111, op eene :ret de 
as van het dal der Katatji G. 2 normale 
lijn. 


Grenssieen 113. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het del der Katatji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 460 im. 
stroomopwaarts den grensiteen 113, op 
eene met de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. af,tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — I: gelegen op 240 5m. 


stroomopwaarts den grenssteen 114, op 


eene met de as van het dal der Katatji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
.f.tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — E; gelegen op 100 im. 
van den grerwsteen 115, op eene r'eù de 
as van het dal der Katatji G. 1 noruale 
hjn. 


Grenssteen 117. -— Is gelegen op 170 m. 
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en aval de la borne 116 sur une parallèle lstroomafwaarts den grenssteen 116, op 


à l’axe de la vallée de la Katatji G. 1 
distänte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. — Est située à 800 mètres 
-en amont de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la ve distente 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 118 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katatji. 


Borne 120. -—- Est située à 1.420 mètres 
en aval de la.borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katatji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. — Est située à 430 mètres 
-n aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katatji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. —- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katatji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. —- Est située en amont 
de la borne 122, à l'intersection d’une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de 12 
Kalubi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. — Et située à 140 mètres 
en amont de la borne 123 sur une paral- 


»|eene met de as van het dal der Katatji 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 800 &. . 
stroomopwearts den grenssteen 117, op 
eene net de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 118, op eene met de 
as van het dal der Katatji normale lijn. 


Grenssteen 120.— Is gelegen op 1.420 #n. 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 121. — Ïs gelegen op 430 m. - 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Katatji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen stroom- 
vpwaarts den grenssteen 122, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kalubi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kalubi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. — Hist située à 180 mètres 
en amont de la borne124 sur une parallèle 
à l’axe de. la vallée de la Kalubi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. — Est située à 100 mètres 
de la borne 125 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la-Kalubi G. 1. 


Borne 127. -— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalubi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. -— Est située à 440 mèêtres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalubi, distante 
de cet axe.de 50 mètres. | 


Borne 129. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 128 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalubi, 


Borne 130. -— Est située à 740 môtres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalubi, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 131. Est située en amont 
de Ja borne 130, à l’intersection d’une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.010 mètres. avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière À, distante de cet axe de 50 
mnôtres, 


eene met de as van het dal der Kalubi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kalubi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 125, op eene met de 
as van het dal der Kalubi G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 110 n.. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Kalubi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 440 en. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Kalubi 


Tevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 128, op eene met de 
as van het dal der Kalubi normale lijn. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Kalubi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen stroom- 
vpwaarts den grenssteen 130, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
:net eene met de as van het dal der 
rivier À evenwijdige lijn, welke op 
50 1. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 132. --- Est située à 340 mêtree|  Grenssieen 132. — Is gelegen op 340 m. 


en amont de la borne 131 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 133. - - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière À, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 134. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A. 


Borne 135. — Est située à 290 mèêtres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l2 rivière A, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. —- Est située en amont de 
la borne 136, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Kabanza, distante de cet axe de 50 


mêtres, 


Borne 138. -—- Est située à 790 mètres 
en amont de la borne.137 sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 80 mètres. 


Borne 139. Est située à 910 mètres 








stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der rivier A 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssieen 133. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der rivier À 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.  : 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as van het dal der rivir À normale lijn. 


Grenssieen 135. — Is gelegen op 290 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der rivier À 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. ’ 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 340 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der rivier À 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen strooni- 
opwaarts den grenssteen 136, op het 
kruispunt eener inet de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is. 
et eene met de as van het dal der 
Kabanza evenwijdige lijn, welke op 
50 1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Îs gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af,tand 
van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 139. — Ts gelegen op 910 ». 
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en amont de la borne 138 sur une paral- 
_Jêle à l’axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. -— Est située à 660 mètres 


en amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kabanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. -— Est située à 280 mètres 
eu amont de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ludongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. -—- Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 141 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ludongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. — Est située à 100 mètres 
de la borne 142 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ludongo. 


Borne 144, --- Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallés de la Ludongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. 


en aval de la borne 144 sur une parallèle 


- Est située à 140 mètres 


à l’axe de la vallée de la Ludongo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Born: 146. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 145 sur une paral- 


strooïnopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van, deze as gelegen is. | 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 660 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Ïs gelegen.-op 280 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene net de as van het dal der Ludongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142.— Ts gelegen op 1.030. 


stroomopwaarts den grenssteen 141, op 


eene inet de as van het dal der Ludongo 


evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — [s gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 142, op eene net de 
as van het dal der Ludongo normale 
Hjn. 

Grenssteen 144.— Is gelegen op 1.020 in. 
strooïmafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Ludongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 140 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene ntet de as van het dal der Ludongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 610 in. 
stroomopwaarts den grénssteen 145, op 


lèle à l'axe de la vallée de la Kabanza,| ne met de as van het dal der Kabanza 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 147. —- Est située à 650 mètres]  Grenssteen 147. — Is gelegen op 650 m. 


en amont de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanzs, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 148. :— Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 147 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanza G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. :— Est située à 100 mètres. 


de la borne 148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanza G. 1. 


Borne 150. :— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Kabanza G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 150 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 152. — Est située à 100 mètres 
de la borne 151 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanza. 


Borne 153. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. — Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 


evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 148, op eene met de 
as van het dal der Kabanza G. 1 norntale 
lijn. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 260 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 151, op eene met de 
as van het dal der Kabanza normale 
lijn. 


Grenssteen 153. —- Is gelegen op 350 m. 


stroonafwaarts den grenssteen 152, op 


eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 
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“Borne 156. — Est située à 700 mêètrer 
en aval de la borne 154 sur une parallèle 
à axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 157. -— Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 158. — Est située à 840 mêtres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanza, distante 

de cet axe de 50 mètres. 


Borne 159, — Est située en amont de 
la borne 158, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lueta. 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kabanza D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


.Borne 160, — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 159 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabanza D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 161. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 160 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanza D. 1. 


Borne 162. — Est située en aval de la 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op. 


eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 680 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 155, op 


eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. —— Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den ‘grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 158, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
inet eene met de as van het dal der 
Kabanza D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 160 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Kabanza 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 160, op eene met de 
as van het dal der Kabanza D. 1 normale 
Hijn. 


Grenssteen 162. -— Is gelegen étroom- 
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‘borne 161, à l'intersection d’une paraflèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kabanza D. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


La euperficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 348 hectares. 


ART. 2. 


La société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des. droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière 
d'exploiter pendant nonante ans Îles 
mines concédées. 


ART. 3. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l'autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 


ou de son délégué, exécuter aueun travail 


d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les ter- 
rains qui les bordent dans une bande 
dune largeur de 10 mètres à compter 
de la 
élevé 


ligne formée par le niveau le plus 
qu'atteignent les eaux dans leurs 
crues périodiques. 

L'autorisation déterminera les con- 
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. d. 


L'exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
raient aux fonds riverains les travaux 


afwaarts den gronssteen 161, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 1m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
net de as van het dal der Kabanza D. 1 


‘evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 


van deze as gelegen is. 
De oppervlakte dezer gronden zal 
348 hectaren niet mogen te boven gaan. 


ART. 2. 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde. geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 51. breedte, 
ve rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand, welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken. 

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden. 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij is 
pamelijk verantwoordelijk voor de schade 
welke de zelfs toegelaten werken, welke 
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même autorisés, qu’il exécuterait dans le: | hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, 
rivières et ruisseaux. aan de oevergoederen zouden berokkenen. 


Il payera aux riverains, conformément |  Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 

à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913/|het decreet van 30 juni 1913 (Burgerlijk 

-(Code civil, livre IL, titres IT), une rede- | wetboek, boek II, titel II), aan de oever- 

vance annuelle proportionnée aux dom-|bewoners eene jaarlijksche som betalen 

mages qu’ils subissent dans l’exervcice|in verhouding met de schade welke zij 

de leurs droits de riveraineté. in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan. 


Dorné à Bruxelles, le 13 mars 1928. Gegeven te Brussel,den 13nMaart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi: Van ’s Konings wege : 
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JAspar. 
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession 
gratuite à la*« Mission Evangélique de l’Ubangi, Congo Belge », d’un terrain 
domanial de 40 hectares, sis à Kala. : 


Le conseil à examiné ce projet dans sa séance du 14 janvier dernier. 

Le projet a été approuvé à l’unanimité. 

Une seule observation a été présentée. Elle fut formulée par un membre qui 
souvent crut devoir signaler le caractère sommaire des enquêtes faites pour vérifier 
la vacance des terres. Cette fois, il se plut à reconnaître que les procès-verbaux 
lui donnaient pleine satisfaction. 


MM. Cabra, Dryepont, le R. P. Le Grand et Morisseaux avaient excusé leur 
absence. 


Bruxelles, le 4 février 1928. 
L’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur, 


HALEWYOK DE HEUSCH. O. LoUWERS. 


Terres. — Cession gratuite d’un ter-|Gronden. — Kostelooze afstand van 
rain à la Mission Evangélique de! eenen grond aan de « Mission Evan- 
l’Ubangi, Congo Belge. — Approba-| gélique de l’Ubangi, Congo Belge ». 


tion. — Goedkeuring. 
ALBERT, Ror DES BeLGES, ALBERT, KonING DER BELGEN, 
À tous, présents et à venir, SALUT. Aan allen, tegenwoordigen en toe- 


komenden, HEe1x. 


Vu l’avis émis par le Conseil Colonial| Gezien het advies door den Kolonialen 
en sa séance du 14 janvier 1928 ; Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 Januari 1928 ; ‘ 


Sur la proposition de Notre Premier| Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
Ministre, Ministre des Colonies. ter, Minister van Koloniën, 


Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren : 
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ARTICLE PREMIER. 


Ïl est fait donation à la «Mission 
Evangélique de l’Ubangi, Congo Belge », 
personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 19 mai 1926 (B. O. 1926, p. 540) 
d’un terrain domanial d’une superficie 
de 40 hectares sis à Kala (district de 
l’Ubangi). 


ART. 2. 


Le terrain cédé est compris dans le 
polygone bordé d’un liséré rouge sur 
le croquis annexé. Sa déliniitation défi- 

Jens Tite Sur Îles lieux par un 
délégué du Gouverneur Général, le repré- 
sentant de la mission donataire préala- 
blement entendu. 


ART. 3. 


Les chemins et sentiers indigènes ou 
autres, qui traversent le terrain cédé, 
appartiennent au Domaine Public de la 

+  Colonie et ne font pas partie de la 
présente cession, laquelle n’est faite, au 


‘ surplus, que sous réserve des droits 
exercés par les tiers, indigènes ou non 
indigènes. 


ART. 4. 


Le terrain cédé devra rester affecté 
aux œuvres de la mission donataire et 
ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location, grevé de servitude ou d’autres 
droits réels que taoyennant l’autorisation 
du Gouverneur Général, 






ARTIKEL ÉÉN. 


Schenking wordt gedaan aan de « Mis- 
sion Evangélique de l’Ubangi, Congo 
Belge », rechtspersoonlijkheid erkend bij 
Koninklijk besluit van 19 Mei 1926 
(A. B. 1926, blz. 540) van eenen domein- 
grond hebbende eene oppervlakte van 
40 hectaren, te Kala (district Ubangi) 
gelegen. 


ART. 2. 


De afgestane grond is gelegen-bimmen 
den veelhoek welke-88-hierbijbehoorende 


sshets bii-Middel van eenen rooden rand 


afgeteekend is. Zijne eindelijke grens- 
bepaling door eenen afgevaardigde van 
den Algemeen Gouverneur, zal ter plaatse 
geschieden de vertegenwoordiger van de 
begiftigde zending voorafgaandelijk ge- 
hoord. 


ART. 8. 


De wegen en paden, inlandsche of 
andere, welke den afgestanen grond 
doorkruisen, behooren tot het Openbaar 
Domein der Kolonie en maken geen deel 
uit van den tegenwoordigen afstand 
welke, overigens, slechts is gedaan onder 
voorbehoud der rechten, uitgeoefend door 
de derden, zij wezen inlanders of niet. 


ART. 4. 


De afgestane grond zal voor de werken 
der begiftigde zending moeten aange- 
wend blijven ; hij zal niet mogen ver- 
vreemd noch met hypotheek bezwaard, 
noch in huur gegeven, noch met dienst- 
baarheid of andere werkelijke rechten 
belast worden dan met machtiging van 
den Algemeen Gouverneur. 








ART. 5. ART. 5. 


Au i® janvier 1938, le terrain fera,| De grond zalin volle recht op 1 Januari 
de plein droit, retour à la Colonie, s’il|1938, tot de Kolonie terugkeeren, z00 
n’a pas été mis en valeur suivant les|hij niet te waarde werd gebracht volgens 
conditions prévues par les littéras a,|de voorwaarden voorzien bij littera’s a, 
b, c et d de l’article 24 de l’arrêté royal! b, c en d van artikel 24 uit het Koninklijk 
du 3 décembre 1923 sur la vente et la|besluit van 3 December 1923, op den 
location des terres. | verkoop en de verhuring der gronden. 

Le terrain fera, également, de plein| De grond zal eveneens, in volle recht, 
droit, retour à la Colonie, au cas où la|tot de Kolonie terugkeeren, in geval de 
mission cessionnaire l'aurait laissé in-|begiftigde zending hemt ongebruikt zal 

cupé, durant cinq années ininterrom-|gelaten hebben gedurende vijf onafge- 

ar 7 — légitime par|broken jaren, zonder eene door den 


on 
le Gouverneur Générai-- Algemeen Gouverneur aanvaarde reden. 







ART. 6. ART. 6. 


De begiftigde zending zal in het te 
waarde brengen van den grond het 
Koninklijk besluit naleven dat den ver- 
koop en de verhuring der gronden regelt. 


La mission donataire respectera dans 
la inise en valeur du terrain, l’arrêté 
royal réglementant la vente et la location 
des terres. 


ART. 7. ART. 7. 


Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet. 


" Notre Pre:uier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret. 





Gegeven te Brussel, den 62 Februari 
1928. 


-Donné à Bruxelles, le 6 février 1928. 





ALBERT. 


Par le Roi : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, 


Van ’s Konings wege : 





De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 
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Administration locale. — Personnel. 


Par arrêté royal du 13 janvier 1928. 
il est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de Mr. Renarp, L. J. R. M. 
Commissaire de District de 1re classe. 


Par arrêté royal du 17 janvier 1928 
sont promus à la date du 197 janvier 1928 : 


au grade de Colonel de la Force 
Publique : 
M. Wercer, M. T. À. E. 
au grade de Major de la Force Publi. 
que, à titre provisoire : 
M. pe TomBay, L. J. M. L. 
au grade de Major de la Force Publi- 


que : 
MM. Lesruw, À. KE. E. À. et 
VIDICE, J. À. J. 


Par arrêté royal du 17 janvier 1928 
est acceptée La démission de son grad 
et de ses fonctions, offerte par M. Va: 
SACEGHEM, R. R. P. M. J., Inspecteu: 
Vétérinaire principal. 


Par arrêté royal du 30 janvier 1928 
il est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. NanxaN, A. C. EF J. 
Directeur (service de l'Agriculture). 


Par arrêté royal du 2 février 1928, i 
est mis fin, sur sa demande, à la carrièrt 
coloniale de M. BorGErxorr L. J. H. 
Directeur d'Administration (service de: 
Finances). 


Par arrêté royal du 28 janvier 192: 
sont nommés : 


Plaatselijk beheer. — Personeel. 


Bij koninklijk besluit van 13 Januari 
1928, wordt aan de koloniale loopbaan 
van den heer RENARD, L. J. KR. M, 
districteommissaris-1® klasse, op diens 
verzoek, een einde gesteld. 


Bij koninklijk besluit van 17 Januari 
1928, zijn, ter dagteekening van 1 Januari 
1928, bevorderd : 

tot den graad van Kolonel der Land- 
imach$ : 
de heer WerLer, M. T. FE. 

tot den graad van Majoor der Land- 
macht, te voorloopigen titel : 
de heer DE TomBay, L. J. M. L. 

tot den graad van Majoor der Land- 
macht : 
de heeren LEBRUN, À. E. E. À, en 
VipiCk, J. À. J. : 


Bij koninklijk besluit van 17 Januari 
1938, is het door den heer VAN SACEGHEM, 
R. R. P.M. J., Eerstaanwezend Opzich- 
ter-Veearts, aangeboden ontslag uit 
zijnen graad en uit zijn amb6, aanvaard. 


Bij koninklijk besluit van 30 Januari 
1928, wordt aan de koloniale loopbaan 
van den heer NANNAN, A. C. F. J., 
Bestuurder (Landbouwdienst}, op diens 
verzoek, een einde gesteld. | 


Bij koninklijk besluit van 2 Februari 
1928, wordt aan de koloniale loopbaan 
van den heer BoRGERHOFF, L. J. H., 
Bestuurder van Beheer (dienst der Finan- 
ciën), op diens verzoek, een einde gesteld. 


Bij koninklijk besluit van 28 Januari 
1928, zijn benoemd : 


3. 
No 
4 
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1 M édécins Directeurs de 17e classe 
de laboratoire : | 
MM. Scawerz, J., Médecin-inspecteur. 


WALRAVENS, P. A. F. 

et MATTLET, G. J., médecins directeurs 
d. laboratoire. 
M. SOHWwETs prendra rang dans le 

grade de médecin directeur de 1re classe- 

de laboratoire, à la date du 1° juillet 

1924, immédiatement avant M. War. 

RAVENS. 

MM. WALRAVENS et MATTLET conser- 
veront l’ancienneté qu’ils avaient dan: 
le grade de médecin-directeur de labo- 
ratoire. 

29 Médecin 
adjoint. 

M. Durex, A. N, médecin hygiéniste 
principal de 11€ classe. Il conservera 
l'ancienneté qu'il avait dans son grade 
de médecin hygiéniste principal de 
1re classe. 


Hygiéniste  Inspecteur- 


10 Tot Genecesheeren-Bestuurders-1® 
klasse van een laboratorium : 
de heeren SCHWETZ, d., 

opzichter, 

WALRAVENS, P. À. F. 
en MATTLET, J. J., geneesheeren-labora- 
toriumsbestuurders. 

De heer SCHWETZ zal in den graad van 
geneesheer-opzichter-1® klasse van een 
laboratoriunt, rang nemen te rekenen 
van 1 Juli 1924, onmiddellijk véér den 
heer WALRAVENS. 

De heeren WALRAVENS en MATTLET, 
zullen den aïnbtsouderdonr behouden 
welken zij hadden in den graad van 
geneesheer-laboratoriumsbestuurder, 


geneesheer- 


20 Tot Genecesheer Hygiënist, toege- 
voegd Oprichter : 
de heer DUREN, A. N, cerstaanwezend 
geneesheer-hygiënist-19 klasse. Hij zal 
den ambtsouderdom behouden welken 
hij in zijnen graad van eerstaanwezend 
geneesheer-hygiënist-1e klasse bezat, 


Distribution d'énergie électrique à Pan- |Electrische stroomvoorziening te Pan- 


da-Likasi. — Convention avec la 
Société Coloniale d’Electricité, 
Approbation. 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIÉR. 


La Convention dont la teneur suit est 
approuvée ; 


da-Likasi. — Overeenkomst met de 
« Société Coloniale d’Electricité ». — 
Goedkeuring. 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIRKEL ÉÉN. 


De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt, is goedgekeurd : 
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Entre la Colonie, représentée par Monsieur H. JASPAR, Premier Ministre, Ministre 
des Colonies, d’une part, 
et 
la Société Coloniale d’Electricité, société congolaise à responsabilité lisuitée, ayant 
son siège social à Elisabethville, représentée par MM. le Baron DE STEENHAULT, 


président du conseil d’administration, et ALBERT PAULIS, administrateur, d'autre 
part. 


Il à été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation par Arrêté Royal : 


ARTICLE PREMIER. — La Golonie concède à la Société le droit d'installer, dans 
la circonscription urbaine de Panda-Likasi, au-dessus et au-dessous de la voirie 
publique, des poteaux, potences, fils, câbles et autres appareils affectés à la distri- 
bution et à l'emploi de l’énergie électrique. 

Cette concession est accordée en vue de l'éclairage public et privé, de la distri” 
bution du chauffage et de la force motrice et de toutes les applications industrielles 
autres que la traction, la télégraphie et la téléphonie. 

La concession est accordée jusqu’au 1er octobre 1954. 


ART. 2. — La Colonie s'engage à ne pas reconnaître à d’autres les mênes droits 
avant l'expiration de la concession décrite à l’article premier. Elle pourra cependant 
permettre, à d’autres producteurs de courant, des fournitures d’une puissance 
minimum de 50 klw. en service continu pendant 8 heures par jour et utilisées 
à concurrence de 85 % au minimunt pour la force motrice. 

Elle pourra, de plus, même autoriser toute entreprise utilisant la puissance déter- 
minée ci-dessus à se servir de la voie publique pour la distribution de cette énergie 
dans les conditions prévues au présent article. 

La présente convention ne porte pas préjudice à des croits acquis et le Gouver- 
nement pourra autoriser le maintien de canalisations existantes, pourvu que 
celles-ci servent à trans:nettre l’énergie reçue à concurrence de 85 % au #ainiinum 
pour la force motrice. 

L'énergie ainsi reçue ne pourra servir qu’à l’usage personnel du consommateur 
ou à celui de son personnel. 

Pareille autorisation ne peut être accordée à des sociétés ou à des associations 
de patrons, d'ouvriers ou de particuliers qui voudraient distribuer l'énergie élec- 
trique à leurs actionnaires ou à leurs membres. 


ART. 3. — La société établira à ses frais et conformément aux plans et à la 
description annexés au présent contrat, toutes les installations nécessaires à la 
distribution de l'énergie électrique et prendra à sa charge exclusive leur entretien 
et leur renouvellement. 

La station centrale de production sera établie aux e:nplacernents fixés de commun 
accord entre la société et le Gouverneur de la Province du Katanga. La société 
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pourra, sous la réserve faite ci-dessus, déplacer la centrale pendant toute la durée 


de la concession, pourvu que la distribution ne soit pas interrompue : elle pourra 
raccorder sa centrale et ses installations à toute centrale nouvelle. 


ART. 4. — La Colonie, sous la réserve éventuelle de l’approbation du pouvoir 
compétent, mettra gratuitement à la disposition de la société, pendant la durée 
de la concession, soit le terrain pour l'établissement des cabines de transformation, 
soit même, si possible, les bâtiments existants et utilisables pour l'installation 
des appareils de transformation. 

Toutes charges quelconques d’entretien des locaux occupés par cette installation, 
seraient supportées par la société. 


ART. 5. — La Société n’aurait aucun recours contre la Colonie, si des lois ou 


décrets permettaient la distribution ou l'emploi de l’énergie électrique en d’autres 


conditions que celles prévues aux deux derniers alinéas de l’article deux, mais 
la société bénéficierait, dans ces cas, des stipulations favorables de ces lois ou 
décrets. 


ART. 6. -— Sous peine de déchéance de la concession, la société ne pourra ni 
aliéner, ni hypothéquer tout ou partie de ses installations sans autorisation préa- 
lable du Ministre des Colonies. 


ART. 7. — La distribution de l’énergie se fera par courants alternatifs triphasés, 
à 4 fils, à 50 périodes, à la tension de 390 /225 V. efficaces. 

Pour le réseau prévu, deux ou trois centres de distribution seront installés 
dans la circonscription urbaine. 
… Ils seront alimentés à l’aide de courants alternatifs triphasés à haute tension, 
dont le voltage sera choisi par la société parmi les tensions Standard que fixera 
le Ministre des Colonies ou son délégué. 


ART, 8. — La société assurera l’éclairage publie aux conditions qui suivent : 


1° dans les délais stipulés à l’article 44, rappelé par l’article 18 de la convention, 
elle éclairera toutes les voies de communication indiquées au plan officiel de la 
voirie. Le nombre de lampes, les emplacements, les intensités seront déterminés 
par le Gouverneur du Katanga ou son délégué. 

Cet éclairage se fera contre paiement des redevances convenues pour l'éclairage 
public et ci-après stipulées ; 

20 sur réquisition du Gouverneur du Katanga ou de son délégué, la société 
éclairera de même toute autre voie de la circonscription nine: 


ART. 9. — Les redevances pour l’éclairage public seront dues par heure d’éclai- 
rage, et seront les mêmes que celles appliquées pour le réseau électrique urbain 
d’Elisabethville. 
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ART. 10. — Les dispositions des articles 11-12-13-14-15-16-17 et 18 de la con- 
vention du 31 mars 1923, approuvée par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative 
à la distribution d'énergie électrique à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498), sont 
applicables à la ‘présente convention. 

Le Gouverneur du Katanga est délégué pour exercer les droits et attributions 
reconnus au Ministre des Colonies par les articles précités. 


ART. 11. — Le prix de l'éclairage privé sera le même et fixé dans les mêmes 
conditions qu'à Elisabethville. 

La société pourra exiger une redevance annuelle correspondant à la consom- 
mation de deux lampes de 32 watts brûlant pendant 1.400 heures sur le prix de 
base de fr. 1.20 multiplié par le coefficient 4, soit 480 francs. 


ART. 12. — Les articles 20-21-22-23-24-26-27-28 et 29 de la convention du 
31 mars 1923, approuvée par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative à la distri- 
bution d'énergie électrique à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498) sont applicables 
à la présente convention, étant entendu que le mot «Elisabethville » doit être 
remplacé par « Panda Likasi » et que le plan prévu à l’article 27 de la convention 
de 1923 précitée est le plan officiel de la voirie de la circonscription urbaine de 
Panda-Likasi. 


ART. 13. — L'énergie motrice sera fournie à l’abonné qui contractera un abon- 
nement d’au moins trois années, au même prix et dans les mêmes conditions 
qu’à Elisabethville. 

La société aura le droit de faire verser une garantie égale au mininrum de rede- 
vance prévu par l’article 25 de la convention de 1923 précitée. 


ART. 14. — La Colonie s'engage à prendre chez la société qui s'engage à la 
fournir, l'énergie électrique nécessaire à l’alimentation de ses services divers au 
même prix et dans les mêmes conditions qu'à Elisabethville. 


ART, 15. — La société adressera tous les mois, au Gouverneur de la Province 
du Katanga, un extrait de ses registres, extrait indiquant la consontmation de 
chaque catégorie d'abonnés. 

Le Gouverneur pourra, par lui-même ou par son délégué, procéder ou faire 
procéder à toute vérification utile et à tout acte de contrôle, tant dans les locaux 
et les bureaux de la société que chez les abonnés. 


ART. 16. — La société devra réduire ses prix de vente du courant à Likasi, 
dès que ceux-ci seront réduite à Elisabethville et sans qu’il doive être tenu compte 
de l'importance de la consommation à Likasi. 

Cependant, à partir du jour où la consommation à Panda-Likasi aura atteint 
un miniaum de 42.000 kwh. par mois, des variations dans le prix de vente seront 
établies comme suit : 


DEN 





En 


Dès que la consommation totale, évaluée comme il est dit aux articles précé- 
dents dépassera 600.000 kwh. par an, La société devra réduire de 5 centimes le 
prix de base du kwh. ; elle devra le réduire de 15 centimes lorsque cette consom- 
:nation dépassera 800.000 kwh. et de 20 centimes lorsq’uelle dépassera 900.000 kwh. 

Indépendamiment de ces prenières variations, le prix de base du kwh. variera 
de 6 centimes par kwh. pour toute variation pleine de 10 franes dans le prix de 
la tonne. de charbon sur wagons Panda-Likasi. 

Au cas où par un nouveau mode de production ou par un achat de courant, 
le prix de base du kwh. di rinuerait de 20 p. c. ou plus, la société ferait subir 


à ses prix une diminution de 10 p. c. par tranches de 20 % de variation dans 


les prix de revient. 

Les variations du prix du charbon et du prix de base de kwh. dont il est question 
dans les deux alinéas ci-dessus devront être calculées sur les prix d’un semestre ; 
les variations du prix de l'électricité qui en découleront seront appliquées pendant 
un semestre qui prendra cours dans les trois mois de l'établissement des preiers 
calculs. 


ART. 17. — Les prix stipulés aux articles 9-11 etc. sont fondés sur un prix de 
revient de base du kwh. à 1,20 fr. 

Ce dernier prix, à son tour, est établi en fonction : 

1° d’une consommation srinimunr de 42.000 kwh. par mois ; 

29 d’un prix de revient du combustible à 85 francs la tonne de charbon sur 
wagons Panda-Likasi. 


ART. 18. -— Les articles 35 à 46 de la convention du 31 mars 1923, approuvée 
par l'arrêté royal du 20 avril 1923, relative à la distribution d’énergie électrique 
à Elisabethville (B. O. 1923, p. 498), sont applicables à la présente convention. 


Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 8 février 1928. 
ART. 2. ART. 2. 


Notre Premier Ministre, Ministre des| Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé de l’exécution du |Koloniën, is belast met de uitvoering van 
présent arrêté. het tegenwoordig besluit. 


Donné à Bruxelles, le 21 février 1928.|  Gegeven te Brussel, den 21° Februari 
1928. 


ALBERT. 


Par le Roi : Van *s Konings wege : ” 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 


#”” 


— 1939 


Terres. — Compagnie d’Elevage et|Gronden. — « Compagnie d’Elevage et 


d’Alimentation du Katanga. — Auto- 
risation d’acquérir. 


ALBERT, Ror pes BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu l’article 12 du décret du 27 février 


1887 sur les sociétés commerciales. 


Sur la proposition de Notre Pretnier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La Compagnie d'Élevage et d’Alimen- 
tation du Katanga, société congolaise 
à responsabilité limitée, ayant son siège 
social à Elisabethville, est autorisée à 
acquérir et à posséder 20.000 hectares 
de terres, non contpris les terrains visés 
par Nos arrêtés du 28 juillet 1925 (B. O. 
1925, p. 385), du 25 novembre 1925 
(B. O. 1925, p. 738) et du 6 avril 1926 
(B. O. 1926, p. 495) indépendamment 
des terres que la société pourrait acqué- 
rir de la Colonie et du Comité Spécial 
du Katanga. 


ART. 2. 


Notre Premier Ministre, Ministre des 


d’Alimentation du Katanga. » — 
Machtiging tot aankoopen. 


ALBERT, KONING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, HEIz. ; 


Gezien artikel 12 uit het decrect van 
27 Februari 1887 op de Handelsvennoot- 
schappen. 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De « Compagnie d'Elevage et d’Alimen- 
tation du Katanga », Congoleesche Ven- 
nootschap met beperkte verantwoorde- 
lijkheid, hebbende haren imaatschappe- 
lijken zetel te Elisabethville, wordt ge- 
rechtigd tot het verwerven en bezitten 
van 20.000 hectaren gronds met de bij 
Onze besluiten van 28 Juli 1925 (A. B. 
1925, blz. 385), van 24 Noveniber 1925 
(A. B. 1925, biz. 738) en van 6 April 1926 
(A. B. 1926, blz. 495) bedoelde gronden 
niet inbegrepen, ongeminderd deze welke 
de Vennootschap van de Kolonie en 
van het Bijzonder Comiteit van Katanga 
zou kunnen verwerven. 


ART. 2. 


Onze Eerste Minister, Minister van 
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Colonies, est chargé de l'exécution du|Koloniën, is belast met de uitvoeringvan 
het tegenwoordig besluit. 


présent arrêté. 


Donné à Bruxelles, le 25 février 1928. 


Gegeven te Brussel, den 252 Februari 
1928. 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Éerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 


Comité National du Kivu. — Nomina- | Nationaal Comiteit van Kivu.— Benoe- 


tion du Président et de membres du 
Conseil de Gérance. 


LE PREMIER MINISTRE, 
MINISTRE DES COLONIES, 


Vu l’article 15 du décret du 13 janvier 
1928, modifié par le décret du 13 février 
1928, conctitutifs du Comité National du 
Kivu. 


Arrête : 
ARTICLE PREMIER. 


Monsieur M. RUTTEN, Gouverneur Gé- 
néral Honoraire du Congo Belge, est 
nominé Président du Conseil de Gérance 
du Coinité National du Kivu. 


ART. 2. 


Sont nommés membres du Conseil de 
Gérance : 


MM. Cam. Camus, Ingénieur en Chef, 





ming van den Voorzitter en van leden 
bij den Bestuursraad. 


DE EERSTE MINISTER, 
MINISTER VAN KOLONIEN, 


Gezien artikel 15 uit het decreet van 
13 Januari 1928, gewijzigd bij decreet 
van 13 Februari 1928, houdende inrich- 
ting van het Nationaal Comiteit van 
Kivu. 


Besluit : 
ARTIKEL ÉÉN. 


De Heer RUTTEN, A., Eere-Algemeen 
Gouverneur van Belgisch-Congo, is tot 
Voorzitter. benceïnd van den Bestuurs- 
raad bij het Nationaal Comiteit van 
Kivu. 


ART. 2. 


Zijn benoemd tot leden van den Be- 
stuursraad : 


de Heeren Cam. CAMUS, Hoofd-Ingénieur, 





— 1941 — | ; 


Chef de service au Ministère des| Dienstoverste bij het Ministerie van 


Colonies, . [  Koloniën, 
P. CHARLES, Conseiller Juridique au/P. CHARLES, Gerechtelijk Raadsheer bij 
Ministère des Colonies, | het Ministerie van Kolonién, 


le Baron De RENETTE DE VicLers-|Baron DE RENETTE DE VILLERS PERWIN, 
PERWIN, Lieutenant Général pen-| gepensionneerde Luitenant Generaal, 
sionné, ; à 

FRATEUR, Professeur à l’Université de! FRATEUR, Leeraar aan de Hoogeschool 


Louvain, van Leuven, 

À. Go, Secrétaire Général au Ministère| A. GOHR, Algemeen Secretaris bij het 
des Colonies, ” Ministerie van Koloniën, 

LæpPLAE, Directeur Général au Ministère | E. L&PLAE, Algemeen Bestuurder bij het 
des Colonies, Ministerie van Koloniën, 

RoDHAIN, Médecin en Chef Honoraire| RODHAIN, Eere-Hoofdgeneesheer van 
du Congo Belge, Belgisch-Congo, 


L. VAN LEEUW, Ingénieur en Chef, L. Van LEEUw, Hoofd-Ingenieur, Dienst- 


Chef de service au Ministère des|  overste bij het Ministerie van Koloniën, 
Colonies, 


À. WAUTERS, Docteur en Sciences Eco-| A. WAUTERS, Doctor in Economische 
nomiques. Wetenschappen. 


Bruxelles, le 21 février 1928. Brussel, den 212 Februari 1928. 


HENRI JAsPaR. 


Comité National du Kivu. — Membres | Nationaal Comiteit van Kivu. — Aan- 


agréés. vaarde leden. 
LE PREMIER MINISTRE, DE EERSTE MINISTER, 
MINISTRE DES COLONIES, MINISTER VAN KOLONIËN, 


Vu l’article 4 du décret du 13 janvier| Gezien artikel 4 uit het decreet van 
1928, modifié par le décret du 13 février | 13 Januari 1928, gowijzigd bij het decreet 
1928, constitutifs du Gomité National du | van 13 Februari 1928 houdende inrichting 


Kivu, | van het Nationaal Comiteit van Kivu, 
Ârrête : Besluit : 
ARTICLE UNIQUE. -_ EENIG ARTIKEL. 


Sont agréées, à titre de membres dul Zijn aangenomen ten titel van leden 
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Comité National du Kivu, chacune devan het Nationaal Comiteit van Kivu, 
celles-ci ayant une participation indiquée | de hiernavermelde vennootschappen, elk 
ci-dessous en regard de sa dénomination | hunner hebbende eene deelneming zooals 
sociale : . | hieronder aangeduid tegenover hare maat- 


Ischappelijke benaming : 


1. Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Compagnie 
des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Laes Africains, 
soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . Re . 

2. La Foncière et Mobilière, soc. an., ayant son siège él à 
Bruxelles PR D RARES RAS 

3. Compagnie de Linéa, société par actions à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Linéa-Kivu ; : 

4. Banque d’Outremer, soc. an. ayañt son siège social à, le 

5. Mutuelle Solvay, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 

6. Société Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba, soc. an., 
ayant son siège social à Anvers . : ne d'A 

7. Banque Industrielle Belge, soc. an., ayant son siège social à 
Bruxelles se à Aa 7e 

8. Société Générale d Belgique, soc. an., ayant son siège social à 
Bruxelles 

9. Banque de Crédit Commercial, soc. an., ayant son siège social 
à Anvers ; : — ns Ge 

10, Middenkredietkas van Fe Bose bard” soc. iratse à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Louvain . 

11. Société commerciale et Minière du Congo, s06. an., ayant son 
siège social à Bruxelles . 

12. Plantations de Libenge, société par actions à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Motenge-Boma. à 

13. Cassel et Cie, société en commandite simple, ayant son siège 
social à Bruxelles 5 2e dede 

14. Société Hollandaise de aus. s0C. an., ayant son siège social 
à Bruxelles . 

15. Société Textile Africaine, société par actions à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Léopoldville : 

16. Union Bank, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles . 

17. Gonpagnie Générale de Railways et d’Electricité, 6oc. an., 
ayant son siège social à Bruxelles . 

18. Compagnie Belge des Chemins de fer Réunis, s0c. an., ayant 
son siège social à Bruxelles . se nt 

19. Banque Agricole de Belgique, soc. coopérative, ayant son siège 
social à Liége . 


25 parts 
14 parts 
12 parts 
10 parts 
10 parts 
10 parts 
10 parts 
10 parts 
10 parts 
10 parts 
8 paris 
6 parts 
6 parts 
6 parts 


6 parcs 


Le 


pie 
par US 


ot 


parts 


5 parts 


5 parts 


RE 
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20. Compagnie du Kivu, soc. an., ayant son siège social ? Anvers. 
21, Société Générale de Cultures, soc. an., ds son . social 
à Bruxelles ,  . D RTS EE ds Age | 5 à 
22, Crédit Anversois, soc. an., ayant son siège cd à Asa 
23. Banque J'osse Allard, soc. an.,ayant son siège social à Bruxelles. 
24, Nagelmackers Fils et Cie, société en commandite simple, ayant 
son siège social à Liége . PR de 0 ds 
25. Banque des Colonies,soc.an., ayant son siège suite à Bruixéllés. 
26. Armement Deppe, soc. an., ayant son siège social à Anvers. 
27. Société Commerciale et Agricole de l'Est du Kwango, société 
congolaise à responsabilité limitée, ayant son _ social à Léopold- 
ville D 
28. Société de Médine. et à Irdnsantone soc. an., _— son siège 
social à Ougrée . ré int je He s 
29. Société « Comptoir du Donne: », SOC. an., ayant son siège social 
à Bruxelles . Dar cetpde LE Le ttes del nl ete 
30. Incertropical Confins, soc. an., ayant son siège social à bn 
xelles EE : 
31. Banque H. Lambert, soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 
32. Crédit Général de ue 806. an., ayant son siège social 
à Bruxelles . RL 
33. Société de Partitipation: et de Gérèncs soc. an., ayant son 
siège social à Anvers . 


34. Algemeen Be agangekantoe s0c. an., ayant son LA doi 


à Anvers . . 


86. Crédit Colouial et one s0C. an., ayant 5On siège social 
à Anvers . . PR PE EE 
36. F. M. Philippson et Cie, soc. en nom collectif, — son siège 
social à Bruxelles . : De Gi tient rare Ce 
37. Commerciale du Centre toi, ass Sodd et soc. par actions 
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville- Est. 
38. Banque J. Matthieu et Fils, soc. en nom collectif, ayant son 
siège social à Bruxelles . RE + AS el ve à 
39. Banque Centrale de au soc. an., ayant son … social 
à Liége . 5 sn s 
40. MM. Cahen. De Kinder et does société en nom collectif, 
ayant son siège social à Bruxelles . Se RE on Date 
41. Syndicat Financier Bruxellois, société Hd ayant son 
siège social à Bruxelles . . 


. 


42. Mutuelle Buurmans. soc. an., so son rs social à Érusalles: 


43. Magermans Frères, société en notn collectif, ayant son siège 
social à Bruxelles . 
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_. 44. Éliot et Loinan, société en nom collectif, Avon son, siège social 
à Bruxelles . a 4 or 
45. Société de Pantatiéne et + d'Elevage di Kivu, soc. an. an son 
siège social à Anvers 
46. Compagnie Equatoriale dé Omer et Ariane soc. 
an., ayant son siège social à Anvers. . . . . Le 
47. Compagnie des Propriétaires Réunis, soc. an., ayant son siège 
social à Bruxelles . Lis a ES 
48. G. et C. Kreglinger, soc. en Ésaithandite né. et son 
siège social à Berchem . 
49. Syndicat d'Etudes et Rien: au Congo « os », 
soc. an., ayant son siège social à Bruxelles. 
50. Société d'Agriculture et d’'Elevage de la Roi Minière hi 
Haut Katanga (Agricomine), société par actions à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Bruxelles. à 
51. Belgo-Katanga, soc. an. ayant son siège is à Phil 
52. Comptoir Belge Congolais de Matériaux (Belcoma), société par 
actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Matadi. 
53. Banque Belge du Travail soc. an., ayant son siège social à Gand 
54. Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles, société 
par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Shangiigu 
(Ruanda Urundi) Re 
55. Association Cotonnière de Ééléiaue: soc. coopérative, ayant 
son siège social à Gand . 
56. Générale Iminobilière, soc. an., ayant son siège social à Bru- 
xelles LEURS se RS 
57. M. Déipeste et Cie, soc. en nom solieutit, ayant son siège social 
à Bruxelles . ; AS 

58. Société insiere. Lduétriolle » et Goes soc. an., ayant 
son siège social à Charleroi . 4 5 

59. Compagnie de la Ruzizi, sdc. par actions à ha fonsa bite 

limitée, ayant son siège social à Usumbura. 

60. Entreprises Générales au Kivu (E. G. K,), société par actions 
à responsabilité limitée ayant son siège social à Nya Lukeinbe, Kivu. 

61. La soc. an., Linière Gantoise, ayant son siège social à Gand. 

62. Office Central des Filatures de Lin, Chanvre etJute de Belgique. 
société coopérative, ayant son siège social à Gand . 

63. Soc. an. Belge Financière Commerciale, Coloniale et Agricole, 
ayant son siège social à Bruxelles. sue à 

64. Soc. An. Voksspaarwezen, ayant son siège so6talà à Ch 

65. Plantations du Buhundé, société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Bukavu . 


rs 


ui 


ui 


Fm 


ei 


jm 


ee 


ee 


— 


part 


part 


part 


part 


part 


part 
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66. Soc. An. Ferd. Lousbergs, soc. an. ayant son siège social à Gand 
67. Soc. An. Linière Saint-Sauveur, ayant son siège social à Gand . 


1 part 
1 part 


68. De Clereq et Costermans Frères, société en nom collectif, 


ayant son siège social à Bruxelles . 


69. V. et M. Hanne Frères, société en nom collectif, sut à son siège 


social à Liége. 


1 part 


1 part 


Bruxelles, le 23 février 1928. 
Brussel, den 232 Februari 1928. 


HENRI JASPAR. 


à 


Société congolaise à responsabilité Limi- 


tée « Plantations Brock au Kivu », — 


Statuts. — Autorisation. 


Par arrêté royal du 2 février 1928, 
la société à responsabilité lisnitée « Plan- 


:tations Brock au Kivu », dont les statuts 


sont annexés au dit arrêté (1), est 
autorisée ; elle constituera une indivi- 
dualité juridique distincte de celle des 


associés. 


Congoleesche vennootschap met beperk- 
te verantwoordelijkheid  « Planta- 
tions Brock au Kivu ». — Standrege- 
len. — Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 2 Februari 
1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Planta- 
tions Brock au Kivu », waarvan de stand- 
regelen bij het gezegd besluit behooren, 
nachtiging verleend ; zij zal eene rechts- 
persoonlijkheid uitmaken, onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten. 


Société congolaise à responsabilité limi- |Congoleesche vennootschap met be- 


tée « Katanga-Kivu ». — Modifica- 
tions aux statuts. — Approbation. 


Par arrêté royal du 2 février 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de La société congolaise à respon- 
sabilité limitée «Katanga-Kivu» con- 
formément au texte annexé au dit 
arrêté (1). 


perkte verantwoordelijkheid « Ka- 
tanga-Kivu ». — Wijzigingen aan 
de standregelen. — Goedkeuring. 


Bij koninklijk besluit van 2 Februari 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor- 
delijkheid « Katanga-Kivu », overeenkom- 
stig den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1). 





(1) Voir annexe au présent numéro. 


. y (1) Zie bijlage aan dit nummer. 








2 — 1946 — 


tée « Sacomintra » (Société Agricolé, 

_ Commerciale, Minière et de Trans- 
ports au Congo)». — Statuts. — 
Autorisation. 


Par arrêté royal du 6 février 1928, 
la société à responsabilité lisritée « Saco- 
mintra (Société Agricole, Conmerciele, 
Minière et de Transports au Congo), 
dont les 
arrêté (1) est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés. 


statuts sont annexés au dit 


Société congolaise à responsabilité limi- 
tée « Compagnie Agricole et Indus- 
trielle du Congo». — Statuts. — 
Autorisation. 


Par arrêté royal du 16 février 1928, 


la société à responsabilité limitée « Com-|1928, is, 





x 


Société congolaise à responsabilité imi- | Congoleesche 


vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Sa- 
comintra » (Société Agricole, Com- 
merciale, Minière et de Transports 
au Congo)». — Standregelen. — 
Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 6 Februari 
1928, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Sacomin- 
tra (Société Agricole, Commerciale, Mi- 
nière et de Transports au Congo), waar- 
van de standregelen bij het gezegd 
besluit behooren, ntachtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten. 


Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com- 

pagnie Agricole et Industrielle du Con- 
go ». — Standregelen. — Machti- 
sing. 


Bij koninklijk besluit van 16 Februari 
aan de vennootschap iet be- 


pagnie Agricole et Industrielle du Congo », | perkte verantwoordelijkheid « Coinpagnie 
dont les statuts sont annexés au dit| Agricole et Industrielle du Congo », waar- 


arrêté (1), est autorisée ; elle constituera | van 


de standregelen bij het gezegd 


une individualité juridique distincte de|besluit (1) behooren, machtiging ver- 


celle des associés. 


leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten. 





(1) Voir annexe au présent numéro. 


(1) Zie biflage aan dit nummer. 


ps 


fn — 





Rd | 
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Société congolaise à responsabilité limi- 
tée « Industries et Transports Auto- 
mobiles au Congo (Itac) ». — Sta- 
tuts. — Autorisation. 


Par arrêté royal du 21 février 1928, 





s 


la société à responsabilité limitée «In- 


Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Indus- 
tries et Transports Automobiles au 
Congo (Itac) ». — Standregelen. — 
Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 21 Februari 
1928, is, aan de vennootschap imet be- 


dustries et Transports Automobile au|perkte verantwoordelijkheid « Industries 
Congo (ltac)» dont les statuts sontlet Transports Automcbiles au Congo 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; | (Itac) », waarvan de standregelen bij het 
elle constituera une individualité juridi-|gezegd besluit behooren, machtiging ver- 


que distincte de celle des associés. 


leend ; zij zal éene rechtspersoonlijk- 
heid uitmaken onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten. 


Société congolaise à responsabilité imi- 
tée « Commerce et Cultures de l’Afri- 
que Occidentale (Cecafo) ». — Sta-| 
tuts. — Autorisation. | 


Par arrêté royal du 23 février 1928, la 
société à responsabilité limitée « Coim- 
merce et Cultures de l’ Afrique Occidentale 
(Cecafo) dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1), est autorisée ; elle 
constituera une individualité juridique 
distincte de celle des associés. 





Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com” 
merce et Cultures de l'Afrique 
Occidentale (Cecafo) ». — Stand- 
regelen. — Machtiging. 


Bij koninklijk besluit van 23 Februari 
1928, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Commerce 
et Cultures de l'Afrique Occidentale 
(Cecafo) waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit behooren, machtiging ver- 
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten. 








(1) Voir annexe au présent numéro. 


| (1) Zie bijlage aan dit nummer. 
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Société congolaise à responsabilité limi- | Congoleesche vennootschap met beperk - 


tée «Compagnie générale de Tra- 
vaux au Congo». — Modifications 
aux statuts. — Approbation. 


Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en s2 
séance du 20 janvier 1928. 


Par arrêté royal du 25 février 1928, 
sont approuvées les modifications àux 
statuts de la société congolaise à respon- 
sabilité limitée «Compagnie Générale 





te verantwoordelijkheid « Compagnie 
générale de Travaux au Congo ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring. 


Gezien de besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders in hare zitting van 20 
Januari 1928. 

Bij koninklijk besluit van 25 Februari 
1928, zijn goedgekourd de wijzigingen 
aan Ge standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor- 


de Travaux au Congo » conformément | delijkheid « Cosnpagnie Générale de Tra- 
au texte annexé au dit arrêté (1). vaux au Congo» overeenkoïnstig den, 


bij gezegd besluit behoorenden tekst (1). 


Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant des 
concessions minières dans le Ruanda-Urundi. 


Le projet de décret à pour but d’accepter des concessions de mines, recherches 
et permis d'exploitation, dans le Ruanda-Urundi, à six personnes, groupes ou 
sociétés. Les conventions conclues avec chacune de ces entités sont les mêmes, 
sauf que, pour les trois premières, le droit exclusif de recherches minières portera 
sur une délimitation de 250.000 hectares, tandis que pour les trois dernières, il 
se limitera à 50.000 hectares, et que la superficie totale des mines à concéder ne 
pourra, pour les pretnières, dépasser 50.000 hectares et 10.000 hectares pour les 
dernières. Mais le territoire dans lequel s’exerceront les recherches générales et 
les stipulations des conventions sont les mêmes pour les uns et pour les autres. 

L’étendue considérable ouverte aux recherches et l’engagement que prend, 
dès à présent, le Ruanda-Urundi, d’accorder des perimis d'exploitation, ont retenu 
particulièrement l’attention d’un mesbre qui note la différence entre la méthode 
suivie dans le cas présent et celle que consacre la législation minière du Katanga. 
Comment parler de permis d'exploitation, alors qu’on ne sait si les concessionnaires 
ont fait ou feront une découverte quelconque, ni si les gisements qu'ils trouve- 








(1) Voir annexe au présent numéro. l (1) Zie bijlage aan dit nummer, 





- 
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raient éventuellement seront susceptibles. d'exploitation ? N'y a-t-il pas là une 
arrière-pensée de spéculation, plutôt qu’un dessein bien arrêté de chercher et 
d'exploiter loyalement et rationnellement ? 

Ces remarques provoquent les déclarations de M. le Ministre des Colonies. La 
Commission de la nrain-d'œuvre s'efforce, dit-il, en ce moment de résoudre le 
grave problème que pose la situation démographique de la Colonie. En attendant 
qu’elle ait déposé ses conclusions, il a résolu de suspendre tout octroi de conces- 
sion ; mais il ne croit pas pouvoir donner à cette décision une portée rétroactive, 
et, par là, compromettre les travaux et les sacrifices de certains demandeurs qui, 
depuis quelque temps déjà, ont pris date. 

D'ailleurs, pour le perinis d'exploitation, les droits de l’administration restent 
saufs, il ne sera accordé qu’en cas de découverte bien constatée. La personnalité 
des concessionnaires écarte à priori toute pensée de spéculation. 

Le projet de décret a été adopté à l'unanimité, moins une abstention. 


M. Dryspoxpr et le R. P. le Grand s#vaient excusé leur absence. 
Bruxelles, le 3 mars 1928. 


L'Auditeur. | Le Conseiller-Rapporteur, 
HALEWYOK DE HEUSOH. CH. MORISSEAUX. 


Mines. — Concessions dans le Ruanda- | M'inen. — Vergunningen in Ruanda- 
Urundi (Prince de Ligne ; MM. Vleu-| Urundi (Prins de Ligne ; de HH. 
xinck et cons. ; MM. Gustin et Van-| Vleurinck en cons. ; de HH. Gustin 
develde ; M. Richard ; La Cie du! en Vandeveldez; de H. Richard ; de 
Kivu et M. Dryoel). « Cie du Kivu » en de H. Dryoel). 


ALBERT, Ror pEs BELGES, ALBERT, KonixG DER BELGEN, 


| 
| : 

A tous, présents et à venir, SALUT.| Aan allen, tegenwoordigen en toe- 

’ komenden, HEIL. 





Vu l'avis éinis par le Conseil Coloniall Gezien het advies door den Kolonialen 
en sa séance du 4 février 1028 ; Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 4 Februari 1928 ; 


Sur la proposition de Notre Premier| Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
Ministre, Ministre des Colonies, ter, Minister van Koloniën, 


Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren : 


Le 





RE Ts RE ce EEE DEN A He ENURUES 
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Aeros PREMIER. ARTIREL ÉÉN. 


_ conventions ci- après sont approu-| De overeenkomsten hierna zijn goed- 
vées : | gekeurd.. 


L 


Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 
Ministre des Culonies, d’une part, 


et 


le Prince Eugène de Ligne, 
Il a été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à recher- 
cher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi. 


ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en 
vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 décem- 
bre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l’article premier, une superficie 
de 250.000 hectares en sept blocs au maximun, dans lesquels il jouira d'un droit 
exclusif de recherches ininières jusqu’au 31 décembre 1931. 

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres. 

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles 
continues, telles que cours d’eau, routes, etc. | 

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes : 

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ; : 

À l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au sommet du mont 
Niangara, une droite reliant les sommets des imonts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la Crête marquant la lintite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lae Mohasi 
jusqu’à l’eabouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de 
la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord du lac 
Mugesera jusqu’à son extré:nité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l’est, 
la frontière du Ruanda-Urundi. 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies. 


ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l'exploitation d’une substance minérale ou délisnités pour prospection à 
titre exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières. 
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ART. 4. —— Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs 
tels qu’ils sont prévus à l’aricle 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. 

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés 
aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et 
les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date 
de la délimitation et de l'indication sominaire du périmètre du bloc. 

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1 /50,000€ 
à l'appui, mentionnant les cours d’eau, ‘nontagnes, points géographiques, etc. 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance. 


ART, 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 
confère le droit de faire, à La sufrace du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations, tranchées, puits, sondages, ete. sous les conditions déterminées par la 
législation minière du Katanga. | 


ART. 6. —- Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruandæ#-Urundi 
une somme de 5,000 francs par ingénieur où prospecteur employé aux travaux 
d'exploration minière. | 

Ces agents seront :nunis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part. 


ART. 7, -- La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à inesure de l’avancement 
des travaux. 


ART, 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu’au 31 tnars 1933 à accorder à 
une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous 
le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par 
le Ministre des Colonies, le droit d’exploiter, pendant nonante ans, à courir de 
la date de l'octroi du permis d'exploitation, les mines découvertes dans les délais 
déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu coim- 
munication avant le 31 :nars 1982. 

L'autorisation d’exploiter les ntines ne sera accordée que si la société est au 
capital minisnum de 5.000.000 de francs. 

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans 
qu'aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. -— Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, 
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les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des 
délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, 
en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces 
objets seront régis par les dispositions des décrets iminiers qui s'appliquent ou 
s’appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, 
le Ruanda-Urundi resnplaçant le Comité Spécial pour l’exécution de ces diverse: 
dispositions. | 

Toutefois, la disposition de l’article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : «Le Ruanda-Urundi 
aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l’or prove- 
nant des :nines concédées ». 

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisarion du Gouvernement. 

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes : 

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de inéthodes perfec- 
tionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de 
produits extraits que du prix de revient, la production normale des inines bien ex- 
ploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du gisement 
dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ; 

b) Le projet devra comporter le inatériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins d’ex- 
ploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ; 

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des condi- 
tions de vie et de cliinat similaires à celles où la inine est située ; 

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux. 

L’ad'ainistration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées. 


ART. 10. --- La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi 
des actions d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres 
de toute catégorie. 

En cas de création ultérieure d’actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, 
un no:ubre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, 
de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de titres égal à 
la moitié de tous les titres existants. 

Les actions du type spécial renrises au Ruanda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au 
profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga. 
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En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 

part du reliquat de l’actif, confor:nément à la législation sur les mines du Katanga. 
Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes 

les autres actions de la société. s — 

S'il s’agit d'exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire resnettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues 
par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines. 

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu’une société spéciale soit consti- 
tuée pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une catégorie 
spéciale, coinine il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories 
de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à laquelle 
participerait, en qualité d’apporteur la société d'exploitation prévue à l’article 8 
ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux 
fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, 
soit lors de la liquidation. 

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisine ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant. 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 


4 


société exploitante s'engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente 


de ces substances à cet organisme. Il est entendu que la Ruanda-Urundi ne recevra 
pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation. 


ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologi- 
ques ou autres qu’il serait a:nené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 
Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda- 
Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées. 


ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droït de nomuner un délégué auprés 
des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des 
sociétés ayant pour objet l’exploitation des :nines. Ces délégués auront le droit 
de surveiller les opérations de la société. Ils seront convoqués aux assenrblées 
générales, à toutes les réunions du conseil d’administration, du comité de direction 
et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultatives. Ils recevront les 
procès-verbaux des séances et toutes les comniunications adressées aux admini- 
trateurs ou aux commissaires. Ils n’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un 
jeton de présence. 

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches. 
le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat des recherches, 
comités ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. 
Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des 
sociétés de recherches. 


eu 
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Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher- 
ches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès 
sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui 
donnerait ce conimissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d’assurer 
l’observation des règles établies par la présente convention ainsi que la législation 
minière en vigueur. 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies. 

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront noinina- 
tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


ART. 14. — La présente convention est conclue sous séserve d'approbation par 
le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi. 


Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 septembre 1927. 


IL. 


Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d’une part, 
et , 
un groupe fornté de M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés à Gand ; 
M. Edouard Chaudron, administrateur de sociétés à Bruxelles et M. Georges 
de Bournonville, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
lequel groupe sera désigné ci-après par «le contractant de seconde part ». 


Il à été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. —— Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déter:ninées aux artieles suivants, à recher- 
cher les nrines dans les territoires du Ruanda-Urundi. 


ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée 
en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 
31 décembre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l’article premier, 
une superficie de 250.000 hectares en sept blocs au maxintum, dans lesquels 1l 
jouira d’un droit exclusif de recherches nänières jusqu’au 31 décembre 1931. 

Le long de l’axe des vallées, ces bloes ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilonrètres. 

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles 
‘continues, telles que cours d’eau, routes, etc. 
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Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes : 


Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ; | 

À l’ouest, la linite ouest du bassin de la Muvuxmba, jusqu’au sommet du mont 
Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source 
de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord 
du lac Mugesera jusqu’à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud 
et à l’est, la frontière du Ruanda-Urundi. 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainemtent par le Ministre des Colonies. | 


ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l’exploitation d’une substance minérale ou délisnités pour prospection à titre 
exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières. 


ART. 4. — Le droit axclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs 
tels qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. 

L’abornement des blocs sera fait au :noyen de bornes et de poteaux placés 
aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, ete. de 
telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la 
date de la délimitation et de l'indication sonimaire du périmètre du bloc. 

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1 /50,000€ 
à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, ete. 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance. 


A&T. 5. — L'autorisation de rechercher les inines en vertu des articles 1 et 2 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations, tranchées, puits, sondages, ete. sous les conditions déterminées par la 
législation stinière du Katanga. 


ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi 
une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux 
d'exploration minière. 

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part. 
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ABT. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. 


ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu’au 31 mars 1933 à accorder 


à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous ‘ 


le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par 
le Ministre des Colonies, le droit d’exploiter, pendant nonante ans, à courir de 
la date de l’octroi du permis d'exploitation les imines découvertes dans les délais 
déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu com- 
munication avant le 31 mars 1932. 

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs. 

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans 
qu'aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. —- Le imode de délimitation des mines découvertes, les conditions de 
leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, 
les règles qui régissent les statuts et les enxprunts de la société; la nomination 
des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits 
de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, 
et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi 
par la législation, minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, 
ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent 
ou s’appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du 
Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l’exécution de 
ces diverses dispositions. 

Toutefois, la disposition de l’article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : «Le Ruanda-Urundi 
aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l’or pro- 
venant des mines concédées ». 

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement. 


Celle-ci sera subordonnée aux’ conditions suivantes : 


a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 


exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per- 


fectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du 
gidement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation 
bien organisée ; 


b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres 





. à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l’ouverture de chemins 
d'exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communica- 
tion ; 

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la imine est située ; 

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 


à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux. 


L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées. 


ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi 
des actions d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres 
de toute catégorie. 


. En cas de création ultérieure d’actions, elle remettra de même au Ruanda- 
Urundi, un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
‘catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de 
titres égal à la moitié de tous les titres existants. 

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au 
profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga. 

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga. 

Pour le reste, ces actions jouiront des: mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société. 

S'il s’agit d'exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues 
par La législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines. | 

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d’exiger qu’une société spéciale soit 
constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une 
catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes 
catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette 
société, à laquelle participerait, en qualité d’apporteur la société d'exploitation 
prévue à l’article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi 
de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage 
des bénéfices annuels, soït lors de la liquidation. | 

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant. 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 
société exploitante s'engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente 
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de ces substances à cot organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra 
pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation. 


ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géolo- 
giques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 
Il prêtera son concours gratuitement .pour les études de tout genre que le Ruanda- 
Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées. 

ART. 12. —— Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès 
des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des 
sociétés ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit 
de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées 
générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du comité de direction 
et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les 
procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux adminis- 
trateurs ou aux commissaires. Ils n’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un 
jeton de présence. 

Aussi longtemps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recher- 
ches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recher- 
ches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches 
minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi 
auprès des sociétés de recherches. 

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches 
et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les 
chantiers. Le concessionnaire devra se conforiner aux instructions que lui donnerait 
ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l’observation 
des règles établies par la présente convention ainsi que de la législation minière 
en vigueur. | . 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies. 

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi- 
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


ART, 14. - La présente convention est conclue sous réserve d'approbation 
par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi. 


Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 septembre 1927. 


III. 


Entre le Ruanda-Urundi, eee par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d’une part, 
et | , 
un groupe forné de MM. Paul Gustin et Willy van de Velde, administrateurs 
de sociécés, lequel groupe sera désigné ci- après par «le contractant de seconde 
part », 


Il a été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les linites et aux conditions déter:ninées aux articles suivants, à FAORGE 
<her les ‘mines dans les territoires du Ruanda- Urundi. 


ART, 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée 
<n vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 
31 décenbre 1929 de délimiter, dans les régions indiquées à l’article pretnier, 
une superficie de 250.000 hectares en sept blocs au rtaximum, dans lesquels il 
jouira d’un droit exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décenrbre 1931. 

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne poutront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres. | 

Le périsnètre des blocs devra, autant que possible, êt tre formé de limites natu- 
relles continues, telles que cotrs d’eau, routes, ete. | 

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes : 

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ; 

À l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont 
Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la linite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitina et de La Kanyungula jusqu’au lae Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
‘jusqu’à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source 
de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord 
du lac Mugesera jusqu’à son extré:nité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud 
et à l’est, la frontière du Ruanda-Urundi. 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies. 


ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l'exploitation d’une substance ininérale ou délimités pour prospection à titre 
exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières. 


ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs 
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tels qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés. 

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux. placés 
aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de 
telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaiscent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, La 
date de la délimitation et de l’indication sommaire du périmètre du bloc. 

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1 /50.000e 
à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc. 
perinettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers. 
intéressés pourront en prendre connaissance. i 

ART. 5. -— L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et ? 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations, tranchées, puits, sondages, ete. sous les conditions déterminées par 
la législation minière du Katanga. 


ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi 
une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux 
d'exploration minière. 

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part. 


ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure. de l'avancement 
des travaux. 


ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu'au 31 mars 1933, à accorder 
à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous 
le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par 
le Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de 
la date de l’octroi du permis d’exploitation, les ntines découvertes dans les délais 
déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu coin- 
munication avant le 31 aars 1932. 

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs. ; 

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares xans 
qu'aucune nine puisse dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de 
leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, 
les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination 
des délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits. 
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‘de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, 
et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi 
par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, 


ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s ‘appliquent 


ou s’appliquerontàla mêne matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, 
le Ruanda-Urundi remplaçant le Coinité Spécial pour l’exécution de ces diverses 
dispositions. 

Toutefois, la disposition de l’article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines 
du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à 
prix égal le droit d'acquérir par. préférence, en tout ou en partie, l'or provenant 
des mines concédées ». 

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la : mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement. 

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes : 


| a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes perfec- : 


tionnées d’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gisement 
dont la teneur est considérée co:nme payante dans une exploitation bien organisée ; 

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres 
à économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l'ouverture de chemins 
d'exploitation suffisants pour relier la mire aux voies publiques de communication ; 


c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ; 

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille un loge:itent convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux. | 

L'ad.ninistration appréciera souverainenient si ces conditions sont réalisées. 


ART, 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi 
des actions d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres 
de toute catégorie. 

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de même au Ruanda- 
Urundi, un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un noinbre de titres 
égal à la moitié de tous les titres existants. 

Les actions du type spécial re:nises au Ruanda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au 
profit du Cotuité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Kataniga. 

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également : à une 


part du reliquat de l’actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga. 
FÉUR EU e site 
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“Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toute: 
les autres actions de la société. | 


‘S'il s’agit d'exploiter des :mines de diaïtant ou d’autres pierres précieuses, le 


.ooncessionnaire renettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues 


par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines. 

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu’une société spéciale soit 
constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité, ie Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une 
caiégorie spéciale, coinme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes 
catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette 
société, à laquelle participerait, en qualité d’apporteur la société d'exploitation 
prévue à l’article 8 ci-dessus, n’aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi 
de recevoir deux fois sa quate-part sur les mêines bénéfices, soit lors du partage 
des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation. 

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisine ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 
société exploitante s'engage à remettre l’exploitation de ces inines ,ou la vante 
dé ces substances à cet organim>. Ïl est rntendu que la Ruanda-Urundi ne recevra 
pas d'avantage supplé:nentaire du chef de cette organisation. 


ABT, 11. — Le concessionnaire re:netéra au Ruanda-Urundi les études géolo- 
giques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 
Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruenda- 
Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées. ES 


© ART, 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nontner un délégué auprès 
des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des 
sociétés ayant pour ‘objet l’exploitation des mines. Ces délégués auront le droit 
de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux asseñnrblées 
générales, à toutes les réunions du conseil d'administration, du co’nité de direction 
et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. [ls recevront 
los procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux admi- 
nistrateurs ou aux commissaires. Ils n'auront droit. qu'à une indemnité fixe ou 
à un jeton de présence. 

Aussi longte:nps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recher- 
ches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat des recher- 
ches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches 
minières. | Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi 
auprés des sociétés de recherches. 

Le Rüanda- Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher- 
ühes et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès 
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sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que 
lui donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gatpillage du gisement, d'assurer 
l'observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis- 
lation minière en vigueur. 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 


cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractent de ‘ 


secoride part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies. 
Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi- 
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


: ART. 14. — La présente convention est conclue sous récerve d'approbation 
par le Pouvoir législatif du Ruanda-Ururdi. 


Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 septembre 1927. 
IV. 


Entre le Ruanda-Urundi, représenté per M. Henri Jasper, Premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d’une part, 
et : 
la Compagnie du Kivu, représentée per MM. le comte Maximilien de Renesse- 
Breidbach, président du Conseil d'administration et Charles Vuylsteke, admi- 
nistrateur délégué, 


Il & été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. — Le Ruenda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux aïticles suivants, à recher- 
cher les mines dans les territoires du Ruan da-Ururdi. 


ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée 
en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 
31 décembre 1929 de délimiter, dens les régions indiquées à l’article preivier, 
une superficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans le: quels il 
jouire d’un droit exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1931. 

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres. 

Le pèrimètre des blocs devre, autant que posrible, être formé de limites natu- 
relles continues, telles que cours d’eau, routes, ete. 

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25.000 hectares dans la région 
comprise entre les limites suivantes : 

Au nord, la frontière du Ruanda-Uruni ; 

À l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au sommet du mont 
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Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la lisnite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de 
la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord du 
lac Mugesera jusqu’à son extré:rité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et 
à l’est, la frontière du Ruanda-Urundi. ‘ 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies. 


ART, 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l’exploitation d’un esubstance ininérale ou délinités pour prospection à titre 
exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières. 


AgT. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels 
qu'ils sont prévus à l’article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés. 

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et des poteaux placés 
aux angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de 
telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces lisnites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date 
do la délimitation et de l'indication sonrataire du péri:rètre du bloc. 

La notification de cet abornement sera faite au Résident avee un plan au 
1 /50.000€ à l’appui, inentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographi- 
ques, ete. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance. 


- ART, 5. — L'autorisation de rechercher les :nines en vertu des articles 1 et 2 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’exca- 
vations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la 


législation minière du Katanga. 


ART. 6. — Pendant la durée des recherches ainières telle qu’elle est prévue à 
l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi 
une some de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux 
d'exploration ‘uinière. 

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines pour 
compte du contractant de seconde part. 


ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avanceinent 
des travaux. 


"ART. 8 — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu’au 31 mars 1933 à accorder à 
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une ou plusieurs société constituées par le contractant de seconde part, sous le 
régi.ne juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le 
Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la 
date de l’octroi du permis d'exploitation les mines découvertes dans les délais 
déter.ninés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu com- 
munication avant le 31 mars 1932. | 


L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
Capital :miniaum de 1.000.000 de francs. 


La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de 
icur exploitation, le taux des redevances: ‘inières à payer par le concessionnaire, 
les règles qui régissent les statuts et les enprunts de la société, la no:nination des 
délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d’ad'ninistration, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses do déchéance, et, 
<n général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière qui sera ntise en vigueur ultérieure:nent. En aitendant, ces 
Objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou 
s’appliqueront à la mê:ne matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, 
le Ruanda-Urundi remplaçant le Co:mité Spécial pour l'exécution de ces diverses 
dispositions. | 

Toutefois, la disposition de Particle 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : «Le Ruanda-Urundi 
aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l’or prove- 
nant des mines concédés ». ; 

. Le c"ncessionnaire ne pourra co:nmencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement. 

Gelle-ci sera subordonné. aux conditions suivantes : 

a) Le concessionnaire soumottra aux autorités un projet complet de nrise en 
æxploïitation de la nine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes per- 
fectionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production norïtale des ntines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du gise- 
ment dont la teneur est considérée co:nme payante dans une exploitation bien 
organisée ; 

b) Le projet devra coïnporter le matériel et les installations les plus propres 
à éconourtiser la :ain-d’œuvre. Il co:nportera en outre l’ouverture de chemins 
<'exploitation suffisants pour relier la «mine aux voies publiques de communication ; 

c) La imain-d’œuvre sera recrutés sur place ou dans des régions offrant des condi- 
‘“Hons de vie et de climat similaires à celles où la imine est située ; 


d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
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à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux. : 
L'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées. 


ART. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi. 
des actions d’un type spécial dont le noxrbre sera égal au total des autres titres de 
toute catégorie. | | | . 

En cas de création ultérieure d’actions, elle remettre de même au Ruan da-Urundi, 
un nombre d'actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de 
manière que le Ruande-Urundi dispose toujours d’un nombre de titres égal à la 
moitié de tous les titres existants. | | 

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulesnent 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux récevances établies au pro- 
fit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Ketanga. 

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit égalentent à une part 
du reliquat de l'actif, conformément à la législation sur les mine: du Katanga-: 

. Pour le reste, ces actions jouiront des n ên es droits et prérogatives que toutesles 
autres actions de la société. 

S'il s'agit d'exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, Le 
concessionnaire remettra au Ruarda-Ururdi, au lieu des redevances prévues per 
la légielation du Katanga, 50 % des gains et profite de toute nature, provenant 
de ces mines. | 

Le Ruanda-Urundi se récerve le droit d'exiger qu'une société spéciale soit 
constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité le Ruanda-Urun di recevre au lieu d’actions d’une catégo- 
rie spéciale, comme il est prévu ci dessus, la moitié des actions de toutes catégories. 
de cette société spéciale. Il est enter.du que la constitution de cette société, à lsquelle 
participerait en qualité d’apporteur la société d'exploitation prévue à l’article à 
ci-decsus, n'aura pas pour effet de permettre au Ruarda-Urunai de recevoir deux 
fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du part:ge des bénéfices annuel... 
soit lors de la liquidation. 

Le Ruarda-Ururdi se réserve en outre la faculté de créer ur organisme ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de le vente du digtant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, 1 
société exploitante s’engege à remettre l'exploitation de ces mines ou le vente 
de ces substances à cet organise. II est enter,du que le Ruarda-Urur.di ne recevra 
pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organication. 


ART. 11. — Le concessionnaire remettre au Ruenda-Urundi les études géolo-- 

giques ou autres qu'il serait amené à faire pour la n'ise en valeur de sa conceerion. 
il prêcera son concours gratuitement pour les étude €e tout genre que le Ruanda 
Ururdi entreprendrait dans les surfaces concédées. 


Ps È . re as RSR VE D 
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ART, 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des. 
sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés 
ayant pour objet l'exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller 
les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes 
les réunions du conseil d’adininistration, du comité de direction et du collège des 
coïmrissaires ; ils y auront voix consultatives. Îls recevront les procès-verbaux 
des séances et toutes les communications adressées aux adininistrateurs ou aux 
commissaires. Ils n’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence. 

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aura pas créé une société de recherches, 

Je Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, 
comité ou organisnre quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. 
Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès. des 
sociétés de recherches. 

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher- 
ches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur 
les chantiers, Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui don- 
nerait ce contmissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer l’obser- 
vation des règles établies par la précente convention ainsi que de le législation 
minière en vigueur. 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, 
hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de seconde 
part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies. 

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomina- 
tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


ART. lé. — La présente convention est conclue sous réserve d’epprobation par 
le Pouvoir législatif du Ruenda-Urundi. 


Fait à Bruxelles. en double exemplaire, le 22 septembre 1927. 


V. 


Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d’une part, 
et 
M. Lucien Dryoel, 


Il a été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les li ites et aux conditions détern inées aux articles suivants, à rechercher les 
nünes dans les territoires du Ruanda-Urundi. 
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ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en 
vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 
déce:nbre 1929, de déliniter, dans les régions indiquées à l’article premier, une 
superficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira 
d’un droit exclusif de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1931. 

Le. long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres. | | | 

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles 
continues, telles que cours d’eau, routes, ete. | 

. Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25,000 hectares dans la région 
compiise entre les limites suivantes : 


Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ; 

A l’ouest, la linite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au somimet du imont 
Niangara, une droite reliant les sommets des inonts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la 
Rwagitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lao Mohasi 
jusqu’à l’etrnbouchure de la Niaruka, une droite joignant ce point à la source de la 
Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord du lac 
Mugesera jusqu’à son extré:nité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l’est, 
la frontière du Ruanda-Urundi. : 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées. par le présent 
article, seront tranchées souvereienment par le Ministre des Colonies. 


ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour 
Fexploitation d’une substance ininérale ou déli:nités pour prospection à titre exclusif 
‘en: vertu d’une autorisation de recherches minières. 


ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels 
qu'ils sont prévus à l’article 2, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés. 

L’aborne:nent des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de telle sorte 
que les tiers prospecteurs reconnaissent aiséinent ces limites. Les bornes et les 
poteaux porteront un écriteau indiquant le no:n du concessionnaire, la date de Ja 
délimitation et l’indication so:umaire du périnètre du bloc. 

La notification de cet aborne:nent sera faite au Résident avec un plan 1 /50,000€ 
à l'appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc. 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance. 


ART. 5. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 con- 
ère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’excava- 
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tions, tranchées, puits, sondages, etc. sous les Sondtions déterntinées par la législa- 
tion minière du Katanga. 


ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue à 
l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi 


une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux 


d’exploration minière. 


Ces agents seront munis d’une licence et ohniout seuls rechercher les mines pour 
compte du contractant de seconde part. 


ART. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 


ART. 8. — Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu’au 31 mars 1933 à accorder à une 
ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime 
juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre 
des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l'octroi 
du perinis d’exploitation les mines découvertes dans les délais déterininés à l’article 
2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 
31 mars 1932. | 

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capi- 
tal #inimua de 1.000.000 de francs. 


La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, Les 
règles: qui régissent les statuts et les enprunts de la société, la nontination des délé- 
gués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d’ad:rinistration, les droits de con- 
trôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, 
en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets 
seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou s’applique- 
ront à la imê.ue matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga. le Ruanda- 
Urundi remplaçant le Coïnité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions. 

Toutefois, la disposition de l’article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les mines 
du Katanga, sera re:nplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix 
égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l’or provenant Ces 
mines concédées ». 

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement. 


Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes : 


FE OME Ur 
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a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec- 
tionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de là quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la produduction normale des mines 
bien exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du 
gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
orgnisée ; 

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
écono:riser la main-d'œuvre. Il con:portera en outre l’ouverture de chemin: 
d'exploitation suffisants pour relier la n ine aux voies publiques de communication : 


c) La main-d'œuvre cera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ; 

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille un logenent convenable, une nourriture 
saine ét abondante, ainsi que les soins médicaux. 


L’ad:ninistration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées. 


ART. 10, — La société exploitante remettra gratuitement au Ruenda-Urandi 
des actions d’une type spécial dont le ais sera égal au total des autres titres 
de toute catégorie. | 

En cas de création ultérieure d’actions, elle remettra de même au Ruanda- 
Urundi, un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de 
titres égal à la moitié de tous des titres existants. 

Les actions du type spécial renises au Ruenda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribué: une participation égale aux redevances établies au 
profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga. 

En ces de liquidetion de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l'actif conforimé:nent à la législation sur les mines du Katanga. 

Pour le reste ces actions jouiront des ntê.1es droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société. 

S'il s’agit d'exploiter des rines de diamant ou d’autres pierres précieuses, lo 
concessionnaire remettra au Ruardi-Urundi, au lieu des redevances prévues par 
la législation du Katange, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces xnines. | 

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d’e exiger qu’une société spéciale soit consti- 
tuée pour exploiter ces nuines de diamant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une caté- 
gorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la inoitié des actions de toutes caté- 
gories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, 
à laquelle participerait, en qualité d'apporteur la société d'exploitation prévue à 
l’article 8 ci-dessus, n'aura pas pour effet de perirettre au Ruanda-Urundi de 


ee (I | 
recevoir deux fois sa quote-part sur les mê:nes bénéfices, soit lors du partage des 
bénéfices annuels, soit lors de la liquidation. 

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 
société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente de 
ces substances à cet organisme. Ïl est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra 
pas d’avantage supplémentaire du chef de cette organisation. | 


ART. 11. —'Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologi- 
ques ou autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 
Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda- 
Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées. 


ART. 12. — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des 
sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés 
ayant pour objet l'exploitation des inines. Ces délégués auront le droit de surveiller 
les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux asse:nblées générales, à toutes 
les réunions du conseil d’ad:ninistration, du co:rité de direction et du çollège des 
commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux 
des séances et toutes les communications adressées aux ad:ninistrateurs ou aux 
conœuissaires, Is n'auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence, 

Aussi longiemps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recherches, 
le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches. 
comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherces minières. 
Ce délégué aura les mênes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des 
sociétés de recherches. 

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher- 
ches et d'exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès 
sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conforimer aux instructions que lui 
donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d'assurer 
l’observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législa- 
tion minière en vigueur. | 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiinent préalable et par éerit du Ministre des Colonies. 

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des inines seront no:nina- 
. tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


ART. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation 
par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi. 


Fait à Bruxelles, en double exenplaire, le 22 septe:abre 1927. 





ER re e RE Re ns 





VI. 


Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, | 


Ministre des Golonies, d’une part, 
et 
M. J.-B. Richard, 


Il a été convenu ce qui suit : 


ARTICLE PREMIER. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivantes, à 


rechercher les mines dans les territoires du Ruandea-Urundi. 


ART. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en 
vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 dé- 
cerbre 1929 de délimiter. dans les régions indiquées à l’article premier, une super- 
ficie de 50.000 hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira d’un 
droit exclusif de recherches ‘minières jusqu’au 31 décembre 1931. 

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres. 

Le périmètre des blocs devra, autant que possible être formé de limites naturelles 
continues, telles que cours d’eau, routes, ete. 

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25.000 hectares dans la région 
comprise entre les limites suivantes : 

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ; 

À l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont 
Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwegitima et de la Kanyungula jusqu'au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l'embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de 
la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; La rive nord du lae 
Mugexera jusqu’à son extré:nité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l’est, 
la frontière du Ruanda-Urundi. 

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies. 


ART. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l'exploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à 
titre exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières. 


ART. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les bloes tel: 
qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. 
L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 
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angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le noïn du concessionnaire, la date 
de la délimitation et l'indication sommaire du périmètree du bloc. 

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 
1/50.000€ à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographi- 
ques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi. 

Le Résident affichera la notification ei les plans dans ses bureaux, où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance. | 


ART, 6. — L'autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 con- 
fère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’exca- 
vations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la 
législation minière du Katanga. $ 


ART. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi 
une somnte de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux 
d’exploiration minière. : | 

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part. 


ABT. 7. -—— La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
ännexés sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. | 


ART. 8. —- Le Ruanda-Urundi s'engage, jusqu’au 31 mars 1933 à accorder à 
une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le 
régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le 
Ministre des Colonies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date 
de l’octroi du permis d'exploitation les ‘mines découvertes dans les délais déter- 
minés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communi- 
cation avant le 31 mars 1932. 

L'autorisation d'exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimun de 1.000.000 de francx. 


La superficie globale de cex mines ne pourra dépasser 10.000 hectares. 


ART. 9. — Le mode de délimitation des mine découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les 
régles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des 
délégués par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d'administration, les droits 
de contrôle et de surveillance. les conditions de rachat et les clauses de Céchéance, 
et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi 
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par la législation :ninière qui sera mise en vigueur ultérieurement, En attendant, 


‘ ces objets seront régis par les dispositions des décrets iminiers qui s'appliquent ou 


s’appliqueront à la mêtne matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, 
le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses 
dispositions. | | 

Toutefois, la disposition de l’article 50 C du décret du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera re:nplacée par le texte suivant : «Le Ruanda-Urundi 
aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence, en tout ou en partie, l'or prove- 
nant des mines concédées ». 

Le concessionnaire ne pourra commencer la snise en exploitation de :la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement. 
‘ Celle-ci sers subordonnée aux conditions suivantes : 


a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 


exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l'application. de :néthodes perfec- 


tionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de 
produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l'exploitation de toutes les parties du gise- 
ment dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
organisée ; | | 

b) Le projet devra comporter le: matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d'œuvre. Il comportera en outre l’ouverture de chemins d’ex- 
ploitation suffisants pour relier la inine aux voies publiques de cominunication ; 

c) La main-d'œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ; 

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de ntanière 
à assurer aux travailleurs et à leur fa:nille un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux. 

L’adininistration appréciera souverainemient si ces conditions sont réalisées. 


ART. 10. — La société exploitante rernettra gratuitement au Ruanda-Urundi 
des actions d’un type spécial dont le no:nbre sera égal au total des autres titres 
de toute catégorie. | ‘ 

En cas de création ultérieure d'actions, elle remettra de inêaie au Ruanda- 
Urundi, un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
catégorie, de iuanière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de 
titres égal à la moitié de tous les titres existants. 

Les actions du type spécial reïnises au Ruanda-Urundi recevront seulentent 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux revances établies au 
profit du Coinité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga. 

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l’actif, conforiné:nent à législation sur les mines du Katanga. 
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Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les 
autres actions de la société. 


S'il s’agit d'exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le. 


concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues 
par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines. 

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d'exiger qu’une société spéciale soit consti- 
tuée pour exploiter ces imines de dianrant ou d’autres pierres précieuses. 

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une 
catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes 
catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette 
société, à laquelle participerait, en qualité d’apporteur la société d’exploitation 
prévue à l’article 8 ci-dessus, n’aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi 
de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage 
des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation. 


: Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant 


pour objet de réaliser la centralisation de l'exploitation ou de la vente du diamant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 
société exploitante s'engage à remettre l'exploitation de ces mines ou la vente 
de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urur di ne recevra 
pas d'avantage supplémentaire du chef de cette organisation. 


ART. 11. — Le concessionnaire remettra au Ruandi-Urundi les études géologi- 
ques ou autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 
Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda- 
Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées. 


ART. 12. —- Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès 
des sociétés ayant pour objet la recherche des inines, deux délégués auprés des 
sociétés ayant pour objet l’exploïtation des mines. Ces délégués auront le droit 
de surveiller les opérations de la Société. Ils seront convoqués aux assemblées 
générales, à toutes les réunions du conseil d’adininistration, du ccinité de direction 
et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Îls recevront les 
procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux adimi- 
nistrateurs ou aux commissaires. Îls n'auront droit qu’à une indemnité fixe ou 
à un jeton de présence. 

Aussi longteïnps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recherches, 
le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, 
comité ou organisine quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. 
Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des 
sociétés de recherches. 

Le Ruanda-Urundi pourra en tout temps, faire inspecter les travaux de recher- 
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- ches et d'exploitation par un coinmissaire des mines. Celui-ci aura libre accès 
sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui 
donnerait ce commissaire en vue d'éviter le gaspillage du gisement, d’assurer 
l’observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législa- 
tion minière en vigueur. u 


ART. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies. 

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront 
no: ninatives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies. 


ART. lé. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi. 


Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 septembre 1927. 
ART. 2. ._ ART. 2. 


Notre Pre:nier Ministre, Ministre des| Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé de l'exécution du | Koloniën, is gelast met de uitvoering van 
présent décret. het tegenwoordig decreet. 


Donné à Bruxelles, le 14 mars 1928.|] Gegeven te Brussel, den 142 Maart 1928. 
ALBERT. 


Par le Roi: Van ‘s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 


PNA do EÉRRTENR SEA 
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Mines. — La Société Minière du Luebo 
est autorisée à exploiter les mines 
de la Lutshiko. 


ALBERT, Ror DEs BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du Ir août 1919, 
accordant une concession minière à M. 
GoOLDSCHMIDT, et le décret du 1r février 
1920, approuvant cette convention : 


Vu l’Arrêté Royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
«Société Minière du Luebo» et approu- 
vant la cession de droits miniers faite 
à son profit par M. GOLDSCHMIDT ; 


Mijnen. — De « Société Minière du 
Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
de Lutshiko te exploiteeren. 


. ALBERT, KonING DER BELGEN. 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, HErx. 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer GoLp- 
SCHMIDT, evenals het decreet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring 


dezer overeenkomst ; 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de « So- 
ciété Minière du Luebo» rechtspersoon- 
lijkheïid verleend en de door den heer 
GOLDSCHMIDT ten haren voordeele 
gedane afstand van mijnrechten goed- 


.Igekeurd werd ; 


Vu les demandes de la «Société Minière 
du Luebo » en date du 28 décembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTIOLE PREMIER. 


La « Société Minière du Luebo » est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris dans 
les limites suivantes : 


Gezien de op 28 December 1925 ge- 
dagteekende aanvragen der «Société 
Minière du Luebo», evenals de pros- 
pectieversiagen en de daarbij behoo- 
rende kaarten ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De « Société Minière du Luebo » is 
gerechtigd de diamantmijnen te ex- 
ploiteeren welke gelegen zijn in de 
gronden begrepen binnen de volgende 


-|grenzen : 


Concession de la Lutshiko. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Lutshiko commence à 1.000 mètres 
en amont de l'intersection de l’axe de la 


Vergunning van de Lutshiko. 
Eene strook geast door de as van het 
del der Lutshiko begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt der as 
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Kabelekesse, et de l’axe de la vallée de 
son affluent de droite, la Lutshiko, et se 
prolonge jusqu’à le limite amont de la 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -— Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière À, distante de cet axe de 50 
mètres. 


4 


Borne 2. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia rivière À. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 2, sur une paral- 
lèle à. l'axe de Îla vallée de l4 rivière 
A.-D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 3, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière ÀA.-D. 8. 


Borne 5. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 4, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.-D. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 5, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








van de Kabelekesse en van de as van 
het dal harer rechtertoevloeiing — de 
Lutshiko — en strekt zich uit tot aan 
de stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der rivier À. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der rivier A.-D. 3 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Îs gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 7. -— Est située à 420 môtres 
en amont de la borne 5, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
A, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. -— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 7, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. --- Est située à 830 mètres 
en amont de la bo:ne 8, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 9, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
D. 2, distante de ost axe de 50 mètres. 


Borne 11. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 10. sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A.-D. 2. 


Borne 12. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 11, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la rivière A.-1). 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 13. - - Est située à 160 mètres 
de la borne 12, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A.-D. 2.-g. 1. 


Borne 14. -— Est située à 210 mètres 
on aval de la borne 13, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 
2.-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 7. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 6, op 
eene met de as van het dal der rivier À. 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelogen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 10, op eene met de 
as van het dal der rivier A-D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 12, op eene met de 
as van het dal der rivier A.-D.2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 210 m. 


istroomafwaarts den grenssteen 13, op 


eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 


150 m. afstand van deze as gelogen ie. 
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Borne 15, — Est située à 670 mêtres 
en aval de la borne 14, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière A.-D.2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 16, -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 15, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A.-D. 2 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière A. 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 18. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 17, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. :— Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 18, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 20. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 19, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
À., distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 21. — Est située à 100 mètres 
la borne 20, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière A. 


Borne 22. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 21, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A. 
distante de cet axe de 50 mètres. 












— Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral- 





 Grenssieen 15. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Ia gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der rivier À. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der rivier À. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-D. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der rivier A. normale lijn. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 


.[eene met deas van het dal der rivier A. 


evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


D ne A 
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Borne 23. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 22, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A., dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 24. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 23, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière A.-G 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 24, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière À.-G. 1. 


Borne 26. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 25, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 26, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière À, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 27, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière A.- 
G. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 29. -—— Est située à 200 mètres 
de la borne 28, sur une normale 
de la vallée de la rivière A.-G 


à l'axe 
2. 


Borne 30. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 29, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.G. 2-g. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


 Grenssieen 23. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 22, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der rivier 


A.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteer 25. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der rivier A-G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A. G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der rivier A, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A-.G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 290 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der rivier A-G. 2 normale 
lijn. | 

Grenssteen 30. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der rivier A.- 
G.2-g.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 31. -- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 30, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A.-G 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 31, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière A. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 32, sur une parallèle 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
A.-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 34. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 33, sur une normale à l’axe de 
la rivière A.-G. 8. 


Borne 35. 
de la borne 34, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A-G. 3-g. 1. 


Borne 36. - - Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 35, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.-G. 
3-g. 1, distante de cetaxe de 50 mètres. 


Borne 37. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 36, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la rivière A-G. 3 
distante de cet axe de 50 mêtre.. 


, 


Borne 38. -- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 37, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivièie À, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.— Est située à 170 mètres |. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 32. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der rivier 
À.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de as 
vanjhet dal der rivier A.-G. 3 normale lijn. 


Grenssieen 35. — Is gelegen op 170 m. 
van don grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der rivier A.-G. 3g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der rivier 
À.-G. 3.-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelogen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 39. — Est située à 390 mètres en 
aval de la borne 38, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la rivière A, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. -— Het située à 280 mètres 
. en amont de la borne 39, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
G. 4, distante de cet axe de 50 mêtres- 


Borne 41. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 40, sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière A.-G. 4. 


Borne 42. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 41, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.-G. 
4, distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 43. --- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 42, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière À, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 44. — Est située à 240 môtres 
en aval de la borne 43, sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la rivière À, dis 
tante de cpt axe de 50 mêtres. 


Borne 45. -— Eat située à 630 mètres 
en aval de la borne 44, sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la rivière À, dis- 
tante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 46. :-- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 45, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière A.- 
G. 5. distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 39.— Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-G. 4 evenwijdige Hijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 41. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de as 
van het dal der rivier A.-G. 4 normale lijn. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 440 m. 
op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


stroomafwaarts den grenssteen 41, 


Gtrenssteen 43. — Is gelegen op 130 m. 
den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegan is. 


stroomafwaarts 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 240 7. 
den gronssteen 43, op 
eene met de as van het dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomafwaarts 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 45. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van hot dal der rivier A. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der rivier A.- 
G. 5 evenvwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 47. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 46, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière A.-G. 5. 


Borne 48. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 47, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière A.-G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. — Est située en amont de 
la borne 48,à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière B.- 
D. 2. distante de cet axe de 50 mètres. 


“Borne 50. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 49, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière B.- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 50, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la rivière B.- 
D. 2.-d. 1. distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 52. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 51, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière B.-D. 2.-d. 1. 


Borne 53. -— Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 52, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 
2.-d. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 53, sur uns paral- 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 46, op eene met de as 
van het dal der rivier A.-G\ 5 normale lijn. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der rivier 
A.-G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 48, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der rivier B.-D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der rivier 
B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 50, op 
eene met de as van het dal der rivier B.-D. 
2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — [s gelegeñ op 100 7m. 
van den grenssteen 51, op eene met de as 
van het dal der rivier B.-D. 2-d.1 normale 
Ljn. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der rivier B.- 
D. 2-d.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 











— 1285 — 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière B.-D. 
2. distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 55. --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 54, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière B.- 
D.2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. — Est située à 100 mètres 


de la borne 55, sur une normale à l’axe! 


de la vallée de la rivière B.-D. 2. 


Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 56, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres,. 


Borne 57. 


Borne 58. -—— st située à 710 mètres 
en aval de la borne 57, sur nne parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière B.-D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 59. — Est située en amont de 
la borne 58, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 môtres, avec une paral- 
lele à l’axe de la vallée de la rivière B., 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. —- Est située à 1.440 mètres 
en amont de la borne 59, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière B.. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. :- Est située à 100 mètres 
de la borne 60, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière B.-D. 1. 


eene met de as van het dal der rivier 
B.- D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der rivier 
B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ‘is. . 


Grenssieen 56. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 55, op eene met de as 
van het dal der rivier B.-D.2 normale lijn. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der rivier 
B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 7. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 657, op 
eene met de as van het dal der rivier 
B.-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 58, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der rivier À. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 60.—- Is gelegen op 1.440 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met de as 
van het dal der rivier B.-d 1 normale lijn. 
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Borne 62. -— Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 61, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la rivière B., 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 620%. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 62, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière B. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62bis. — Is gelegen op 
100 m. van den grenssteen 62, op eene 
met de as van het dal der rivier B. normale 


lijn. 


Borne 63. — Est située à 590 mètres 


en aval de la borne 62P4#, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière B., dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. — Est située à 1.110 mètres 
en aval de la borne 63, sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la rivière B.. dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. -— Est située en amont de 
la borne 64, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, aveo une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 65, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. — ‘Est située à 760 mètres 
en amont de la borne 66, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68. — Est située à 200 mètres 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62bis, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van d'z6 as gelegen is. 


Grenssteen 64 — Is gelegen op 1.110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der rivier B. 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65.-— Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 64, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welke op . 
1.010 m. afstand van deze as gelegen 
is, met eene met de as van het dal der 
rivier C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der rivier C. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — [s gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eone met de as van het dal der rivier C. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegenis. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 200 m. 
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eu amont de lä borne 67, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La rivière C.-D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 68, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C.-D. 1. 


Borne 70. :— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 69, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C.-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. —- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 70, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière (., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 71, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C. 


Borne 73. : - Kist située à 310 mètres 
en aval de la borne 72, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. : - Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 73, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C.-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 74, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C.-G. 1. 


Borne 76. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 75, sur une parallèle 
. à l’ax: de la vallée de la rivière C.-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 69. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 68, op eene met de as 
van het dal der rivier C.-D. 1 normale lijn. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-D. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der rivier C. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der rivier C. normale lijn. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der rivier C. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. —- Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 74, op eene met de as 
van het dal der rivier C.-G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 76. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 77. — Est située à 130 mètres. Grenssteen 77. — Is gelegen op 130 m. 
en aval de la borne 76, sur une parallèlelstroomafwaarts den grenssteen 76, op 
à l’axe de la vallée de la rivière C., dis-leene met de as van het dal der rivier C. 
tant: de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. ‘afstand 
van deze as gelegen is. 


Li 


\ 


Borne 78. — Est située à 190 mètres Gin ado 78. — Is ns op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van hot dal der rivier 
C.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


en amont de la borne 77, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C.- 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 100 mètres 
de la borne 78, sur une normale à l’axe de 
ls vallée de la rivière C.-G. 2. 


Grenssteen 79. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 78, op eene met de as 
van het dal der rivier C.-G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 80. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 79, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 80. — Est située à 280 mètres en 
aval de la borne 79, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de 1s rivière C.-G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 81. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 80, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. --- Est située à 690 mètres|  Crenssieen 82. — Is gelegen op 690 m. 
en amont de la borne 81, sur une parallèle [stroomopwaarts den grenssteen 81, op 


à l’axe de la vallée de la rivière C.-G. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 82, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C.-G. 
3-d.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. --- Est située à 140 mètres 
de la borne 83, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C.-G. 3-d. 1. 





eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3- d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 83, op eene met de 
as van het dal der rivier C.-G. 3-d. 1 
noswale lijn. 
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Borne 85. — st située à 160 mètres 
de la borne 84, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C.-G. 3.. 


Borne 86. — Est située à 370 mètres 

en aval de la borne 85, sur une parallèlo 

_à l’axe de la vallée d2la rivière C.-G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 86, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C.- 
G.3-g.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 88. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 87, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière C.-G.3-g. 1. 


Borne 89. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 88, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière C.- 
G.3-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 89, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C.-G 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 90, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière C., dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 92. -— Est située en amont de 
la borne 91, à l’intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Ka belekesse, distante de 
cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 


Grensstecn 85. —- Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de as 
van het dal der rivier C -G. 3 normale lijn. 


Grenssieen 86. —- Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteer 85, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3 evenwijnige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. --- Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 87, op eene met de 
as van het dal der rivier C.-G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 89. —- Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90.-- Is gelegen op 380 m. 
gtroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der rivier 
C.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. -— Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op. 
eene met de as van het dal der rivier C. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92. -— Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 91, op het kruis- 
punt eener met de as van het dal der 
Kabelekesse evenwijdige lijn, welké op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière D.,[1.010 m, afstand van deze as gelegen is, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. -— Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 92, sur une paral- 
lèle àl’axe de la vallée de la rivière D., dis- 
tante de cet axe de 50 nrètres. 


Borne 94. — Hit située à 100 mètres 
de la borne 93, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière D. 


Borne 95. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 94, sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la rivière D. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. - - Est située à 470 mêtres en 
amont de la borne 95, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière D.-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. — Est située à 100 mètres 
de la borne 96, sui une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière D.-G. 1. 


Borne 98. --- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 97, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière D.-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 98, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière D, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. - Est située à 180 mètres 


met eene met de as van het dal der rivier 
D.evenwijdige lijn, welke op50m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der rivier D. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der rivier D. normale lijn. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der rivier D. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — I; gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der rivier 
D.-G. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 96, op eene met 
de van het dal der rivier D.-G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der rivier 
D.-G. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 160 m, 
stioomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der rivier D. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 180 m. 
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en amont de la borne 99, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
D:-G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. — Est située à 100 mètres 


de la borne 100, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière D.:G. 2. 


Borne 163. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 102, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
D.-G.2, distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 104. — Est située en amont de 
la borne 103, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesso, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une 
parallèle à l'axe de la vallée de la rivière 
E.. distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 105.- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 104, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière E., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. --- Est située à 230 mètres 
en amont de Ja borne 105, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière E.-D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 107 : 
de la borne 106, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la sivière E.-D. L. 


- Est située à 100 mètres 


Borne 108. —— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 107, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière E.-D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





stroomopwaarts den grenssteen 99, op- 
eene met de as van het dal der rivier 
D.-G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 100, op eene met 
de as van het dal der rivier D-G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der rivier 
D:-G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen stroomop- 
waarts den greussteen 103, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 3m. 
afstand van deze as gelegen is, met 
oene met de as van het dal der rivier E. 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der rivier E. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der rivier 
E.-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 106, op eene met de as 
van het dal der rivier E.-D.1 normale lijn. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 160 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der rivier 
E-.D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

83 
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Borne 109,:—:Est située à 410. mètres 
en amont de la borne 108, sur une paral- 
ièle. à l’axe de la vallée de la rivière E,., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borhe 110. -— Est située à 100 mètres 
dé la borne 109, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière E. 


Borne 111. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 110, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière E, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 111, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière E.-G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 112, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière E.-G. 1. 


Borne 114. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 113, sur une parallèle 
à-l'axe de la vallée de la rivière E.-G. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. -— Est située à 30 mètres 
en aval de la borne 114. sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la rivière E,, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située én amont de 
la borne 115, à l'intersection d'une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.010 mètres, avec une paral- 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der rivier E. 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 109, op eene met de 
as van het dal der rivier B. normale lijn. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 500 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
op eene met de as van het dal der rivier 
E. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 112. —- Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der rivier 
E.-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 112, op eene met 
de as van het dal der rivier E.-G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der rivier 
E.-G 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 30 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der rivier E. 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen stroomop- 
waarts den grenssteen 115, op het kruis- 
punt eener met de as der Kabelekesse 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
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lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko. 
distante de cot axe de 150 mètres. 


Borne 117. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 116, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 118. :-— Est située à 340 mêtres 
en amont de la borne 117, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko 
D. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. ---- Est située à 100 mètres 
de la borne 118, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko D. 6. 


Borne 120. -— Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 119, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 6. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. --- Est située à'890 mètres 
en amont de la borne 120, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 122. — Est située à 1.220 mêtres 
en amont de la borne 121, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 122, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba 
D. 2. distante de cet axe de 50 mètres. 


afstand van deze as gelegen Îs, 


evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is”gelegen op 370 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met as van het dal der Lutshiko D. 
6 evenwijdige lijn, welke op 50 m.afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 118, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko D. 6 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 120, op 


eene met de as van het dal der Lutshiko 


evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122.— Is gelegen op1.220m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Tshilum- 
ba evenwidige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. is. | 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Tshilum- 


ba D. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


met eene 
met de as van het dal der Lutshiko 


RE UE NE CE US it Le Ci CS 
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"Borne 124. — Est située à 190 mètres| Grenssieen 124. — Is gelegen op 190 m. 


de la borne 123, sur une normale à l'axe 
de Ia vallée de la Tskilumba D: 2. 


“Borne 125. — Est située à 990 mètres 

en amont de la borne 124, sur une paral- 

_lèle à l’axe dé la vallée de la Tshilumba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. -— Est située à 70 mètres 
en amont dela borne 125, sur une paral- 
lèlé à l’axé de la vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 126, sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshiumba 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 128. — Est située à 100 mètres 
de [a borne 127, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilumba D. 1. 


Borne 129. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 128, sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Tshilumba D: 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 130. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 129, sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 130, sur une paral- 
lle à l'axe de là vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 123, op.eene xret' de 
as van het dal der Tshilumba D. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 990 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met deas van het dal der Tshilum- 
ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Tshilum- 
ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 127. — Is gelegen op 250 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Tshilum- 
ba D, 1 evewijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — ÎÏs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 127, op eene met de 
as van het dal der Tshilumba D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Tshilun- 
ba D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Tshilum- 
ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. | 


Grenssteen 131. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Tshilumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





100 


Borne 132. -—— Est située à 100 mètres| . Grenssieen 132. — Is gelogen op 100 m. 


de la borne 131, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilumba.… 


van den grenssteen 131, op eene met de 


--[as van het dal der Tshilumba normale 


| [Hjn. 


Borne 133. --- Est située à 470 mètres 
an aval de la borne 132, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 134. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 133, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilumba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 134, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. -—. Fist située à 240 mètres 
en amont de la borne 135, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. — Ext située à 100 mètres 
de la borne 136, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilumba G. 1. 


Borne 138. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 187;sur une parallèle 
è l'axe de la vallée de la Tshilumba 


G. L, distante de cet axe de 50 mètres. 





Borne 139. -— Est située à 1.680 mètres 
en aval de la borne 138, sur une paral- 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Tshilumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Tshilumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Tskilumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Tshilumba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 136, op eene met de 
as van het dal der Tshilumba G. 1 normale 
lijn. 

. Grenssteen 138. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den -grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
lumba G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen139.—Is gelegen op 1.680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 


lèle à l’axe de la vallée de la Tshilumba,|eene met de as van het dal der Tshi- 


distante de cet axe de 50 mètres. 


è 


lumba evenwijdige lijn, welke op 650 m. 


_ Jafstand van deze as gelegen is. 





© Borne 140. — Est située à 1.530 mètres 
en amont de la borne 139, sur une paral- 
lèle à Paxe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 141. — Est située à 1.370 mètres 
en amont de la borne 140, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 
:_ distante de cet axe de 50 mètres. 


-, Borne 142. — Est située à 400 mètres 
-en amont de la borne 141, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 142, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 144. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 143, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la T'ompo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 144, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 
4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 145, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D.4-d.2, distante de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 147. — Est située à 100 mètres 
de la borne 146, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 4-d. 2. 





Grenssteen 140. —Is golegen op 1.530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, .op 
éene met de as van het dal der Lut- 
shiko evenvwijdige lijn, welke op 150 3. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141.15 gelege1 op 1.370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 400 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 143. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


C 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 146, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 4-d. 2 
normale lijn. 
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- : Borne 148. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 147, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 4- 
: d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 148, sur une paral- 
lèle à l’axe de. la vallée de la Tompo 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 150. — Est située à 120 môêtres 
en amont de la borne 149, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 151. — Est située à 100 mètres 
de la borse 150, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 4-d. 1. 


Borne 152. — Est située à 100 mêtres 
en aval de la borne 151, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 152, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D, 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 153, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 4. 


Borne 155. :-— Est située à 710 mètres 
en aval dela borne 154, sur une parallèle 
:à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, 
“distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 310 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 147, ‘6p 


eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene net de as van het dal der Tompo 
D.4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 4-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 100 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 151; 6p 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4-4 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, 6p 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 153, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 4 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘154, 0p 
eene met de as van hét dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op°50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_Borne 156. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 155,sur une paral- 
lèle l’axe de la vallée de la Tomipo D. 4- 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. — Hst située à 100 mètres 
de la borne 156, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 4-G. 1. 


Borne 158. — Est située à 540 mètres 
eu aval de la borue 157, sur une parallèle 
à l’axé de la vallée de la Tompo D. 4- 
‘ G. 1, distante de cet axe da 50 mètres. 


Borne 159. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 158, sur une parallèle 
-à l’axe de la vallée de la Tompo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 159, sur une parallèls 
à l'axe de la vallée de la Tompo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 160, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Tompo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Born 162. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 161, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 162, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 

distante de cet axe de 50 mètres. 





* Grenssteen 156. — Is ge'egen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4-G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 156, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 4-G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4-G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts Cen grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het d&l'der 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 163. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 164. — Est situéé à 420 mètres 
en amont de la borne 163, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. — Est située à 160 mètres 
‘en amont de la borne 164, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 166. — Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 165, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 166, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3-d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 168. — Est située à 160 mètres 
: en amont de la borne 167, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tompo D. 
3 - d. 2- d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 169. — Est située à 100 mètres 
de la borne 168, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-d. 3-d. 1. 


Borne 170. — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 169, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tampo D. 
3.-d. 3, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 171. — Est située à 100 mètres 
de la borne 170, sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Tompo D. 3 - d. 3. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m..afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 160 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 164, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 410 m 
stroomopwaarts den grerissteen 166, ôp 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen 6p 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-d. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 168, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-d. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-d. 3 
normale lijn. 
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! Borne 172. --- Est située à 670 mètres |  Grenssicen 172. — Is gelegen op 670 m. 


en âval de la borne 171, sur une paral- 
lèle à l’axe dela vallée de la Tompo D. 3- 
:d.3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. -— Est située à 290 mètres 


en amont de la borne 172, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 173, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 175. --- Est située à 70 mètres 
en borne 174, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D..3, distante de cet axe de 50 mètres. 


amont de la 


Borne 176. -— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 175, sur une 
parallèle à l’axe de la valléo de la Tompo 
: D. 3 - d 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 177. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 176, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-d. 2. 


_Borne 178. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 177, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. - - Est située à 260 mêtres 
en anont de la borne 178, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-d. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 ovenvwijdige lijn, welke op 50 «. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Ts gelegen op 70 m. 
stroomopwearts den grenssteen 174, op 
eene met deas van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Tompo: 
D.3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand”van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177; — Is gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 176, op eene mot de 
as van het dal der Tompo D.3-d.2 normale 
lijn. 


Grenssieen 178. —-{s gelegen 0p 290 ». 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
oene met de. as van het dal der Tompo 
D. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. -— Is gelegon op 260 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





— 1301 — 


Borne 180. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 179, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. Pis 


Borne 181. — Est située à 100 mètres 
de la borne 180, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-4. L. 


. Borne 182. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 181. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 183. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 182, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 183, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3. 


Borne 186. -— Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 184, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 186. -—- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 185, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. :— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 186, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179 op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D.3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 180, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D.3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 190 3m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 183, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3 normale 
lin. 


Grenssteen 185. —- Is gelegen op 630 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van hét dal der Tompo 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 188.'-— Est située à 100 mètres Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 187, sur une norinale à l'axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-g. 1. 


Borne 189. -— Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 188, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 189, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 191. - - Est située à 430 mêtres 
en amont de la borne 190, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3-g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 192. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 191, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2. 


Borne 193. —- Est située à 240 mêtres 
en aval de Ia borne 192, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3- 
g. 2. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. —- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 193, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 195. — Est située à 100 mètres 
de la borne 194, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 3-g. 2g 1. 


Borne 196. —- Est située à 160 mètres 


van den grenssteen 187, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-g. 1 
normale lijn. ÿ 


Grenssteen 189. —- Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2g. 1 eveñwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 191, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 240 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 100 7m. 
van den grenssteen 193, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-g. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 194, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 3-g. 2-g. 1 
normale lijn. . 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 160 m. 
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en aval de la borne 195, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 3-g. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 197. -— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 196, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3-g. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. -— Est située à 30 mètres 
en aval de la borne 197, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. — Est situge à 750 mètres 
en aval de Ja borne 198, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 3, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 200. — Est située à 200 mètres 
. en amont de la borne 199, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. — Est située à 310 mètres 
on amont de la borne 200, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 201, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. — Est située à 100 mètres 
de la borne 202, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 2. 


stroomafwaarts den grenssteon 195, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 5-8. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen: 196, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelogen op 30 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 197, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


fSrenssteen 200. — Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 202, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 2 nor- 
male lijn. 





Borne 204. — Est située à 270 mètres|  Grenssieen 204. — Is gelegen op 270 m. 
-en aval de la borne 203, sur une parallèle !stroomafwaarts den grenssteen 203, op. 


‘ à Paxe de la vallée de la Tompo D. 2, 
_distanté de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 204, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la TompoiD, 
. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. — Est située à 100 mètres 
de la borne 205, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo DF2-g. 1. 


Borne 207. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 206, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 207, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 208, sur une paral- 
lèle à l'axe de la valée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 210. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 209, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 211. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 210, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo D. 
1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssieen 205. — Is gelegen op 70 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene met dé as van het dal der Tompo 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 205, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209. — [s gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal. der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanp 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 1-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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| Borne 212. + 
de la borne 211, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 1-d. 1. 


Borne 213. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 212, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tompo D, 
1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Est située à 100 mètrés| Grenssieen 212. — Îs gelegen op 100'm. 


van den grenssteen 211, op eene met de 


: las van het dal der TompoD.1 d.1 normale 


lijn. 


: Grenssteen 213. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 1-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


{afstand van deze as gelegen is. 


Borne 214. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 213, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. -— Hst située à 100 mètres 
de la borne 214, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo D. 1, 


Borne 216. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 215, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 217. -—-- Hst située à 330 mètres 
en amont de ia borne 216, sur une paral- 
tèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
D. i-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 218. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 217, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo 1). 1-g. 1. 


Borne 219. — Hat située à 440 môtres 


en aval de la borne 218, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo D. 1- 
‘ g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 


l,{eene met. de as van het dal der Tompo 


D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 215. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 214, op eene met de 
as van het dal der Tompo D. 1 ROPAIS 
lin. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
D. 1-g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. - 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 217, op eene met 
de as van het dal ee Tompo D. I-g. 1. 
normale lin, 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van. bet dal der Tompo 
D. I-g .l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. . 
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Borne 220. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 219, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo T). }, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


, Borne 221. — Est située à 430 mètres 
en amont de ia borne 220, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tumpo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 221, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 223. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 222, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 224. —- Est située à 100 mètres 
dela borne 223, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo d. 1. 


Borne 225. — Est située à 150 mètres 

on aval de la borne 224, sur une parallèle 

- à l’axe de la vallée de la Tompo d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 225, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 227. — Est située à 100 mètres 
de la borne 226, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo. 





‘Grenssteen 220. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Tompo. 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 221. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. —— Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den gsenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 222, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 224. —— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 225, op eene met de 
as van het dal der Tompo d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 225. —- Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijan, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 226, op eene met de 
as van het dal der Tompo normale lijn. 
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Borne 228. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 227, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 228, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. — Kst située à 100 mètres 
do la borne 229, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo G. 1. 


Borne 231. — Est situéo à 180 mètres 
de la borne 230, sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Tompo G. 1-g. 1. 


Borne 232. — Est située à 120 mètres 
en avai de la borne 231, sur une parallèle 
à l'axe do la vallée de la Tompo G. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 232, sur une parallè'e 
à l’axe de la vallée de la Tompo G. 1, 
distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 233, sur une parallèle 
à [l'axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 235, — Est située à 610 mètres | 


en aval de la borne 234, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. —- Is golegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
G. 1 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 230. — Is gelogen op 100 m. 
van den grens:teen 229, op eene met de 
as van hot dal der Tompo G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 180 m. 
van den gtenssteen 230, op eene met 
de as van het dal der Tompo G. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts don grenssitoen 231, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
G. 1-g 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


À Grenssteen 233. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den geenssteen 232, op 
cene met de as van het dal der Tompo 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 236. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 235, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tompeo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 237. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 236, sur uns paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 238. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 237, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 239. —- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 238, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. --- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 239, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 240, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242, Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 241, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 243. — Est située à 100 mètres 
de la borne 242, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamanga. 


Grenssteen 236. —- Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 290 -nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op : 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241.— [{s gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
vann deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige Ljn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 100 3. 
van den grenssteen 242, op eene met de- 
as van het dal der Kamanga normale. 
lijn. 
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Borne 244. — Est située à 280 mètres 
- en aval de la borne 243, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamanga, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 245. —- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 244, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga 
G.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. — Est située à 100 mètres 
de la borne 245, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamanga G. 1. 


Grenssteen 244. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op . 
eene met de as van het dal der Kamanga 


[ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 140 m. 
stioomopwaarts den g:enssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m.. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 245, op eene met de 
as van het dal der Kamanga G. 1 


{normale lijn. 


Borne 247. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 246, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ka:ranga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 248. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 247, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la K:manga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249, — Est située à 420 nrètres 
en amont de la borne 248, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamanga 
(. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 250. — Est située à 100 mètres 
de la borne 249, sur une normale à l’axe 
de ja vallée de la Kamanga G. 2. 


Borne 251. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 250, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamanga 
G. 2, distante de cot axe de 50 mètres. 


Grenssteen 247. — Ïs gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 100 m. 
van den grens teen 249, op eene met de 
as van het dal der Kamanga G. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 251. — [s gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der K:.manga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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— Est située à 100 mètres 
borne 251, sur une parallèle 
vallée de la Kamanga, dis- 
axe de 50 mètres. 


Borne 262. 
en aval dela 
à l’axe de la 
tante de cet 


- Borne 253. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 252, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamanga, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 254. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 253, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamanga 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 255. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 254, sur une nocmale à l'axe 
de la vallée de la Kamanga G. 3. 


Borne 256. — Est située à 320 mètros 
en aval de la borne 255, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamanga G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 257. -— Est située à 880 mètres 
on aval de la borne 256, sur une parallèle 
& l'axe de la valléo de la Kamanga, dis- 
tante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 258. --- Est située à 720 mêtres 
on aval de ta borne 257, sur une parallèle 
à l'axe do la vallée de la Tompo, distante 
dé cot axe de 50 mètres. 


‘Borne 259. -— fist située à 380 mètres 
en amont de la borne 258, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tompo G. 
2: distante de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Grèenssteen 252. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke'op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 253. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 254. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
G. 3 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 255. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 254, op eene met de 
as van het dal der Kamanga G. 3, 
normale lijn. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255, op 
eene mot de as van het dal der Kamanga 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 880 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der Kamanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 258. —- Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. —- ls gelegen op 380 tu. 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
G. 2 evenvwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 260. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 259, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tompo G. 2. 


Borne 261. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 260, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo G. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 262. -— Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 261, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 263. — Est située à 1.360 mètre: 
en aval de la borne 262, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tompo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 264. —- Est située à 900 mètre: 
en amont de la borne 263, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l2 Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 265. — Est située à 340 mètre 
en amont de la borne 264, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko. 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 266. — Est située à 430 mètre: 
en amont de la borne 265, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. — Est située à 760 mètre: 
en amont de la borne 266, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukok:, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 260. — Ïs gelegen oz; 100 m. 
van den grenss.een 259, op eene met de 
«8 van het dal der Tompo G. 2 nor: 
male lijn. | 


Grenssteen 261. —- Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met deas van het dal der Tompo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke 50 m. afstand 
van deze as gnlegen is. 


Grenssteen 262. — Ts gelegen op. 80 m. 
s«troomsfwaaits den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Tompo 
evonwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 263.—- Ts gelegen op1.360m. 
stroomafwaarts den grenssteen 262, OP 
oene met de as van hot dal der Tompo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Lut:hiko 
evenwijdige lijn, we.ke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 265. -— Is gelegen op 340 m. 
roomopwaarts den grenssteen 264, op 
see met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, weike op 150 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. —- Is gelegon op 430 m. 
troomopwaarts den grenstteen 265, op 
ene met de as van het dal der Keukoka 
“venwijcige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


Grenssieen 267. — Ts gelegen op 760 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 266. op 
eene met de as var het dal der Keukoka 
evenwijgige lijn, welko op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





SAND 


Borne 268. — Est située à 160 mètres 
on amont de la borne 267, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukuka. 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 269. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 268, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Keukoka 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 270. — Est située à 100 mètres 
de la borne 269, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 6. 


Borne 271. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 270, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 271, sur une paral- 
lèle à l'axe de la valléo de la Keukoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 273. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 272, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 274. — Est située à 270 mêtres 
en amont de la borne 273, sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 275. -—- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 274, sur une paräl- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 268. —- Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Is gelegen op 390 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. — Is gelegen op 100 m. 
van den gienssteen 269, op eene met de 
as van van het dal der Keukoka D. 6 nor- 
male lijn. 


Grenssteeen 271. -— Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand, van deze 2s gelegen is. 


Grenssteen 272. --- Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grens-teen 271, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evonwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den gren:steen 272, op 
eene met de as van het dal cer Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 274. — Is gelegen op 270 y». 
stroomopwaarts den grensseen 273, op 
eens met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afs:and 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssbcen 274, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 5 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 
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Grenssteen 276. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grensstcen 275, op 
eene met de as van hot dal der Keukoka 
D. 5-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 276. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 275, sur une paral- 
lèle à l’axo de Ia vallée de la Keukok: 
D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | 





Grenssteen 271. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 276, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 5-d. 1 
normale lijn. | 


Borne 277. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 276, sur uno normale à l'axe 
de la vallée de la Koukoka D. 6-d. 1. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 277, op 
cene met de as van het dal der Keukoka 
D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 


Borne 278. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 277, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka D. 5- 
d. 1, distante de cot axe de 50 mètres. 


Borne 279. --. Est situéo à 200 mètres 
æn amont de la borne 278, sur une par.l- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 5, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 279. — Is gelogen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 280. -- Est située à 100 mêtres 
de la borne 279, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 5, 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 100 m. 
van den grens:teen 279,'op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 5 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 281. — Is gelogen op 290 m. 
«troomafwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
‘afstand van deze as gelegen is. 


Borne 281. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 280, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 282. -— Est située à 230 mètres 

en aval de la borne 281, sur une paral- 

. lèle à l’axe de vallée do la Keukoka D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den gronssieen 281, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze gelegen is. 


Grenssteen 283. — Is gelogen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
uan deze as gelegen is. 


Borne 283. -— Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 282, sur une paral- 
lle à l'axe de la vallée de la Keukuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 284. —- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 283, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 285. — Est située à 490 mètres 


en amont de la borne 284, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Keukvka 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 286, — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 285, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


_ Borne 287. — Est située à 100 mètres 


de la borne 286, sur une normale à l’axe 
ce la vallée de la Keukoka D. 4-d, 1. 


Borne 288. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 287, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukuka 
D. 4-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 289. — Est située à 680 mètre: 
en amont de la borne 288, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 290. — Est située à 100 mètres 
de la borne 289, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 4. 


Borne 291. — Est située à 680 mètro: 
en aval de la borne 290, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keukoka D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Koukaka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 286. —- Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 285, op 
eene met de a4 van het dal der Keukoka 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. — Is gelegon op 100 m. 
van den grenssteen 286, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 4-d 1 
normale lijn. 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 410 3. 
stroomafwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van hot dal der Keukoka 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Is gelegen op 680 m 
stroomopwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 290. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 289, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D 4 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 291. — Is gelegen op 680 7. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 650 mx. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 292. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 291, sur une parallèle 
.à l’axe de la vallée de la Keukoka D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 293. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 292 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 294, — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 293, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 295. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 294, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 

Borne 296. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 295, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


ç 


Borne 297. — Est située à 100 mètres 
de la borne 296, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 3-d. 1. 


. Borne 298. — Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 297, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka D 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. — Est située à 400 mêtres 
en amont de la borne 298, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 292. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 291, op: 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 293. — Is gelégen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Keu- 
koka evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 294. — Is gelegen op 310 m. | 
stroomopwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Keu- 
koka evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 295. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. — Is gelegen op 400 nt. 
siroomopwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 296, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 298. — Is gelegen op 310 m 
stroomafwaarts don grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 3-d. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. — Is gelegen op 400 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 300. — Est située à 100 mètres 
de la borne 299, sur une normale à l’Lxe 
de la vallée de la Koukoka D. 3. 


Borne 301. — Est située à 290 mètres 
<n aval de la borne 300, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 302, — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 301, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 3-g.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 303. -— Est située à 100 mètres 
do la borne 302, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Keukoka D. 3-g. 1. 


Borne 304. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 303, sur une parailèie 
à l’axe de la vallée de la Keukoka D. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 305. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 304, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukuk: 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 306. — Est située à 370 mètres 
-en amont de la borne 305, sur u1e paral- 
lèle à l’axe de la val.ée de la Koeukoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 307. — Est située à 450 mètres 
-en amont de la borne 306, sur une paral- 
lè.e à l’axe de la vallée de la Keukoka 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 299, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 301. — Is gelegen op 290 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 300, op 
oene met de as van het dal der Keukoka 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 302. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 301, op 
eene met de as van het dal der Keu- 
koka D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 302, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 260 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de #s van het dal der Keukoka 
D: 3g. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Grnssteen 305. —- [s gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het cal der Keukoka 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. — {s gologen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 308. — Est située à 100 mètres 
de la borne 307, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 2. 


Borne 309. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 308, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Keukuka 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 310. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 309, sur une paral- 
lèle à l’«xe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 311. —— Est située à 130 mètres 
‘en amont de la borne 310, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Keukoka 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 312. — Est située à 100 mètres 
4e la borne 311, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka D. 1. 


Borne 313. — Est située à 120 mètres 
en 4väl de la borne 312, sur une paral 
lète à l’axe de la vallée de la Keukok. 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 314. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 313, sur une paral 
lèle à l’:xe de la vallée de la Keukuka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 315. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 314, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukuka. 

R. : 


Borne 316. — Est située à 340 mètres 


Grenssteen 308. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 307, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 309. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegenis. 


Grenssteen 310. — Is gelegen 0p?90 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 310, op 
eene n'et de as van het dal der Keukoka 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 311, op eene met de 
as van het dal der Keukoka D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 313. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op 170 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 313, op. 


eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 314, op eene met de 
as van het dal der Keukoka normale lijn. 


Grenssteen 316. — Is gelegen op 340 m. 


ACT 
LUE 
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en aval de la borne 315, sur une parallèle 
à l’Lxe. de la vallée de la Keukoku, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 317. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 316, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keukoka, ds- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 318. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 317, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukuoka 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 319. -- Est située à 160 mètres | 


en amont de Ja borne 318, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 1,- d. }, distante de cet axe de 60 
raètres. 


Borne 320. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 319, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka G. 1-d. 1. 


Borne 321. — Est située à 100 mêtres| 


en aval de la borne 320, sur une paral- 
lèle à lPaxe de la vallée de la Keskoka G. 
1.d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 322. — Est située à 140 mètres 

en amont dela borne 321, sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Keukuka 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 323. — Est située à 100 mètres 
de la borne 322, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukuoka G. 1. 


stroomafwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn. weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | | 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 130 m: 
stroomopwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 318, 0p 
eene met de as van het dal der Keukcka 
G. 1-d L. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 319, op eene met de 
as van het dal der Keukoka G. L-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 321. — Is gelegen op 100 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van hot dal der Keukoka 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 322, op eene met 
de as van het dal der Keukoka & 1 
normale lijn. . 
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Borne 324. — Est située à 470 mètres 


Grenssteen 324. — Is gelegen op 470 m. 


en aval dela borne 323, sur une parallèle|stroomafwaarts den grenssteen 323, op 


à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 325. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 324, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 326. —- Est située à 230 mètres 
eu aval de la borne 325, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka, dis. 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 327. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 326, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 328. -—- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 327, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Koukoka G. 
2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 329. — Est située à 100 mètres 
de la borne 328, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka G.2 - d. 1. 


Borne 330. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 329. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 2-d. 
1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. — Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 330, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Keukoka 
G.2-g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van hat dal der Keukoka 
G. 1 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. 


Grenssteen 326. — Is gelegen op 230 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 328. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 327, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 329. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 328, op “eene met 
de as van het dal der Keukoka G. 2- 
d. 1 normale lijn. 


Grenssteen 350. — Is gelegen op 270 n° 
stroomafwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2-d. 1 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 


. Grenssteen 331. — Is gelegen op 430 m, 

stroomopwaarts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2-8, 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 332. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 331, sur une normale à l’axe 
de 13 vallée de la Keukoka g. 2-G. 2. 


Borne 333. -- Est située à 530 mètres 
en ava! de la borne 332, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 334. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 833, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 
2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 335. — Est située à 100 mèêtres 


de la borne 334, sur une normale à l’axe 
de la Keukoka G. 2-8. 1. 


Borne 336. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 335, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 2- 
g. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 337. -— Est située à 400 mètres 
en aval de Ia borne 336, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 338. — Est située à 910 mètres 
en aval de la borne 337, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keukoka 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 338, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Keukoka G. 3, distante de cet axe 


de 50 mètres. 


Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 331, op eene met 
de as van het dal der Keukoka g. 2- 
G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 333. — Is gelegen op 539 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der Keukvka 
G. 2 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 334. — 1s gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, weke op 
50 m. aftand van deze as gelegen 1. 


Grenssteen 335. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 334, op eene met 
de as van het dal der Keukoka G 2- 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 550 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2-g. l evenwijdige lijn, welke ep 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 400 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 2 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
rf.tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwearts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Keckoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 339. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G.3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


— 1321 — 


Borne 340. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 339, sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la 
Keukoka G. 3-d 2, distante de cet axe 
de 50 mètres. 


\ 


Borne 341. — Est située à 100 mètres 
de la borne 340, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka G. 3-d 2. 


Borne 342. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 341, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 3-d.2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 343. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 342, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 344. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 343, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G.3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3456, — Est située à 280 mètres 
de la borne 344, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka G. 3. 


Borne 346. — Est située à 1.000 môtres 
en aval de la borne 345, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 347. 
en aval de la borre 346, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka dis- 
tants de cet axe de 50 môtre:. 


- Est située à 590 mètres 


Grenssieen 340. — Is gelegen op 300 m.. 


stroomopwaarts den grenssteen 339, op- 
eene met de as van het dal der Keukoka, 


G. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


[ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 341 — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 340, op eene met de 
as van het dal der Keukoka G. 3-d. 2 nor- 
male lijn. : 


Grenssteen 342. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 341, op: 
eene met de as van het dal der Keukoka. 
G: 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 343. — Is gelegen op 120 1m. 


stroomopwaarts den grenssteen 342, op. 
eene met de as van het dal der Keukoka. 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 343, op 


eene met de as van het dal der Keukoka, 
G. 3-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 345. — [s gelegen op 280 m 
van den grenssteen 344, op eene met de. 
as van het dal der Keukoka G. 3 nor- 


male lijn. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 1.0007u. 
stroomafwaarts den grenssteon 345, op 
eene net de as van het dal der Keukoka. 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — Ïs gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 346, op 
eene 7net de as van hec dal der Keukoka. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 
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Borne 348. —- Est située à 290 mèêtres 
en aval de la borne'347, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukuka, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 349. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 348, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 350. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 349, eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukuka 
G.4-d.1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Bornè 351. — Est située à 100 mètres 
de la borne 350, sur une normale à l'axe 
ds la vallée de la Keukuka G. 4-d. 1. 


Borne 352. — Ext située à 280 mètres 
en aval de la borne 351, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keukcka 
G.4-d.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 352, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keukoka 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354. — Est située à 100 mètres 
de la borne 353, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keukoka G. 4. 


Borne 355. — Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 354, sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Keukoka G. 4. 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 347, op 
eone met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. — Is golegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 350. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 4&-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 350, op eene met de 
as van het dal der Koukoka G. 4-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 352. — Is gelegen op 280 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 351, op 
eone met de as van het dal der Keukoka 
G. 4-d. l'evenwijdige lijin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 353. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
G. 4 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354 — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 353, op eene met 
de as van het dal der Keukoka G. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 355.-— Is gelegen op 1.0203m. 
stroomafwaarts den grensstoen 354, op 
eene mot de as van het dal der Keukoka 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 
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_ Borne 356 — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 355, sur une parallèle 
à l’axe do la vallée de la Keukoka dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


. 


Borne 357. — Tst située à 760 mètres 
en aval de la borne 356, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keukoka, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 358. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 357, sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Keukoka. 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 359. — Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 358, sur une paral- 
lêle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 360. - - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 359, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 361. -— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 360, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilolo, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 362. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 361, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilolo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 362, sur une paral- 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 356, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 357, op 
eene met de as van het dal der Keukoka 
evenwijdige lijn, welke OP 50 m. rec 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 359. — Is a op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 358, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 360. —Ts gelegen op 260 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 359, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. — Is gelegen op 200 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 362, op 
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lèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 364. — Est située à 100 mètres 
de la borne 363, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilolo D. 1. 


Borne 365. --- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 364, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamilolo 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 366. --- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 365, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 367. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 366, sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Kamilolo. 


Borne 368. —- Est située à 410 mètres 
-en aval de la borne 367, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamilolo. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 369. —- Est située à 140 mètres 
eu aval de la borne 368, sur une paral 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamilolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 370. —- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 369, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamilolo 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 371. —- Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Kamilolo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 364. — Is gelegen op 100 m. 

van den’ grenssteen 363, op eene met de 
as van het dal der Kamilolo D. 1 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 365. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 366. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 366, op eene met de 
as van het dal der Kamilolo normale 
lijn. 


Grenssteen 368. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 369. — Is gelegen op 140 m. 
strooafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal dèr Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. — [s gelegen op 100 m. 
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de la borne 370, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamilolo G. L 


Borne 372. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 371, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamilolo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 373. — Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 372, sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kamilolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 374. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 373, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de La Kamilolo, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 375. — Est située à 840 mètres|. 


en amont de la borne 374,.sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


- Borne 376. — Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 375, sur une parali- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 377. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 376, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 378. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 377, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 370, op eene met de 
as van het dal der Kamilolo G. 1 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 372. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
G. 1, evenwijdige lijn,- welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 372, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 374. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 373, op 
eene met de as van het dal der Kamilolo 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 375. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 376. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Kamitundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 378. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 377, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 











sobre 


Borne 379. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 378, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 380. —— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 379, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamitundu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 381. — Est située à 100 mèêtres 
de la borne 380, sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Kamitundu D. 1. 


Borne 382. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 381, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitundu D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 383. — Est située à 390 mètres 
er, amont de la borne 382, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vaHée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 384. — Est située à 100 mètres 
de la borne 383, sur une normale à l’axe 
dela vallée de la Kamitundu. 


Borne 385. -- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 384, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 386. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 885, sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kamitundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 379. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenstteen 379, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu D. 1 evenwijdige :ijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 380, op eene met de 
as van het dal der Kamitundu D. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 382. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 381, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 382, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 384. — Is gelegen op 100 m. 
van.den grenssteen 383, 0p eene met de 
as van het dal der Kamiturndu normale 
Lin. 

Grenssteen 385. —-]s gelegen op 730 m. 
stroomafwaarte den gren:steen 384, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 386. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as var het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 387. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 386, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamitundu 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 388. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 387, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 389. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 388, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 390. — - Est située à 1.430 mètres 
en amont de la borne 389, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 391. --- Est situéo à 426 mètres 
en amont de la borne 390, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 392. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 391, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 393, —- Est située à 90 mètres 
de la borne 392, sur une normale à l’axe 
de la vallée de 18 Nidi D. 3. 


Borne 394. Est située à 230 mêtres 
de ia borne 393, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nidi D. 3. 


Grenssteen 387. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
tundu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 388. — Ïs gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 387, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 390.— Is gelegen op 1.430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 391. - Is gelegen op 420 m. 
stioomopwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 392. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 393. — Is gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 392, op eene met de 
as van het dal der Nidi D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 394. — Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 393, op eene met de 
as van het dal der Nidi D. 3, normale 
lijn. 
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Borne 395. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 394, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nidi D. 3, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


. Grenssteen 395. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Nidi D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as golegen is. 


Borne 396. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 395, sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 397. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 396, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 398. — Est située à 100 mètres 
de la borne 397, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nidi D. 2. 


Borne 399. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 398, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 400. —— Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 399, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Nidi, 
distante de ect axe de 50 mètres. 


GQrenssteen 396. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
even wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. —- Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van let dal der Nidi D. 2 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 397, op eene met de 
as van het dal der Nidi D. 2 normale lijn. 


Grenssteen 399. -— Ts gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der Nidi D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 400. - - Ts gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegén is. 


Borne 401. -- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 400. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 402. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 401, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nidi D. I. 


Grenssteen 401. — Ïs gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der Nidi D. 1 
evenwijdige lijn, wélke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 402. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 401, op eene met de 
as van het dal der Nidi D. 1 normale 
lijn. 
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Borne 403. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 402, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 404. -— Est située à 150 mètres 
de la borne 403, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nidi D. l-g. 1. 


Borne 405. -- Est située à 120 mètres 
de la borne 404, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Nidi G. 1, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 406: — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 405, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nidi D. L.-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 407. --— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 406, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 408. — Est située à 100 mètres 
de la borne 407, sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Nidi 


Borne 409. — Est située à 1,680 mètres 
en aval de la borne 408, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 410. -— Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 409, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nidi, distante 
de oet axe de 50 mêtres, 


Grenssteen 403. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 402, op 
eene met de as van het dal der Nidi D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 404. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 403, op eene met de 
as van het dal der Nidi D. I-g. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 405. — [s gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 404, op eene met de 
as van het dal der Nidi G. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 406. — [s gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 405, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. — Ïs gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 406, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


| Grénssteen 408. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 407, Op eene met de 
as van het dal der Nidi normale lijn. 


Grenssteen 409.-—- Is gelegen op 1.680 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 408. op 
eene met de as van het dal der Nidi 
evenwijdig lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. -— Is gelegen op 120 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 409, op 
eene met de as van het dal der Nidi 
evenwijdige lijn, welko op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 411. — Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 410, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axc de 75 mètres. 


Borne 412. — Est située à 890 mètres 
én amont de la borne 411, sur une parat- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
D. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 413. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 412, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 10, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 414. — Est située à 100 mètres 
de la borne 413, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 10. 


Borne 415. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 414, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 10. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 416. — Fist située à 100 mètres 
en amont de la borne 415, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 10- 
g. l, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 417. -— Egt située à 100 mètres 
de la borne 416, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 10-g. 1. 


Borne 418. — Est située à 210 mètres 
en aval de La borne 417, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 10- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 411. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 410, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 412. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41], op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 413. — [Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D.10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 413, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 10 normale 
ln. 


Grenseteen 415. — Ts gelegon op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 416. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D.10-g. Levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 417. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 416, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 10 -g. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 418. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, 6p 
eene met de as het dal der Malamba D. 
10- g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 419. — Est située à 770 mètres | 


en aval de la borne 418, sur une paral- 
Jlèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 10, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 420, — Est située à 30 mètres 
en amont de la borne 419, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 421. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 420, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 422. .— Het située à 290 mètres 
en amont de là borne 421, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 423. .— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 422, eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 9, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 424. : — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 423, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malam- 
ba D. 9-d. 1, distante de cet axe de 50 
môtres. 


Borne 425. — Est située à 100 mètres 
de la borne 424, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Malamba D. 9-d. 1. 


Borne 426. — Est située à 320 mètres 
en aval de la bornes 425, sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Malamba D. 
9-d. 1, distante de cet axo de 50 mètres. 


Grenssteen 419. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 10 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 420. — Is gelegen op 30 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 419, op : 
eene met de aé van het dal der Malamba. 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 421. —- Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 422. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 423. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op b0 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 424. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 423, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 9-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van *deze as gelegen is. 


Grenssteen 425. — Ts gelegen op 100 m. 
van den.grenssteen 424, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 9-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 9-d. 1 evenwijdige lijn, wélke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 
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Borne 427. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 426, sur une paral- 
lèle à l’axé de la vallée de 1a Malamba 
D. 9, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 428. — Est située à 100 mètres 
de la borne 427, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 9. 


Borne 429. — Est située à 600 mètres 
en aval dela borne 428, sur une parellèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba 
D. 9. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 430. — Est située à 110 mètres 
en amont de Ia borne 429. sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axa de 75 mètres. 


Borne 431. —— Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 430, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 432. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 431, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 8, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 433. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 432, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 8-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 434. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 433, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 8-d. 1. 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssfeen 426, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 428. — Is gelegen op 100 m 
van den gredssteen 427, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 9 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 429. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 9 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 430, — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 429, op 
oene net de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 76 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 432. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 431, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegee is. 


Grenssteen 433. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 8-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 433, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 8-d.1 
normale lijn. 
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Borne 435. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 434, sur une parallèle 
à l'axe de là vallée de la Malamba D. 8- 

‘d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 436. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 435, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 8, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 437. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 436, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 8. 


Borne 438. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 437, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 439. -- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 438, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres, 


Borne 440. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 439, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 441. --- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 440, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


. 


Borne 442. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 441, sur une normale à l’axe 
_de la vallée de la Kamisense D. 2. 


nm 


Grenssteen 435. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 434, op- 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 8-d 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 436. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 437. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 436, op eene met 
de as van het dal der Malamba D. 8° 
normale lijn. 


Grenssteen 438. — I gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 437, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 8 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439. — Is gelegen op 390 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 438, ap 
sene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 440. —— Is gelegen op 470 m. 
strooniopwaarts den grenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenseteen 441. —- 1 gelegen op 540 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 440, op 
eene met de as'van het dal der Kami- 
sense D. 2 evenwijdige lijn, welke cp 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 441, op eene met de 
van het dal der 


as Kanusense D. 2 


normale lijn. 
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_ Borne 443. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 442, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamisense 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 444. -—- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 443 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 445. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 444, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 446. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 445, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 447. — Est située à 100 mètres 
de la borne 446, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisense D. 1. 


Borne 448. — Est située à 150 mètres 
en aval de borne 447, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisense D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 449. — Est située à 110 mètres 
de la borne 448, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisense D. 1-g. 1. 


Borne 450. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 449, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dela Kamisense D. 1- 
g.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 443. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
eene mot de as van het dal der Kami- 
sense D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 444. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 443, op 
ecne mes de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 445. — Is gelegen op 710 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 444, op 
eene met de a5 van het dal der Kami- 
sense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 446. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 445, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 447. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 446, op eene met de 
as van het dal der Kamisense D. I nor- 
male lijn. 


Grenssteen 448. — Is gelegen op 150 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 447, 0p 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m1. afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 449. —- Ts gelegen op LE0 m. 
van den grenssteen 448.-op eene met de 
as van het dal der Kamisense D. l1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 450. — Is gelegen op 110 mm. 
stroomafwearts den grenssteen 449. op 
eene met de as van het del der Kami- 
sense 1). 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 451. — Est située à 140 mètres | 


en aval de la borne 450, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisense 
-D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 452. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 451, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 453. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 452, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 454. — Est située à 100 mètres 
de la borne 453, sur une normale à FPaxe 
de la vallée de la Kamisense. 


. Borne 455. — Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 454, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de est axe de 50 mètres. 


Borne 456. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 455, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense 
G. 1 distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 451. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 456, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamisense G. 1. 


Borne 458. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 457, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamisense G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








enssteen 451. — Ïs gelegen op 140 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 450, op 
eerle met de as van het dal der Kami- 
sense D. l evenwijdige lijn, welke op 
50m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. — ls gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 453. — Is gelegen op 500 m 
stroomopwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454. — Is gélegen op 100 nt 
van den grenssteen 453, cp eene met de 
as van het dal der Kamisense normale 
lijn. 


Grenssteen 455. — 15 gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 456. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 455, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense G. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 457. — Is gelegen or: 100 m. 
van den grenssteen 456, op eene met. de 
as van het dal der 
normale lijn. 


Kamisense G. I 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den gren:steen 457, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense G. 1 eveuwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 








CROSS DE HE CN SR EU ES 
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. Borne 459. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 458, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kamisense, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 459, sur une parallèle 


‘ à l'axe de la vallée de la Kamisense, dis- 
- tante de cet axe de 60 mètres. 


. Borne 461. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 460, sur une paral- 


Jèle à l’axe de la vallée de la Kamisense, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 462. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 461, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamisense, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 463. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 462, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


_ Borne 464. -- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 463, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 465. --. Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 464, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamakandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 466. --- Est située à 350 mètres 
de la borne 465, sur une normale à l’ax> 
de la vallée de la Kamakandu g. 1. 


Grenssieen 459. — Is gelegen op 310 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m: 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 460. — Is gelegen op 300 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der Kami- 


|sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 461. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der Kami- 


sense evenwijdige lijn, welke op 650 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 462. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van hèt dal der Kami- 
sense evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 463. —- Is gelegen op 540 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 462, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 464. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 463, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 465. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kandu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 466. — Is gelegen op 350 m. 
van den grenssteen 465, op eene met 
de as van het dal der Kamakundu G. 1 
normale lijn. | 
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Borne 467. —- Est située à 130 mètres|  Grenssieen 467. — Is gelegen op 130 m. 


en aval de la borne 466, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakandu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 468. --- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 467, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakan- 
du g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 469. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 468, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakandu g. 2. 


Borne 470. —- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 469, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakandu g. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 471. :— Est située à 200 môètres 
en aval de la borne 470, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakandu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 472. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 471, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 473. :—— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 472, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de oet axe de 75 mètres. 


Borne 474. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 473, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der K:ma- 
kandu g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 468. — Is gelegen op 190 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kandu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 469. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 468, op eene met de 
as van het dal der Komakandu g. 2 
normale lijn. s® 


Grenssteen 470. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 469, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kandu g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 471. —- Is gelegen cp 200 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 470, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kandu evenwijdige lijn, welke op 50 m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 472. —— [es gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 473. —- Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 472, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 76 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 474. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 473, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen. | 
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Borne 475. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 474, sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de là Malamba D. 
7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. —- Est située à 100 mètres 
de la: borne 475, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Malamba D. 7, 


_ Borne 477. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 476, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 478. — Est située à 170 mètres 
de la borne 477, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 7-g. 1. 


Borne 479. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 478, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D.7-g. 1, distante de cet axe de 50 


‘mètres. 


Borne 480. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 479, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 481. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 480, sur une paral- 
lèle à l’axe de Ja vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 482. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 481, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 630 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D.7 evenwijdige lijn, welke op 50. m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 475, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 7 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 477, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 7-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 479. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 7-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 480. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. -— Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 481, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 483. — Est située à 50 mètres]  Grenssieen 483. — Is gelegen op 50 m. 


en amont de la borne 482, sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. — Est située à 390 mètres 
en amcnt de la borne 483, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
D. 6, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 485. — Est située à 300 mètres 
*n amont dela borne 484, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 486. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 485, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia Malamba 
D. 6 - d. 1, distante de cet axe de 60 
métres. : 


Borne 497 — Est située à 100 mètres 
de la borne 486, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D, 6-d. I. 


Borne 488. — Est situéo à 200 mètres 
en aval de la borne 487, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 6- d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 489. — Est située à 340 mètres 
en ainont de la borne 488, sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléé de la Malamba 
D. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. -—- Est située à 100 mêtres 
de la borne 489, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 6. 


stroomopwaarts den gienssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Mxlzmba 


_[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 484. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 483, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstcen 485. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 484, op 
eene mét de as van het dal der Malamba 
D.-6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 486. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 487. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteén 486, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 6-4. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 488. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 487, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6-d. 1 evenwijdige 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


lijn. welke op 


Grenssteen 489. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der Malamnba 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 490. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 489, op eene met de 


las van het dal der Malamba D. 6 nor- 


male lijn. 
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Borne 491. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 490, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D.6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. —- Est située à 200 mètres 
de la borne 491, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 6-g. 1. 


Borne 493 --- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 492, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D 6 - 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 494..-—- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 493, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 495, — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 494, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 496. --- Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 495, sur une paral- 
lèle à l’axe do la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 497, -- Est située à 9109 mètres 
en amont de la borne 496, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. --- Est située à 180 mètres 
de la borne 497, sur une normale à l’axe 
de la vallée de La Malamba D. 5. 








Grenssteen 491. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 492. — Is gelegen op 200 m 
van den grenssteen 491, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 6-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 493. — Is gelegen op 120 mm. 
stroomafwaarts den grenssteon 492, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6 g. 1 evenwijdige lijn,'welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den: grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 495. — Is gelegen op 240 3m. 
stroomafwaarts den gronssteen 494, 0p 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 6, evenwijdige lijn, weike op 60° m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grens:teen 495, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 497. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 496, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afitand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 498. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 497, op eene met de 
as van het dal der Malantba D. 5 nor- 
male lijn 
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Borne 499, — Est située à 120 mètres 
de la borne 498, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 5 - d.1. 


Borne 500. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 499, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D.5-d.1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 501. —- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 500, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D. 5. 


" distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 602. -— Est située à 500 mètres 
en amont dé la borne 501, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 503. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 502, sur une paral- 
lèle à l'axe de Ja vallée de la Malimba 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 504, — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 503, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 505. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 504, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 506. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 505, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 4. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 498, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 6-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 5 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
af-tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 501. — Is gelegen op 670 m. 
.troomafwaarts den grenssteen 600, op 
oen6 met de as van het dat der Malambe 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 501, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijuige lijn, welke op 50 m. &fstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 503 — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 504. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 503, op 
eene mes de as van het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


* Grenssiecn 505. — [s gelegen op 570 m. 
.tiocmopwaarts den grensitcen 504, op 
eene met de a8 van het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 505, op eene met 
de as van het dal der Malamba D. 4 
normale lijn. 
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Borne 507. —- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 506, sur une paral- 
‘lèle à l’axe do la vallée de la Malamba 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 508. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 507, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 4 - g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 509. — Est située à 100 mètres 
de la borne 508, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 4-g. I. 


Borne 510, -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 509, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 4 - 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 511. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 510, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 512. — Est située à 140 mètres 
en amont de la berne 511, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 4 - g. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 513. —- Est située à 100 mèêtré: 
de la borne 512, sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Malamba D. 4-g. 2. 


Borne 514. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 513, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 4 - g. 2, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Grenssteen 507. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. — Js gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4 g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 508, op eene met de 


as van het dal der Malamba D. 4-g. 1 
normale lijn. ‘ 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4g. 1 evenwijdige lijn, weke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. — Îs gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 510, op 
eene met de as van hot dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstaud van deze as gelegen is. 


Grenssteen 512.— [s gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4g. 2 evenvwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 512, op eene met 
de as van het dal der Malamba D. 4-g. ? 
normale lijn. 


Grenssteen 514. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 515.— Est située à 520 mètres 
_ en aval de la borne 514, sur une paral- 


-’ lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 


D. 4, distante du cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 516. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 515, sur une para'lèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D. 
4, distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 517. Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 516, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 518. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 517, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 519. — Est située à 70 mètres 
en amont dela borne 518, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres, 


Borne 540. — Est située à 100 mètres 
de la borne 519. sur une normale à l’axe 
dela vailée de la Malamba D. 3-d. 1. 


. Borne 541. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 540, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba D. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 542. —— Est située à 230 mètres 
en amont dela borne 541, sur une paral- 
lè.e à l’axe de la vallée de la Malamba D. 
3, distante de cet axe de 50 mècres. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 520 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 514, op. 


eene met de as van het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lija, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 516. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as var het dal der Malamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 517. —- Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 516, op 
eene met de as van het dal der Malamba 


evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteën 517, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegoen is. 


Grenssteen 519. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijr, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 540. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 519, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 541. — Is gelegon op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 540, op 
eene met de as van het dal der Malamba 


D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 542. —- I: gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 641, op 
cene met de as van het dal der Malam- 
ba D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
ufstand van deze as gelegen is. 


PR ARE ET CE DR SE 
È PRES TEE : 
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Borne 543. — Est située à 100 mètres 
dela borne 642, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 8. . 


Borne 544. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 543, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de‘la Malamba 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 545. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 544, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 


_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 546. —— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 545, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 547. — Est située à 230 mètres 
on amont de la borne 546, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 548. — Est située à 100 mètre:. 
de la borne 547, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D. 2. 


Borne 549. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 548, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba D. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 550. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 549, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 543. — I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 542, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 3, nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 844. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 543, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 3. evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 545. — Is gelegen op 360 m 
stroomopwaarts den grenssteen 544, Op 
eene met de as van het dal der Malamba | 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 440 m. 
-troomopwaarts den grenssteen 545, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 ni. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen.547. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenstteen 546, op 
eene met de as van het dal der Milamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op £0 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 548. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 547, op eene met de 
as van hot dal der Malamba D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 549. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 548, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 2 
afstand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn. welke op 50 m. 


Grenssteen 550. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 551. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 550, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 552. — Est située à 100 mètres 
de la bori1e 551, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba D:I1. 


Borne 553. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 552, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 554. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 553, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 555. — Est située à 100 mètres 
de la borne 554, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba. 


Borne 556. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 555, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 557. — st située à 140 mètres 
en aval de la borne 556, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 558. —- Est située à 370 mètres 
en amont de borne 557, sur une paraliè e 
à l’axe de la vallée de la Maiamba G.I, 
distante de cet de 50 mètres. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 550, op 
eene met deas van het dal der Malamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 531, op eene met de 
as van het dal der Malamba D. 1 nor- 
normale lijn. 
Grenssieen 553. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘552, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 554. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 553, op 
eene met deas van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 555. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 554, op eene met de 
as van het dal der Malamba normale lijn. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 555, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 557. —- Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaaits den grenssteen 556, op 
oene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 558. —— Is gelegen op 370 m 
«troomopwaarts det grensiteen 557, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 559. —- Est située à 100 mètres: 
de la borne 558, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 1. 


Borne 560. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 559, «ur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malam ba G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 561. — Est située à 240 mètre: 
en avi] de la borne 560, sur une para:l. le 
à l'axe de la vallée de la Malamba 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 562. — Ext située à 350 mètre: 
en amont de la borne 561, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba G 
2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 563. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 562, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée d: la Malamba 
G. 2 - d. 1, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 564. — Est située à 100 mètres 
de la borne 563, sur une normale à l’axe 
de la valée de la Mala: :ba G. 2-d. 1. 


Borne 565. — Est située à 140 mèêtre: 
en aval de la borne 564, sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallte de la Malambu 
G. 2-d 1, distante de cet axe de 50 métres. 


Borne 566. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 565, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de ia M.1 mba 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 659. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 558, op eene met de 
as van het dal der Maiamba G. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 560.— Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenss een 559, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 240 m... 
«troomafwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 562. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen &61, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afitand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 563. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 2-d. 1 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 564. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 563, op eene met de- 
as van het dal der Malamba G. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 565.— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ra. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 566. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
sfstand van deze as gelegen is. 
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Borne 567. or Est située à 100 mètres 
de la borne 566, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 2. 


Borne 568. -— Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 567,sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Malamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 569. — Est située à 490 mètres 
en aval de Ja borne 568, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba, dis 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 570. — Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 569, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 571. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 570, sur une paral 
lèle à l’axe de La vallée de la Mulamba G. 
3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 572. — Ext située à 100 mètres 
de la borne 571, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 3-d. 1 


Borne 573. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 572, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mala:uba G. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574. — Est située à 230 mètres 
‘en amont de la borne 573, sur une paral- 
. lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 566, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 2 
normale. lijn | 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 567, ep 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 569. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 568, 6p 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. — Is.gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 571. — Is gelegen op 270 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 572. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 571, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 3-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssleen 573. — Is gelegen op 150 m 
stroomafwaarts den grenssieen 572, op 
eene met de as van het dal der Maiamba 
G 3 d. 1 evenwijdge lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as ge:egen is. 


Grenssteen 574. — Is gelegen cp 230 m 
stroumoywaats den grenssteen- 573, 6p 
esne mét de as van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. 
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‘Borne 575. — Est située à 100 mètres!  Grenssteen 575. — 1s gelegen op 100 m. 
de la borne 574, sur une normale à l’axe van den grenssteen 574, op eene met de 
de la vallée de la Malamba G. 3. as van het dal der Malamba G. 3 nor- 
Imale lijn. 


Borne 576, — Est située à 750 mètres!  Grenssieen 576. — In gelegen op 750 m. 


“en aval de la borne 575, sur une paral- stroomafwaarts den grenssteen 575, op 


lèle à l’axe de la vallée de la M Jamba eene met de as van het dal der Malamba 
G. 3, distante de cet axe de 60 mètres. 1G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 577. — Est située à 240 mètres,  Grenssteen 577. — Is gelegen op 240 m. 
‘en aval de la borne 576, sur une paral- stroomafwaarts den grenssteen 576, op 


lèle à l’axe de la vallée de la Maiamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 578. — Est située à 790 mètres 
‘en amont de la borne 577, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 579. -—- Est située à 240 mètres 
‘en amont de la borne 578, sur une paral- 


eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 578. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssseen 577, op 
|eene meë de as van het dal der Malamba 
G. 4 evenvwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


vrenssteen 579. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 578, op 


lèle à l'axe de la vallée de la Malamba eene met de as van het dal der Malamba 
G. 4, distante de cet axe do 50 mètres. G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
iafstand van deze as gelegen is. 





Borne 580. — Est située à 100 mètres Grenssteen 580. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 579, sur une normale à l'axe van den grenssteen 579, op eene met de 
de la vallée de la Malamba G. 4. las van het dal der Malamba G. 4 nor- 

[male lin. 


Borne 581. — Est située à 260 és Grenssteen 581. — Is gelegen op 260 m 
en aval de la borne 580, sur une paral- stroomafwaarts den grenssteen 580, op 
lèle à l’axe de la vallée de ia Malamba eene met de as van het dal der Malamba 
G. 4, distante de cet axe de 50 mètres. G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 582. — Est située à 240 oies 
en amont de la borne 581, sur une paral- stroomopwaarts den grenssteen 581, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba eene met de as van het dal der Malamba | 
G. 4g. 1, distante de cet axe de 50 G. 4g. 1 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
mètres. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 240 m. 


Les tadg = 


Borne 583.— Est située à 100 mètres]  Grenssieen 583. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 582, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Malamba G. 4 g. 1. 


Borne 584. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 583, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba 
G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 585. — Est située à 690 môtres 
en aval de la borne 584, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 4, 
distante de cet axe do 50 mètres. 


Borne 586. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 585, sur une parallèle 
à l'axe ds la vailée de la Malamba, dis 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. — Est située à 400 mètres 
en a:vont de la borne 586, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malaruba 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 582, op eene met 
de as van het dal der Malamba G. 4-g.1 
normale lijn. 


Grenssieen 584. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 583, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 585. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 584, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 586. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene met de as van het dal der Mala nba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — [Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaaits den grerissteen 586, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen js. 


Borne 588. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 587, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Malamba G. 
», distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 589. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 588, sur une norma:e à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 5. 


Borne 590, — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 589, sur une parallèle 
a l’axe de la vallée de la Malamba G. 5. 
distante de cet axe de 50 ;nètres. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 5 evenwijdige lijn. welke op:50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 589. — Is gelegen cp 100 m. 
van den grenssteen 588, op eene met de 
as van het dul der Malamba G. 5 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 590. — Te gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5€9. op 
eene rueë de as van het dal der Malamba 
G. 5 evenwijdige lijn, we.ke op 50 m. 
af tand van deze as gelegen is. 








Borne 591. — Est située à 260 mètres!  Grenssieen 59). — Is gelegen op 260 m. 


en amont de la borne 590, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba G. 
5-g. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 592. — Est située à 100 mètres 
de la borne 591, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 6-g. 1. 


stroomopwaarts den grerissteen 590, op 
cene met de as van het dal der M:.lamba 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
Grenssteen 592. —- Is gelegen op 100 m. 


van den gren‘teen 591, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 5g. 1 


normale lijn. 


Borne 593. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 592, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba G. 5- 
g. l, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 594. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 593, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595, — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 594, sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Malamba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 595, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 597. — Est située à 250 mètres 
en æont de la borne 596, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Malan:- 
be G. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 598. -— Est située à 200 mètres 
en a::on6 dela borne 597, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
G. 6 - d. 1, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Grenssteen 593. — Ïs gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 592. op 
cene met de as van het dal der Malwmba 
G. 5-g. Levenwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594. — Is gelegen op 450 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der Mal:mba 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 595. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 594, op 
oene met de as van het dal der Mal:mba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. d 


Grenssteen 596. — Is gelegen op 220 m. 
stroom.fwaarts den grenssteen 595, op 
eene met de as van het dal der Milamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 597. — [4 gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 596. op 
sene met de as van het dal der Malamba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelegen op 200 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 597, op 
eene met de as van het dal der Malaïuba 
G. 6-d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


A 
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_ Borne 599. — Est située à 220 mètres 
de la borne 598, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Milamba G. 6. 


Borne 600, — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 599, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mala:uba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 601, -— Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 600, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malanba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 602. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 601, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 599. — Is gelegen op 220 m. 
van den grenssteen 598, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 6 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 600. — Is gelegen op 420m. 


stroomafwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 601. —- Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60), op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 602. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 603. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 602, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kasangana D. 4, distante de cet axe 


de 50 mètres. 


Borne 604. :—- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 603, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangana D. 4. 


Borne 605. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 604, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana 
D. 4. distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 606. --— Eat située à 140 mètres 
en amont de la borne 605, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 603, op eene met de 
as van het dai der Kasangana D. 4 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 605. -— Is gelogen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 604, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 606. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 605, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 607. — Est située à 270 mètres 


en amont de la borne 606, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ka:angana 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 608. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 607, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 609. -— Est située à 390 mètres 


en amont de la borns 608, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 610. — Est située à 100 mètres 
de la borne 609, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Käsangana D. 3. 


Borne 611. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 610, sur une pa:allèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana D. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 611, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 613. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 612, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 614. — Est située à 100 mètres 
| de la borne 613, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l2 Kasangana D. 2. 





Grenssteen 607. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grénssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 


gana evenwijdige lijn, weike op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 608. — Is gelegen op 40 m 
stroomopwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 609. — Is gelegen op 390 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 608, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 3  evenwijdige lijn, welke op 
50 m. af.tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 610. — Is gelegen op 100 m. 


fvan den grenssteen 609, op eene met de 


as van het dal der Kasangana D. 3 


normale lijn. 


Grenssteen 611. —- Is gelegen op 310 m. 
stroom fwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 612. -— Is gelegen op 360 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, op 


eene met de as van het dal der Kasan- 


gana evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geegen is. 


Grenssteen 613.— Is gelegen op 310 1. 
stroomopwaarts den grens.een 612, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afitand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 614. — Is gelegen op 1O0Ù m. 
van den grenssteen 613, op eene met de 
as van het dal der Kasangana D. 2 nor- 
male lijn, 
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Borne 615. —- Est située à 100 mètres. 
de la borne 614, sur une normale à l’axe 
dela vallée de La Kasangana D. 2-g. 1. 


Borne 616. — Est située à 100 mètres. 
en aval de la borne 615, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana D. 
2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 617. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 616, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


” Grenssteen 615. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 614, op eene met de 
as van heÿ dal der Kasangana D. 2-g. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 616. — Is gelegen op 100 m. | 
:troomafwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 617. —- Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 616, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 


gana D. 2 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Borne 618. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 617, sur une parali- 
lèle à l’axe de la vallée dela Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 619. — Est située à 310 mètres 
en amont dela borne 618, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
D. }, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 620. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 619, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
D. 1-d. I, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 621. — Est située à 130 mètres 
de la borne 620, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangana D. 1-d 1. 


Borne 622. —- Est située à 180 mètres 
de la borne 621, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangana D. 1. 


Grenssteen 618. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 617, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana evenwijdige lijn, welke op 50 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 619. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 620. — Ïs gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 619, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
D. 1-d 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 621. — I gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 620, op eene met de 
as van het dal der Kasangara D. I-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 622. — Ïs gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 621, op eene met de 
as van bet dal der Kasangana D. 1 rior- 
male lijn. 
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Borne 623, -— Est située à 160 mètres|: 


-de la borne 622, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasangana. 


Borne 624. — Est située à 340 mètres 
‘en aval de la borne 623, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 625. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 624, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 626. -—- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 625. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 627. — Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 626, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 628. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 627, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasanganu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 629, — Hit située à 100 mètres 
de la borne 628, sur une normale à l'axe 
de la valiée de la Kasangana G. 1. 


Borne 630. -— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 629, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 623. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen: 622, op eene met de 
«8 van het dal der Kasangana normale 
ijn. | 


Grenssteen 624. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grensstoen 623, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
evenwijdigé lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 625. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 626.— [s gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 627. — Is gelegon op 50 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 626, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 628. — Ïs geiegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 627, op 
eone met de as van het dal der Kasangana 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen 1. 


Grenssteen 629. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 628, op eene met de 
as van het dal der Kasangana G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 630. — Is gelegen op 360 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 631. —- Est située à 310 mètres 
n aval de la borne 630, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 632. — Est située à 270 mètres 
-en aval de la borne 631, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangana, 
distanté de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 633. — Est située à 240 mètres 
“en amont de la borne 632, sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Kasangana 
G. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 634. — Est située à 100 mètres 


de la borne 633, sur une normale à l’axe 
de là vallée de la Kasangana G. 2 


Borne 635. — st située à 350 mètres 
en aval de la borne 634, sur une parallèle 

_ à l'axe de la vallée de la Kasangana G. 2. 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 636. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 635, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangana, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 637. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 636, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 638. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 637, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malariba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 631. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 630, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 632. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as var het dal der Kasangana 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 633. — Ïs gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 632, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 634. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 633, op eene met de 


{as van het dal der Kasangana G. 2 


normale lijn. 


Grenssteen 635. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 634, op 
eene met de as van het dal der Kasangana 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 636. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der Kasan- 
gana evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 637. — Is gelegen op 430 m. 
troomafwaarts den grenssteen 636, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 638. — Is gelegon op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 











LOSC Re ge ee 
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Borne 639. — Est située à 460 mètres]  Grenssteen 639. — ls gelogen op 460 mi. 


en amont de la borne 638; sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba G. 
7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 640. — Est située à 100 mètre: 
de la borne 639, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 7. 


Borne 641. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 640, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 7, 

- distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 642. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 641, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 643. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 642, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 644. -— Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 643, sur une paral- 
lèls à l’axe de La vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 645. — Est située à 570 mètres | 


en amont de la borne 644, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 646. -— Est située à 210 mêtres 
en amont de la borne 645, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grensateen 638, op 
eene met de as van het dal der Malamba 


[G. 7 évenwijdige lijn, welke op 50 mm. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 640. — Is gelegen op 106 M. 
van den grenssteen 639, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 7 nor- 
male lijn - 


Grenssteen 641. — Îs gelegen op 500 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642. —- Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 641, op 
eene ïnet de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 643. -- Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 642, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 644. — Ts gelegen op 260 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 644, up 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 646. —- [s gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 











Borne 647. —- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 646, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa D. 
3 d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 648. —- Est située à 100 mêtre: 


de la borne 647, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kashinsa D. 3-d 1. 


Borne 649. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 648, sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kashinsa D. 
3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 650. — Est située à 260 mêtres 
en amont de la borne 649, sur une paral- 
kle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 651, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 650, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kashinsa D. 5. 


Borne 652. —- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 651, sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kashinsa D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 653. —- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 652, sur une paral- 
lèle à Paxe de la vallée de la Kashinsa, 


distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 654, —- Est située à 620 mètres 


en amont de la borne 653, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres, 

















Grenssteen 647. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 646, op : 
eeñe met de as van het dal der Kinshinsa 
D. 3-d.1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 648. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 647, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa D. 3-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 649. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 648; op 
eene met de as van het dal der Kashinsa . 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 650. — Is gelegen op 260 m. 
troomopwaarts den grenssteen 649, op. 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 651. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 650, op eene met de : 
as van het dal der Kashinsa D. 3 nor- : 
male lijn. 


Grenssteen 652. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 653. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 652, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 654. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 653, op 


eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 655. — Est située à 360 mètres ! 


-_ en amont de la borne 654, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 656. —- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 655, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 657. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 656, sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Kashinsa 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 658. — Est située à 1.020 mètres | 


en amont de la borne 657, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de ost axe de 50 mètres. 


‘Borne 659. -— Est située à 240 mètres | 


en amont de la borne 658, sur une paral- 


Jèle à l'axe de la vallée de la Kashinsæ' 


D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


! Grenssteen 655. — Is gelegen op 360 m. 


Istroomopwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 656. — Is gelegen op 530m. 
stroomopwaarts den grenssteen 655, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 657. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 656,. op 


, |eene met de as van het dal der Kashinsa 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 658.— Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 657, op 
‘eene met de as van het dal der Kashinsa 


' 
l 


|evenwijdige lijn, welkn op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6569. — Is gelegen op 240 m. 
.stroomopwaarts den grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 





‘lafstand van deze as gelegen is. 


: Borne 660. — Est située à 100 mètres 
de la borne 659, sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kashinsa D. 2. 


- Borne 661. — Est située à 140 mètres 


en aval de la borne 660, sur une paral-' 


lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 662. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 661, sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, | 
distante de cet axe de 50 mètres. 


C 


Grenssieen 660. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 659, op eene met de 
las van het dal der Kashinsa D. 2 nor- 
male lijn. 
| Grenssteen 661. — Is gelegen op 140 m. 
|stroomafwraarts den grenssteen 660, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
ID. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 662. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 661, op 
‘eene met de as van het dal der Kashinsa 
|'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as ‘gelegen is. 
i 
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Borne 663. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 662, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 664. — Est située à 140 mètres 
dela borne 663, sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Kasghinsa D. 1. 


Borne 665. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 664, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 666. — Est située à 100 mètres 
de la borne 665, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa. 


Borne 667. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 666, sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 668. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 667, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamabu. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ES 


Borne 669. — Est située à 100 mètres 
de la borne 668, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabu. 


Borne 670. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 669, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabu, ds- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 663. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 662, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 664. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 663, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa D. 1 nor- 
male lijn. | … 


Grenssteen 665. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der Kashinsn 
evenwijdige lijn, welke op 50 3. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 666. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 665, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa normale 
lin. . 


Grenssteen 667. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grensstoen 666, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 668. — Is gelegen up 490 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 667, op 
eene met de as van het dal der Kamabu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. | 


Grenssteen 669. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 668, op oene met de 
as van het dal der Kamabu normale 
Lijn. | | 


Grenssteen 670. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 669, op 
eene met de as van het dal der Kamabu 


evenwijdige lijn, welke op 50m. afstand 


van deze as gelegen. 
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. Borne 671.:— Est située à 120 mètres 


Grenssteen 671. — Is gelegen op 120 m. 


en aval de la borne 670, sur une parallèle] troomafwaarts den grenssteen 670, op 


lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 672. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 671, sur uno paral 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
G. 1, distante decet axe de 50 mètres. 


Borne 673. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 672, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 1. 


Borne 674. :— Kst située à 190 mètres 
en aval de la borne 673, sur une parallèle 
à l’axe de la’ vallée de la Kashinsa G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 675. -— Est située à 260 mètres 
on aval de la borne 674, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 676. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 675, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 
2, distante de cet axr de 50 mètres. 


Borne 677. — Est située à 100 mètres 
de la borne 676, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinaa G. 2 


Borne 678. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 677, sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kashinea G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kashinsa 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 672. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 671, op 
eene met de as van het dal der Kathinsa 
G. 1 évenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 673. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 672, op eene met de 
as van het dal der Kahinsa G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 674. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 673, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 675. — Is gelegen op 260 pr. 


stroomafwaarts den grenssteen 674, op 


eens met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 676. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 675, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 2 
af.tand van deze as gelegen is. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Grenssteen 677. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 676, op eene met de 
as van het dal der Ka:hinsa G. 2 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 678. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 677, op 
eene met de as van het dal der Ka h'nsa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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: Borne. 679. — Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 678, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 680. — Est située à 160 mètres | 


en amont de la borne 679, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamasala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 681. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 680, sur une paral- 
.ièle à l'axe de la vallée de la Kamasala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 682. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 681, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamasala. 


Borne 683. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 682, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamasala, 
distante de cet axe de 50 mères. 


Borne 684. — Fit située à 240 mètres 
en amont de la borne 683, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamasala 
G. 1. distante de cet axe de 50 mèires. 


Borne 685. Est située à 7100 mètres 
de la borne 684, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamasala G. 1. 


Borne 686 — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 685, sur une ‘paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamasala 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 











Grenssteen 679. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 678, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 680. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 679, op 
eene met de as van het dal der Kamasala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 681. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 680, op 
eene met de as van het dal der Kamasala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘ Grenssteen 682. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 681, op eene met de 
as van het dal der Kamasala normale 
lijn. 


Grenssteen 683. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 682, op 
eene met de as van hot dal der Kamasala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 684. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 683, op 
eeno met de as van het dal der Kamasala 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 685. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 684, op eene met de 
as van het dal der Kamasala G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 686. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 685, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sala G. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


DR AS … 
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Borne. 687. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 686, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamasala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 688. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 687, sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kamasala, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 689. --- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 688, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 690. —- Est situéo à 290 mètres 
en aval de la borne 689, sur uno paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 691. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 690, sur une paral. 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 692. —- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 691, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


N 


Borne 693. --- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 692, sur une paral- 
lèle à l’axo de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Born 694. -— Est situéo à 80 mètre 
en amont de la borne 693, sur une paral- 


Grenssteen 687. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 686, op 
eene met de as van het dal der Kamasala” 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 688. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 687, op 
eene met de as van het dal der Kamasala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 689. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 688, op 
eene met de as van het dal der Ka: h'nsa 
ovonwijdige lijn, welke op 50 m. afstand * 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 690. — Is gelegen op 290 rx. 
stroomafwaarts den grenssteen 689, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 691. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 690, cp 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 692. — Is gelegen op 326 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 691, up 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 693. — Is gelegen op 60». 
stroomafwaarts den grenssteen 692, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 694. — Is gelegen op 80 za. 
stroomopwaarts den grensstoen 693, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa G.{[eene met de as van het dal der Kashinsa,. 


3, distante da cet axe de 50 mètres. 


Borne 695. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 694, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 

G. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 696. — Est situéo à 130 mètres 
en amont de la borne 695,sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 697. --- Kst située à 990 mètres 
en. amont de la borne 696, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 
3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 698. — Est située à 100 mètres 
de la borne 697, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 3. 


Borne 699. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 698, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, 
distante de cet axo de 50 mètres. 


Borne 700. -— Est située à 300 mètres 
da la borne 699, sur une normale à l’axo 
de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 1. 


- Borne 701. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 700, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 3- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 702. —— Est située à 370 mètres 


2 ————————— 


G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 695. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 694, op 
eene met de ag van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 696. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 695, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 697. —- Ïs gelegen op 990 m. 
stroomopwWaarts den grenssteen 696, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afsiand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 698. — Is gelegen op 100 m. 
den grenssteen 697, op eene met de as 
van het dal der Kashinsa G. 3 normale 
hijn. 


Grenssteen 699. — Is gelegen op 190 mu. 
stroomafwaarts den grenssteen 698, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 700. —- Is gelegen op 300 m. 
van den grenssteen 699, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 701. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 700, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 702. —- Ïs gelegen op 370 m. 


N 
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eu aval de la borne 701, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 703. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 702, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 
3.-g8. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 704. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 703, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 2. 


: Borne 705. —- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 704, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 3-g. 
2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘706. -—. Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 705, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G, 3, 
distante de cet axe de 50 mètros. 


Borne 707. -. Est située à 140 mêtres 
n aval de la borne 706, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 3, 
stanto.de cet axe de 50 mètres. 


Borne 708. —- Est située à 470 mètres 
-en aval de la borne 707, sur une parallèle 
à l’axo de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 709, — Est située à 730 mètres 
-en amont de la borne 708, sur une paral- 
lè'e à l’axe de la vallée de la Kadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 701, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 703. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 702, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 704. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 703, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 3-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 705. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 704, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3-g. ? evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 706. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 705, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 707. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 706, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 3 evenwijdige lija, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 708. -— Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 707, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Ts gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 708, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 710. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 709. sur une 
para:lèie à l’axe de la vallée de la Kadi, 
D. 2, distante de cet axe de 60 mètres, 


_ Borne 711. —- Est située à 100 mètres 
de la borné 710, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kadi D. 2. 


Borne 712. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 711, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi D.2, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


__ Borne 713. -— Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 712, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 714. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 713, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kadi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 715. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 714, sur une paral- 
Jèle à l'axe de la vallée de la Kadi D. 1, 
_ distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 716, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 715, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadi D. 1, 


Borne 717. --- Est située à 470 mêtres 
en aval de la borne 716, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 





un 


Grenssteen 710. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 709, op 
eene met de as van het dal der Kadi D. 
2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 711. — Is gelegen op 100 m. 

van den grenssteen 710, op eene met de 
as van het dal der Kadi D. 2 normale 
lin. 
Grenssteen 712. -— Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 711, op 
eene met de as van het dal der Kadi D. 
2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 713. -— Îs gelegen op 110 m. 


istroomopwaarts den grenssteen 712, op 


eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 714. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 713, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115 — Ïe gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 714, op 
cene met de as van het dal der Kadi D. 
1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 716. —- Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 715, op eene met de 
as van het dal der Kadi D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 717. — Is gelegen op 470 m. 
stroomatwaarls den grenssteen 716, op 
oene met de as van het dal der Kadi D. 
1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 
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Borne 718. —- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 717, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 718. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 717, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 719. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 718, sur une no:male à l’axe 
de la vallée de la Kadi. 


Borne 720. --- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 719, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 721. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 720, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 722. -—- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 721, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi. 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 723. —- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 722, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi G. 1, 
distarte de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 724. — Est située à 100 mètres 
de la borne 723, sur une normale à l’axe 
de l4 vallée de la Kadi G. 1. 


Borne 725. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 724, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadi G. 1, 
distante de cet axe Ge 50 mètres. 


Grenssteen 719. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 718, op eene met de 
as van het dal der Kadi normale lijn. 


Grenssteen 720. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 719, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 721. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 720, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 722. — Is gelogen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 721, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 723. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 722, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 724. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 723, op eene met de 
as van het dal der Kadi G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 725. — Is gelegen op 270 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 724, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
G. 1 evenwijdige -ijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 726. — Est située à 570 mètres|  Grenssteen 726. — ls gelegen op 570 m. 


en aval de la borne 725, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 727. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 726, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 728. — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 727, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa 
G 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 729. — Est située à 240 mètres 
de la borne 728, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 4. 


Borne 730. — Est située à 280 mètres 
en aval de La borne 729, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa 
G. 4g.1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 731. -— Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 730, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 732. —- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 731, sur une paral- 
lêle à l’axe de la valiée de la Kash'nsa 
G. 4-g.2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 733. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 732, sur une normale à l’axe 
do la vallée de la Kashinsa G. 4g. 2. 


stroomafwaarts den grenssteen 725, op 
eene met de as van het dal der Kadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 727. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 726, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 727, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 729. — Is gelegen op 240 m. 
van den grenssteen 728. op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 4 nor- 
male lijn. 


Grenssieen 130. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 729, op 
cene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 4g. 1 evenvwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 731. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 730, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 732. — Is gelegen op 210 m. 
etroomopwaarts den grenssteen 731, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. &g: 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


: Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 732, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 4-g. 2 
normale lijn. 
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Borne 734, — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 733, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashin:a 
G.4-g.2, dictante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 735. —- Est située à 290 mètres 


en aval de la borne 734, sur une paral-| 


lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
G. 4, distante de axe de 50 mèêtres. 


Borne 736. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 735, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 737. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 736, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa 
G. 6, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 138. -—— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 737, sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashinsa G. 
5-d: 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. — Est située à 190 mètres 
de ia borne 738, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 5-d. 1. 


Borne 740. — Est située à 200 mètres 
de la borne 739, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashinsa G. 5, 


Borne 741. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 740, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashinsa G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenesteen 734. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 733, op 
eene met de as van het dal der Ka: hinsa 
G. 4g. 2 evenwijd ge lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 735. —- Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 734, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


: Grenssieen 736. —- Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 735, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 310 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 736, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 738. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 737, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 5-d 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 738, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 740. — Is gelogen op 200 1. 
van den grenssteen 739, op eene met de 
as van het dal der Kashinsa G. 5 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 741. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 740, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 42. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 741, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 743. —-- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 742, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashinsa, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 744. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 743, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 745. — Kst située à 400 mètres 
en amont de la borne 744, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambung, 
distante de £et axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 745, sur nne paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambung 
d. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 747, -— Est située à 100 mètres 
_ de la borne 746, sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kambung d. 1. 


borne 748. 
en aval de Ja borne 747, sur une parallèle 


-— Est située à 90 mètres 


à l'axe de la vallée de la Kambung d: 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54%. -— Kst située à 170 mètres 
en amont de la borne 748. sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kambung, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 742. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 741, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 


-evenwijdige lijn, welke op 60 in. afstand 


van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 743. — Is gelogen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 742, op 
eene met de as van het dal der Kashinsa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 744. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 743, op. 
eene met de as van het dal der Kambung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afsand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 745. — Is gelegen op 400 im. 


[stroomopwaarts den grenssteen 744, op 


eene met de as van het dal der Kambung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 746. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 745, op 
eene met de as van het dal der Kambung 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T47. — Is gelegen op 100 3m. 
van den grenssteen 746, op eene met de as 
van het dal der Kambung d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen T48. — Is gelegen op 90 3n. 
stroomafwaarts den grenssteen 747, op 
eene met de as van het dal der Kambung 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 749. ——- [5 gelegen op 170 4m. 
stroomopwaarts den grenssteen 748, op: 
eene met de as van het dal der Kaïinbung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze à gelegen is. 
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Borne 750. — Est située à 100 mètres 
de la borne 749, sur une normale à l’#xe 
dela vallée de la Kambung. 


4 


Borne 751. — Est située à 
en aval de la borne 750, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambung, dis- 
. tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 752. — Est située à 190 mètres 
‘en amont de la borne 751, sur une paral- 
lôle à l’axe de Ja vallée de la Kambung 
g. 1, distante do cet axe de 50 mètres. 


Borne 753. — Est située à 100 mètres 
de la borne 752, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambung g. 1. 


Borne 754. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 753, sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambung g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 755. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 754, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambung, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 756. — Ent située à 220 mètres 
en aval de la borne 755, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambung, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 757. -— Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 756 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


380 mètres | 








Grenssteen 750. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 749, op eene met de 
as van het dal der Kambung normäle 
Ejn. | 


Grenssteen 751. — Is gelegen op.380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 750, op 
eene met de as van het dal der Kambung | 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssicen 752. — Is gelegen op 190 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 751, op 
eene met de as van het dal der Kambung. 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 sm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 753. — Îs gelegen op 100 sn. 
van den grenssteen 752, op eene met de 
as van het dal der Kambung G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 290 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 753, op 
eene met de as van het dal der Katnbung 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 755. — [s gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 754, op 
eene met de as van het dal der Kanbung 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 156. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 755, op 
eene met de as van het dal der Kas1bung 
evenwijdige lijn, welke op 50 am. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 757. — Is gelegen op 40 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 756, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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” Borne 758. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 757 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 758. — Is gelegen op:330 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 757, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 :1. afstand 


.|van deze as gelegen is. 


Borne 759, — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 758 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 môtres. 


Botne 760. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 759 sur une parallèle 
à l’axe dé la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


‘Borne 761. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 760 sur une paral- 
1èle à l’axe de la vallée de la Malamba 
G. 6, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 762. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 761 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 6. 


F Borne 763. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 762 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 764, -—- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 763 sur une parallèle 
à l’oxe de la vallée de la: Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 765. - — Est située à 430 mètres 
èn aval de la borne 764 sur une parallèle 
à l'axe de. la. vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 759. — Is gelégen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 758, op 
eene met de as van het dal der Malantba 
evenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gologen is. 


Grenssteen 760. — Is gelegen op 60 im. 
stroomafwaarts den grenssteen: 759, op 
eene met de as van hot dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 in. âfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 761. — Is gelegen op 380 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 760, op 
eene inet de as van het dal der Malamba 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 762. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 761, op eene inet de 
as van het dal der Malamba G. 6 norinale 
lijn. 

Grenssteen 163. — Is gelegen op 370 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 762, op 
eone met de as van het dal der Malaïmnba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 in, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 764. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 763, op 
eene met de as van het dal der Malainba 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 765. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 764, op 
eene met de as van het dal der Malamba 


Tevenwijdige lijn, welke 6p 75 m. afitand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 766. —- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 765 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, 


distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 767. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 766 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malambe 
G. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 768. -— Est située à 400 mètres 
en amont ds la borne 767 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Malamba 
G. 7, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 769. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 768 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 7. 


Grenssteen 766. — Is gelegen op 80m, 
stroumsfwaarts den grenssteen 765. op 
eene met de as van het dal der Mxlaxba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 767. — Ï5 gelegen op 170:in. 
stroumopwearts den grenssteen 766, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50.ta. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 768. -— Ïs gelegen op 400.5. 
stroomopwaarts den grenssteon 767, op 
eene snet de as van het dal der Malamba 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50:m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 7169. — [ss gelegen op 100 nr. 


van den grenssteen 768, op eene met de 
as van het dal der Malaïnba G. 7 


-Inormale lijn. 


Borne 770. -— Eet située à 340 mètres 
en aval de la borne 769 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 14 Malamba G. 7, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 771. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 770 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 7, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


# 


Borne 772. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 771 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 773. — Fat située à 530 mètres 
en aval de la borne 772 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 7170. — l:; gelegen op 340 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 769, op 
eene met de as van hes dal der Malamba 
G. 7 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afitand van deze as gelegen 15. 


Grenssteen 171. -— L:: gelegen op 130 m. 
atroomafwaearts den grenssteen 770, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 7 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
af-tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 772. — Ïs gelegen op 320 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 771, op 
eene met de as van het dal der Malamiba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 773. — Îs gelegen op 530 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 772, ap 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 774. -— Est située à 240 môêtres 
‘en amont de la borne 773 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabamba, 


distante de cet axe de 50 mûtres. 


:. Borne 775. -— 
en #mont de & borne 774 sur une paral- 
lèlé à laxe de la vallée de la Kama- 
bamba, distante de cet’axe de 50 mètres. 


© Borne 776. — Est située à 
dé la borne 775 sur une normale à l’axe 
dé la vallée de la Kamabamba. 


Borne 777. —- Est située à 


Est située à 480 mètres | 


100 mêtres À 





180 mètres | 


_Grenssteen 774, — Ï1, gelegen op 240.m 
stroviaupwaarts den grenssveen 773, op. 
eene inet de as van het dul der Ksma: 
baimba evenwijdige lijn, welke op 50:01». 


ffstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 7175. — I; gelegen op 480 5». 
stroomopwaarts den grenssieen 774, op 
eene :.1ec de as van het dal der Kaïna- 
lbai‘ba evenwijdige lijb, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — EL, gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 775, op eee 1'6t de 
às van het dal der Kainobanba norinalé 
dijn. 






1 
Ù 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 180m. 


en aval de la borne 776 sur une parallèle Istroom:fwaarts den grensiteen 7 76, op. 


à. l'axe de la vallée de la Kamabambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 778. 
en‘amont de la borne 777 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamabamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


.— Est située à 180 môtres | 


eene jet de as van het dal der Kamabam- 
ba evenwijdige lijn, welke. op 50,3. 
afstand van deze as gelegen is. 








Grenssteen 778. — Ï: gelegen op 180 im. 
istroomopwaarts den grenssteen 777, op. 
eene n'et de as van het dal der Kama-: 
! bamba G. 1 evenwijdige Lin, welke op 50 


im. afstand van deze a gelegen is. 


Borne 779. -— 
de la borne 778 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamabamba G. I. 


Borne 780. - 
en aval de la borne 779 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabamba 
G. L, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne T81. -- Est située à 
en aval-de la borne 780 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 100 mètres | 


- Est située à 200 mètres | 


220 mètres | 


Grenssteen 779. — I. gelegen op 100 :m—. 
van den grenssteen 778, cp eene met de . 


las van het dal der Kaitabaïba. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 780. — I; gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenvsieen 779, op 
eene met de as van het dal der Kaïna- 
bamba G. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 





Grenssteen 781. — I: gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenivteen 780, op 
eene met de as van het d:.l der Kamaba:n- 
“ba evenwijdige lijn, welke op 50 1. af- 
stand van deze as gelegen is. 


— 1374 


! Borne 782. 
tr aval de la borne 781 sur une parallèle 
_& l’axé de la vallée de la Kamabamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 783. 
en aval de la borne 782 sur une parallèle 
à. l'axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


. Borne 784. -— Est située-à 700 mètres 
en aval de la borne 783 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Malamba; 
distante de cet axe de 75 mètres. 


< Borne 185. -— Est située à 800 mètres 


&ii amont de la borne 784 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de’cet axe de 50 mètres. 


# Borne 786. -— Est située à 480 mètres 
én amont de la borne 785 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ta Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


: Borne 787. -— Est située à 300 môtres 
en amont de la borne 786eur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakuiu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


(Borne 788. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 787 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


:… Borne 789. —- Est située à 100 mètres 
dela borne 788 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu D. 4. 


Est située à 330 trés L' 
Istroomafwaarts den grenssteen 781, 6p 
leene met de as van het dal der Kaïma- 
bamba evenwijdige lijn, welke op 50 in. 


-—- Est située à 520 mètres | 





Grenssteen 782, — Is gelegen op 330 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 520 im. 
stroomafwaarts den grensgteen 782, 0p 
eene inet de as van het dal der Kamabaïm- 
ba evenwijdige lijn, welke op 75 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 784. — Is gelegen op 700 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 783, op 
eene met de as van het dal der Malaimba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 785. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den gresnsteen 784, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 480 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 785, ‘ep 
eene ‘met de as van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 786, op 
eene imet de as van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 783. — Is gelegen op 530 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 787, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 


D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
rafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 789. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 788, op eene met de 
as van het dal der. Kakulu D. 4 nor: 


Hruale lijn. 


Le ob 


… Borne 790. 
en aval de la borne 789 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 791. —. Est située à 
en amont de la. borne 790 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe: de 50 mètres. 


Borne 792. -—— Est située à 380 mètres 
ën amont de là borne 791 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée-de la Kakulu D. 3, 
diétante de cet axe de 50 mètres. 


[Borne 793. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 792 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 794. — Est située à 100 mètres 
de la borne 793 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu D. 3-d. 1. 


” Borne 795. --— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 794 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l3 Kakulu D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 796. — Est située à 230 mêtres 
en amont de la borne 795 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakulu D. 3, 
distente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 797. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 796 sur une normale à l’axelv 
de la vallée de la Kakulu D. 3. 


— Est située à 480 mètres : 


100 mètres | . 


Grenssteen 790. — Is gelegenop.410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen, 789, op 
cene met de as van het dal der Kakuln 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 791. — Is gelegen op.100m. 
stroomopwaarts den grenssteen 790, op 
eene met de as van het dal der Kakülu 
evenwijdigé lijn, welke op 50 m.: afstant 
van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 792. -— Is gelegen‘op:380 m. 
stroomopwaarts den grénssteen 791, op 
eene met de as van het dal-der Kakuli 


-[D. 3 evenwijdige lijn, welke ‘op: 50-ni 


afstand van deze as gelegen is” 


_ Grenssteen 793. —" I". gelegen op 240. 
stroomopwaarts den grenssteën 792, of 
eene met de as van het dal'der Kakulii 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze ax gelegen is, 


Grenssteen 794. — Is golegén op 100 m. 
van den grenssteen 793, op eene. met: de 
as van het del der Kakulu D. 3-d. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 795. — Îs gelegen op 130 ni. 
stroomafwaarts den grenssteon 794, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
D. 3-4 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 796. — Ïs gelegen.op 230 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 795, ab 
eene met de as van het dat der Kakuln 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen : is. 


Grenssteen 797. — Is gelegen. db 100 M. 

en. den grenssteen 796, op eene :r"et de 
5 van het dal der Kakulu D..3 normale 
lin. 





STSTO 


© Borne 798. -— Est située à 670 mètres 

‘en aval de la borne 797 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 799. -— Ent située à 140 mètres 
en amont de la borne 798 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 12 Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 800. -—- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 799 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Kakulu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Ê 


Borne 801. —-- Est située à 100 mètres 
de la-borne 800 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu D. 2. 


Borne 802. : -- Ert située à 120 môtres 
de la. borne 801, 


‘5 Borne 803. :--— Eut située à 80 mètrer. 
en amont de la borne 802 sur une parallèle: 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante. 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 804, .: Est située à 100 môtres | 


dé la borne 803 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu. 


: Borne 805: ..-- Est située à 160 mètres 
dé la borne 804 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Kabulu G. 1. 


Borne 806. :—- Ft située à 160 mètres 
en aval de la borne 805 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 






Grenssteen 198. — Îs gelegen op 670 m. 
stroom:fwaarts den grenssteen 797, op 
eene met de as van het dal der Kskulu 
D. 3 evenvwijdige lijn, welke op 50 æ. 
fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 798, op 
eene met de as van het dal der K:kulu 
evebwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 800. — Is gelegen op 500 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 799: op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 mx. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 801. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 800, op eene met de 
as van hec dal der Kakulu D. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 802. — Is gelegen op 120 m. 


{van den grenssteen 801. 


Grenssteen 803. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 802, op 
vene met de as van bet dal der K.kulu 


levenwijdige lijn, welké op 50 m. &fsrand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 804. — Is gelegen op 100 m. 


[van den grenisteen 803, op eene met de 
: las van het dal der Kakulu normale lijn. 


Grenssteen 805. — Is gelegen op 160 ar. 
van den grenssteen 804, op eene met de 
as van het dal der Kakulu G. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 806. — Ts gelegen op 160 m. 
wiroomafwaarts den grensstcen 805, op 
eene met de as van het dal der K:kulu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m-. 
afstend van deze as gelegen is. 
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Borne 807. —- Est située à 100 mètrer 

en aval de la borne 806 sur une parallèle 

_à l'axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. | 


Borne 808. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 807 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 809. —- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 808 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 810. -— Kst située à 100 mètres 
de la borne 809 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu G. 2. 


Borne 811. — Hat située à 130 mêtrer 
en aval de la borne 810 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 812. :— Fist située à 130 mètres 
en amont de la borne 811 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 813. — Ent située à 100 mètres 
de la borne 812 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1. 


Borne 814. :-- Est située à 200 mètres 
én aval de la borne 813 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 2-g. 1, 
disrante de cet axe de 50 mètres. 


” Grenssteen 807. — Ts gelegen op 100 m. 

stroomefwaurts den grenssteen 806, op 
eene ‘met de 2s van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 5 


Grenssteen 808. — Ts gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 807, op 
eene ntet de as van hot dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 809. — Ts pelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 808, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
stand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 810. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 809, op eene met de 
as van het dal der Kakulu G. 2 normale 
jijn. 

Grenssteen 811. — Ts gelegen op 130 m. 
«troomafwaarts den grenssteen 810, op 
eene met de as van het dal der Kzkulu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 812. — Ts gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 811, op 
cene met de as van het dal der Kakulu 


| G. 2-g. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 


«ftand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 813. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grens:teen 812, op eene met de as 
van het dal der Kakulu G. 2-g. 1 normale 
ijn. - 

Grenssteen 814. — 15 gelegen op 200 mm. 
stroomafwaarts den grenvsteen 813, op 
eene met de as van het dal der Käkulu 
G. 2. - g. l evenwijdige lijn, welke op 50 
im. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 815..— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 814 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 816. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 815 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 817. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 816 sur une parallèle 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 818. : ---Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 817 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 819. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 818 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakulu G. 3. 


Borne 820... Est située à 
en aval de la borne 819 sur une parallèle 
à l’oxe de la vallée de la Kakulu G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 821. - . Ent située à 210 mètres 
en aval de la borne 820 sur une parallèle 
à l'axe dela vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 822. -— Fist située à 460 mêtres 
en aval de la borne 821 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


290 mètres | 


Grenssteen 815. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenttteen 814, op 


5, |eene met de as van het dal der Kakulu 


G: 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m.7 
«fstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 816. — Is gelegen op 210 m. 
“troomafwaarts den grenssteen 815, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. aftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 817. — Is gelegen op 290 1. 


utroomafwearts den g ensteen 816, op 
à l’axe de la vallée de le Kakulu, distante 


eene met de ass ven het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : | 


Grenssteen 818. — Is gelegen op 260 5». 
stroomopwaeerts den grenssteen 817, op 
eene juet de as van het dal der Kakulu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 819. — Ts gelegen op 100 1,” 
van den grenssteen 818, op eene s1et de 
as van het dal der Kakulu G. 3 normale 
lijn. 
Grenssteen 820. — 1 gelegen op 290 3. 
stroomafwaarts den grenssteen 819, op 
eene met de &s van het dal der Kakulu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 56 mr. 
afstard van deze as gelegen is. 


Grenssteen 821. — Is gelegen op 210 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 820, op 
eene met de as van het dal der Kikulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. af-tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 822. — Is gelegen op 460 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 821, op 
cene met de &s van het dal der Käkulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstend 
van deze as gelegen is. 


LS 
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en amont de la borne 822 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakulu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 824. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 823 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 1s Kakulu G. 4. 


Borne: 825. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 824 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakulu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 826. -—- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 825 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 827. -— Est située à 680 môtres 
en aval de la borne 826 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malimba, dia- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 828. -— Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 827 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 829. -— Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 828 sur ure parallèle 
à J’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 830. --- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 829 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 823. -— Ent située à 320 mètres, Grenssteen 823. — Is gelegen op 320 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 822, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 824. — Is gelegen op 100 nr. 
van d n grenssteen 823, op eene met de 
as van het dal der Kakulu G. 4 normale 
Hjn. 

Grenssteen 825. — Is gelegen op 420 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 824, op 
cene met de as van het dal der Kakulu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 an. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 826. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den’ grenssteen 825, op 
eene met de as van het dal der Kakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 827. — Is gelegon op 680 m. 
stroo nafwaarts den grenssieen 826, op. 
eene met de as van het dal der Malamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 :m. afstand. 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 828. — Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 827, op 
eene met de a: van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 829. -— Ts gelegen op 850 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 828, : op 
eene meë de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 830. — Is gelegen op 280 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 829, op 
eene fret de as van het dal der Kale D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 831. - -- Ent située à 100 mètres 
de la borne 830 sur une normale à l’axe 
de l8 vallée de la Kale D. 3. 


Borne 832. --- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 831 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale D. 3, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 833. -— Est située à 180 mètres 
en amont de le borne 832 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 834. -— Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 833 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale D. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 835. -— Ft située à 160 mètres 
en amont de la borne 834 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale D. 2-d. 1, 
distante de cet axe dé 56 môtres. 


Borne 836. -—- Est située à 100 mètres 


de la borne 835 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale D. 2-d. I. 


Borne 837. --- Est située à 160 mètres 


en aval de la borne 836 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kale D. 2 d. 1, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 838. --- Ent située à 210 môtres 
en amont de la borne 837 sur un: parellèle 
à l’axe de la vallée de la Kale D. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


LS 


Grenssieen 831. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssteen 830, op eene met de 
as van het dal der Kale D. 3 norinale lijn. 


Grenssteen 832. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 831, op 
eene met de as van het dal der Kale D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 833. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 832. op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gclegen is. 


Grenssteen 834. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 833, op 
eene met de as van het.dal der Kale D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstanid 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 835. — Is gelegen op 160 n. 
stroomopwaarts den grenusieen 834, dp 
eene met de as van hot dal der Kale 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 836. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 835, op eene met de 
as van het dal der Kale D. 2-d.1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 837. — Is gelegen op 160 m. 
stroomcfwaarts den grenssteen 836, op 
eene met de as van het dal der Kale D. 2- 
d. 1, evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 838. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 837, op 
eene met de as van het dal der Kale 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 


mises 


Borne 839. — Est située à 100 môtrer 
de la borne 838 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale D. 2. 


Borne 840, --- Est :ituée à 360 mètres 
en aval de la borne 839 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale D. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 841. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 840 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 12 Kale D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 842. -— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 841 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 843. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 842 sur une parallèl 
à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 844, -—- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 843 sur une parallèk 
à l’axe de la vallée de la Kale D. I-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 845. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 844 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Kale D. 1-d. 1. 


Borne 846. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 845 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Kale D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 839. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 838, op eene inet de 
as van het dal der Kale D. 2 norntale lijn. 


Grenssteen 840. — {s gelegen op 360 m. 
strvomafwaarts den grenssteen 839, op 
eene met de as van het dal der Kale D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 841. — Is gelegen op 460 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 840, op 
eene met de as van het dal der Kale D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 842. — Is gelegen op 530 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 841, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 843. — Ts gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 842, op 
eene met de as van het dal der Kale D: 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. &fstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 844. — Is gelegen op 470 sn. 
stroo:1opwaarts den grenssteen 843, 6p 
eene met de as van het dal des Kale 
D. 1-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 845. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 844, op eene 11et de 
as van het dal der Kale D. 1-d. 1 normale 
iijn. : 


Grenssteen 846. — Is gelegen op 410 mn. 
stroomzfwaarts den grenssteen 845, op 
eene set de as van het dal der Kale 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«stand van deze as gelegen is. 
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Borne 847. —- Est située à 630 môtres 
en amont de la borne 846 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


os 


” Borne 848. — L pé. tn à 100 mètres 


de la borne 847 sur une normale. à à l'axe | 


de la vallée de la Kale D. 1. 


, Ho 849, — Est tie à 130 mètres 
en aval de la, borne 848 sur ane parallèle 

à l’axe de la vallée, de la Kale D. 1, 
| distante de cet axe de 50 mètres. 


Home 850. Est située à 180 môtres 
de la borne 849 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale D. 1-g. 1. 


Borne 851. —— Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 850 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 852. -— Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 851 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 853. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 852 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 854. — Est située à 180 mètres 
‘en amont de la borne 853 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 847. — Is gelegen op 630 nv. 
stroomopwaarts den grenssteen 846, op 


leene met de as van het dal der Kale D. 1 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 848. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 847, op eene met de 
as van het dal der Kale D. 1 norntale 
lije. 


Grenssteen 849. — Is gelgoen op. 130 m. 
:troomafwaarts den. grenssteen 848, op 
eene met de as van het dal der Kale D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 850. -— Is gelgeen op 180 ::. 
van den grenssteen 849, op eene met de 
as van het dal der Kale D. 1-g. 1 nor nale 
lijn. 


Grenssteen 851. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 850, op 
eene niet de as van het dal der Kale D. 1- 
g. l evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 852. — Is gelegen op 590 in. 
sirooutafwaarts den grenssteen 851, op 
eee met de as van het dal der Kale D. 1 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 853. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 852, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstantd 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 854. — Is gelegen op 180 ir. 
stroomopwaarts den grenssteen 853, op 
eene met de as van het dal der Kaie 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 
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Borne 855. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 854 sur une parallèl: 
à l'axe de la vallée de la Kale, distante 

_de cet axe de 50 mètres. 


Borne 856. 
en amont de la borne 855 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 857. :-— Est située à 460 mètres 
en amont de . borne 856 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kaniengele, 
distante dé cet axe de 50 mêtres. : 


Borne 858. -—- Est située à 230 mètres 
un amont de la borne 857 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniengele d. 1, 

. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 859. .— Est située à 100 mètres 
de la borne 858 sur une normale à l’axe 
: de la vallée de la Kaniengele d. 1. 


: Borne 860. -— Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 859 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaniengele d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


‘Borne 861. - — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 860 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaniengele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 862. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 861 sur une normale à l’axs 
de la vallée de la Kaniengele. 


— Est située à 140 môtres 


Grenssieen 855. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 854, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 856. — Is gelegen op 140 m. 
séroomopwaarts den grenssteen 855, 6p 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Ghonsuss 857. -— Ts gelegen op 460 ut. 
stroomopwaarts don grenssteen 856, op 
eene met de as van het dal der Kaniengele 
evenwijdige Jijn, welke op 50 in. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grensstcen 858. — Is gelogen op 230 M. 
stroomopwaarts den grenssteon 857, 6p 
eene met de as van het dal der Kaniengele 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 859. — I: gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 858, op eene utet de 
as van het dal der Kaniengele d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 860. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 859, op 
eene met de as van het dal der Kaniengele 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 861. -— Is gelegen op 230 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 860, op 
eene met de as van het dal der Kaniengele 
evenwijdige lijn, welke op 50 ir. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 862. — Is ‘gelegen op 100 m. 
van den gren‘steen 861, opeene met de as 


{van het dal der Kaniengele normale lijn. 
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Borne 863. — Ert située à 750 mètr®s 
en aval de la borne 862 sur une parallèle 
à lFaxe de la vallée de la Kaniengele, 
distante de cct axe de 50 mètres. 


Borne 864. -— Eut située à 140 mètres 


en amont de la borne 863 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. \ 


Borne 865. :— Est située à 350 mèêties 
en amont de la borne 864 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 866. -—- Est située à 840 môtres 
en amont de la borne 865 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 367. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 866 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale. 


Borne 868. —- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 867 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 869. 
de la borne 868 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale G. 1. 


-— Est située à 180 mètres 


Borne 870. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 869 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Kzle G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 863. — Is gelegen op 750 m. 
stroomsfwaarts den grenssteen 862, op 
eene ‘et de as van het dal der Kaniengele 
evenwijcige lijn, welke op 50 in. afitand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 864. — Is gelegen op 140 5n. 
fstroomopwaarts den grenssteen 863, 0p 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 865. — 15 gelegen op 3650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 864, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 866. — Is gelegen op 840 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 865, op 
eene met de as van het dal der Kale even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 867. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 866, op eene net de 
as van het dal der Kale normale lijn. 


Grenssteen 868. — Is gelegen op 60 ni, 
stroomafwaarts den grenssteen 867, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 869. — Is gelegen op 180 nr. 
van den grenssteen 868, op eene net de 
as van het dal der Kale G. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 870. — Ïs gelegen op 180 ;n. 
stroomafwaarts den grenssteen 869, op 
eene net de as van het dal der Kale G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
| van deze as gelegen is. 
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Borne 871. — Est située à 130 mètres | 


en aval de la borne 870 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 872. --- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 871 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kale, G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Borne 873. -— Est située à 100 mètres | 


de la borne 872 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale G. 2. 


Borne 874. :-- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 873 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 875. -— Est située à 230 mêtres 


en aval de la borne 874 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Borne 876. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 875 sur uue parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 miètres. 


Borne 877. --— Est située à 470 mêtres 
en amont de la borne 876 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la China, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 878. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 877 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Chinu. 


Borne 879. : — Est située à 500 mètres 





Grenssieen 871. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaerts den grensiteen 870, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sfttand 
van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 872. — Is gelegen op 290 im. 


H#troomopwaarts den gren:steen 871, op 


eene met de as van het dal der Kale G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 873. — Is gelegen op 100 m. 


ven den grenssteen 872, op eene met de 


as van het dal der Kale G. 2 normale lijn. 


Grenssteen 874. — Is gelegen op 400 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 873, .op 
eene met de as van het dal der Kale G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 875. — Is gelegen op 230 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 874, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, weîke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 876. — Is gelegen op 240 im. 
stroomsfwaarts den grenssteen 875, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 877. — Is gelegen op 470 1. 
strooimopwaarts den grenisteen 876, ‘op 
eene met de as van het dal der Chinu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. LE 


Grenssteen 878. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 877, op eene net de as 


van het dal der Chinu normale lijn. 


Grenssteen 879. — Ïs gelegen op 500 m. 








en aval de la borne 878 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chinu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 880. --— Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 879 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 881. - — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 880 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de oet axe de 50 mètres. 


Borne 882. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 881 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajikanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 883. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 882 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajikanda. 


Borne 884. -—- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 883 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajikanda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 885. — Est située à 160 mûtres 
de la borne 884 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kajikanda g. I. 


Borne 886. -— Est située à 180 môtres 
en aval de la borne 885 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajikanda g. 1, 
distañte de cet axe de 50 mêtres. 
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stroomafwaarts den grenssteen 878, op 
eene met de as van het dal der Chinu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen i is. 


Grenssteen 880. — Is op 410 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 879, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 881. — Is os op 190 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 880, op 
eene met de as van”het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, doze as gelegen is. 


Grenssteen 882. -— Is gelégen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 881, op 
eene met de as van het dal der Kajikanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 883. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 882, op eene net de 
as van het dal der Kajikanda norinalé 
iijn. 


Grenssteen 884. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 883, op 
eene met de as van het dal der Kajikanda 
‘ [evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 885. — Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 884, op eene met de 
as van het dal der Kajikanda g. 1 normale 


fin. 


Grenssteen 886. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 885, op 
eene met de as van het dal der Kajikanda 


Îg. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
[ufstand van deze as gelegen is. 
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Borne 887. -- Est située à 300 mêtres|  Grenssteen 887. — Is gelegen op. 300 m. . 


en aval de la borne 886 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajikanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 888. --- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 887 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 889. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 888 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 60 mètres. 


Borne 890. -- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 889 sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 891. : -- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 890 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 892. - Est située à 100 mètres de 
la borne 891 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale G. 3. 


Borne 893. -— Est située à 480 mêtres 
en aval de la borne 892 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 3, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 894. --- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 893 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 886, op 
eene met de as van het dal der Kajikanda 
eveñwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 888. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 887, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 889. — Is gelegen op 190 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 888, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 890. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 889, op 
eone met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 891. — Is gelegen op 420 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 890, op 
eene met de as van het dal der Kaele G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 892. — Is gelegen op 100 m, : 


van den grenssteen 891, op eene met de 
as van het dal der Kale G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 893. — Is gelegen op 480 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 892, op 
eene met de as van het dal der Kale G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 894. —— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 893, op 
eene met de äs van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 894 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 895. — 


Borne 896. --- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 895 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ibua, distante 
de cet axe de 50 mêtres. | 


Borne 897. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 896 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 398. --. Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 897 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 899. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 898 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ibua. 


Borne 900. -—- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 899 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 901. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 900 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ibua g. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 902. ---- Est située à 100 mètres 
de la borne 901 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tbua g. 1. 


Grenssieen 895. —- Is gelogen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 894, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 896. -— Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 895, op 
eene muet de as van het dal der Ibua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 897. — Is gelegen op 440 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 896, op 
eene niet de as van het dal der Ibua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 898. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 897, op 
eene met de as van het dal der Ibua 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 899. —— Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 898, op oene met de 
as van het dal der Ibua norntale lijn. 


Grenssteen 900. — Is gelegen op 170 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 899, op 
eene met de as van het dal der Ibua 
evenwijdige lijn, weike op 50 nt. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 901. — Is gelegen op 180 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 900, op 
eene met de as van het dal der Ibua g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 902. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 901, op eene met de 
as van het dal der Ibua g. 1 noruniale 
lijn. 
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Borne 903. --- Est située à 210 mètres|  Grenssteen 903. — Is gelegen op 210 m. 


en aval de la borne 902 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua g. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 904. ---—- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 903 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua, distante 
de cet axe de 50 mètres: 


Borne 905. --— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 904 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tbua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 906. - — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 905 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ibua, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 907. -- Hst sibuée à 410 mètres 
en aval de la borne 906 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 908. -- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 907 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 909. --- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 908 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 4, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 910. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 909 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale G. 4. 


stroomafwaarts den grenssteen 902, op 
eene met de as van het dal der Ibua g. 1 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. =. 


Grenssteen 904. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 903, op 


eene met de as van het dal der Ibua 


evénwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 905. —- Is gelegen op 470 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 904, op 
eene met de as van het dal der Ibua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 906. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 905, op 
eene ‘met de as van het dal der [bua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 907. — Is gelegen op 410 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 906, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 908. — Is gelegen op 150 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 907, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 909. —- Is gelegen op 290 nr' 
stfoomopwaarts den grenssteen 908, op 
eene atet de as van het dal der Kale G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 910. — Is gelegen op 100 51. 
van den grenssteen 909, op eene met de 
as van het dal der Kale G. 4 normale 
lin. 








ce 1990 — 


Borne 911. — Est située à 330 mêtres 
en aval de la borne 910 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 4, 
distante de cet axe de.50 mètres. 


Borne 912. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 911 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 913. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 912 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kandonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 914. - — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 913 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 915. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 914 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandonk D. 2. 


Borne 916. ---- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 915 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 917. - - Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 916 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 918. -—— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 917 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 911. — Is gelegen op 330 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 910, op 
eene met de as van het dal der Kale G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 912. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 911, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 913. —— Is gelegen op 440 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 912, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as selegen is. 


Grenssteen 914. — Is gelegen op 160 ni. 
stroontopwaarts den grenssteen 913, op 
eene meë de as van het dal der Kandonk 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 915. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssteen 914, op eene met de 
as van het dal der Kandonk D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 916. —- Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 915, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 917. —- Îs gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 916, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 918. —— Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 917, op 
eene met de as van het däl der Kandonk 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne. 919. — Est située à 100 mètres 
de la borne 918 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandonk D. 1. 


Borne 920. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 919 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 921. -— Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 920 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 922. — Est située à 190 mètres 
de la borne 921 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandonk. 


Borne 923. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 922 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 924. -— Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 923 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 926. —- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 924 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandonk, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 926. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 925 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kandonk, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Grenssteen 919. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 918, op eene met de 
as van het dal der Kandonk D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 920. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 919, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 921. — Is gelegen op 180 in. 
stroontopwaarts den grenssteen 920, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 922. — Is gelegen op 190 nt. 
van den grenssteen 921, op eene 1 et de 
as van het dal der Kandonk normale lijn. 


Grenssteen 923. —— Ts gelegen op 160 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 922, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 924. — Is gelegen op 120 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 923, op 
eene net de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 925. — Is gelegen op 460 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 924, op 
eene met de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 926. -— Is gelegen op 400 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 925, op 
eene ntet de as van het dal der Kandonk 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van”deze as gelegen is. 
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Borne 927. --- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 926 sur une parallèle 
à l’axe de la valléé de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 928. -— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 927 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 929. —- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 928 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 930. ---- Est située à 100 mètres 
de la borne 929 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kale G. 5. 


Borne 931. -— Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 930 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 932. —-- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 931 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 933. -—- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 932 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 934. -- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 933 eur un parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Kalambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 927. — Is gelegen op 260 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 926, op 
eene met de as van het del der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 928. — Is gelegen op 290 : :. 
stroomafwaarts den grenssteen 927, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 929. -— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 928, op 
eene met de as van het dal der Kale G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 930. — Ts gelegen op 100 51 
van den grenssteen 929, op eene met de 
as van het dal der Kale G. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 931. — Is gelegen op 350 m. 
stroomefwaarts den grentsteen 930, op 
eene met de as van het dal der Kale G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 932. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 931, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 11, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 933. — Is gelegen op 230 ?n. 
stroomafwaarts den grenssteen 932, op 
eene met de as van het dai der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 934. -- L; gelegen op 380 3, 
siroomopwaearts der grenssteen 933, op 
eene met de as van het dal der Kalanrbo 
evenwijdige lijn, welke op 50 mr. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 935. -— Est située à 120 mètres 
ef amont de la borne 934 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 936. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 935 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalambo D. 1. 


Borne 937. .-- Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 936 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 938. — Est située à 220 môêtres 
en amont de la borne 937 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalambo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 939. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 938 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ia Kalambo. 


Borne 940. --- Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 939 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 941. --- Est située à 240 mètres 
en aval de ia borne 940 sur une parallèle 


\ 


à l'axe de la vallée de la Malamba, 


distante de cet axe de 75 môtres. 


Borne 942. -- Tst située à 700 mètres 
en aval de La borne 941 aur une parallèle 
à l'axe de la vallée d2 la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 935. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 934, op 
eene met de as van het dal der Kalantbo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op. 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 936. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 935, op eene met de 
as van het dal der Kalambo D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 937. — Is gelegen op 50 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 936, op 
eene met de as van het dal der Kalainbo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 938. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 937, op 
eene met de as van het dal der Kalambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze, às gelegen is. 


Grenssteen 939. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 938, op eene met de 
as van het dal der Kalambo normale 
lijn. 

Grenssteen 940. -— Is gelegen op 770 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 939, op 
eene met de as van het dal der Kalambo 
evenwijdige lijn, welke op 50 mr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 941. — Is gelegen op 240 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 940, op 
eene net de as van het dal der Malaniba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 942. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 941. op 
eene met de as van het dal der Malaïnba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 








NE 
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Borne 943. —- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 942 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 944. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 943 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 6- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 945. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 944 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 6-d. 1. 


Borne 946. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 945 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 6- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 947. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 946 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 6, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 948. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 947 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Malamba G. 6. 


Borne 949. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 948 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 950. -— Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 949 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Malamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 943. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 942, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 944. — Is gelegen op 190 ur. 
stroomopwaarts den grenssteen 943, op 
eene met de as van het dal der Malamba 
G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Gfrenssteen 945. -— Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 944, op eene met de 
as van het dal der Malamba G. 6-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 946. -- [Is gelegen op 120 x. 
stroomafwaart: den grenssteen 945, op 
eene set de as van het dal der Malamba 
G. 6-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 947. — Ïs gelegen op 110 m. 
stroomopwWaarts den grenssteen 946, op 
eene met de as van het dal der Maiamba 
G. 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 948. — Ts gelegen op 100 sx, 
van den grenssteen 947. op eene jet de 
as van het dal der Malantba G. 6 norniale 
lijn. 

Grenssteen 949. -— Is gelegen op 480 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 948, op 
eene met de as van het dal der Malaimba 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 950. — Is gelegen op 210 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 949, op 
eene met de as van het dal der Malamba : 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand . 
van deze as”'gelegen is. 
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Borne 951. —- Est située à 180 mètres 
-en amont de la borne 950 sur une parallèle 


à l'axe de Ia vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 952. -— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 951 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 953. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 952 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko D. 5. 


Borne 954. -- Esb située à 290 mètres 
en aval de la borne 953 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 955. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 954 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 956. --- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 956 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 4. 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 957. --- Est située à 100 mètres 
_ de la borne 956 sur une noïmale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko D. 4. 


Borne 958. : -- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 957 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 4. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 951. —- Is gelegen op 180 . 
stroomopwaarts den grenssteen 950, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 952. -— Is gelegen op 340 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 951, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 5 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 953. -— Is gelegen op 100 an. 
van den grensstcen 952, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko D. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 954. —- Ts gelegen op 290 11. 
strooïnafwaarts den grenssteen 953, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 an. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssieen 955. --- Îs gelegen op 510 nt. 
sbtroomopwaarts den grenssteen 954, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 956. -— Is gelegen op 350 511. 
stroomopwaarts den grenssteen 955, op 
cene net de as van het dal der Lutshiko 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 957. —- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 956, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko D. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 958. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 957, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 4 evenwijdige lija. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 959. --- Est située à 520 mêtres 
en amont de la borne 958 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 960. -— Est située à 340 môtres 
en amont de la borne 959 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 961. --— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 960 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshäung d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 962. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 961 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilung d. 1. 


Borne 963. --- Est située à 90 mètres 
en aval de l4 borne 962 sur une parallèle 
à l'axe de la vallé: de la Tsbilung d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 964. -_- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 963 sur une parallèle 


à l’axe de la valléc de la Tshilung, 
distante de cet.axe de 50 mètres. 


Borne 965. - - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 964 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilung, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 966. : — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 965 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Tehilung d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 959. — Is gelegen op 520. 
stroomopwaarts den grenssteen 958, op 


eene met de as van het dal der Lutshiko 
ovenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteën 960. — Is gelegen op 340 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 959, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 961. — Is gelegen op 140 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 960, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 962. — Is gelegen op 100 ni. 
van den grenssteen 961, op eene met de 
as van het dal der Tshilung d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 963. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 962, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
d. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 964. — Is gelegen op 180 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 963, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 965. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 964, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 966. — Is gelegen op 370 mi. 
stroo nopwaarts den grenssteen 965, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
d. 2 evenwijdige lijin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


er, 
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Borne 967. _ Est située à 100 mèêtres- 


de la borne 966 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilung d. 2. 


Borne 968. -_- Est située à 210 mêtres 
en aval de la borne 967 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilung d. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 969. --- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 968 sur une parallèla 
à l'axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 970. - - Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 969 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 971. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 970 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilung. 


Borne 972. - - Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 971 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 973. --- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 972 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 974, : - Eat située à 360 mètres 
en aval de la borne 973 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 inèêtres. 


Grenssteen 967. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 966, op eene met de 
as van het dal der Tshilung d. 2 normale 
lin. 


‘Grenssteen 968. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 967, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 969. — Is gelegen op 150 mt. 
stroomopwaarts den grenssteen 968, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 ra. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 970. — Is gelegen op 230 5. 
strooutopwaarts den grenssteen 969, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 971. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 970, op eene met de 
as van het dal der Tshilung normale 
lin. 

Grenssteen 972. —— Is gelegen op 270 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 971, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gtrenssteen 973. — Is gelegen op 140 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 972, op 
eene met de as van het dal der Tkhilung 
evenwijdige lijn. welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 974. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 973, op 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 fi. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 975. -— Est située à 340 mêtres 
en aval de la borne 974 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 976. --— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 975 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilung, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 977. --- Est située à 1.390 mètres 
en amont de la borne 976 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 978. --- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 977 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 979. --- Est située à 500 môêtres 
en amont de la borne 978 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 980. -- - Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 979 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 metres. 


Borne 981. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 980 sur un> normale à l’axe 
de la vallée de 1a [lolo D. 1-d. 1. 


4 


Borne 982. - - Eet située à 90 mètres 
en aval de la borne 981 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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. Grenssteen 975. — Ts gelegen 6p 340 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 974, 6p 
eene met de as van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 976. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 975, op 
eene met de às van het dal der Tshilung 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 977.— Is gelegen op 1.390 11. 
stroomopwaarts den grenssteen 976, 0p 
eene met de as van het dal der Lushiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 978. — Is gelegen op 610 M. 
stroomopwaarts den grenssteën 977, op 
eene met de as van het dal der [lolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 979. — Ts gelegen op 500 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 978, op 
eene met de as van het dal der Ilolo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 980. — Es gelegen op 120 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 979, op 
eene met de as van het dal der Ilolo 
D. 1-d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 981. —- Is gelegen op 100 3. 
van den grenssteen 980, op eene met de 
as van het dal der [lolo D. 1-d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 982. —- Îs gelegen op 90 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 981, op 
eene met de as van het dal der [lolo 
D. 1-d. L'evenwijdige lijn, welke op 50 ax. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 983. - - Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 982 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la lolo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 984. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 983 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilolo D. 1. 


Borne 985. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 984 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres,. 


Borne 986. - - Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 985 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 987. --- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 986 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la flolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 988. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 987 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de la Lolo. 


Borne 989. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 988 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la lolo, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 990. -—- Est située à. 70 mètres 
en amont de la borne 989 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tolo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 983. -— Is gelegen op 180 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 982, op 
eene ‘met de as van het dal der Ilolo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 984. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 983, op eene met de 
as van het dal der Îlolo D. 1 normale 
bjn. 


Grenssteen 985. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 984, op 
eene ‘met de as van het dal der Ilolo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 986. -- Is gelegen op 370 mn. 


stroomaËfwaurts den grenssteen 986, op 


eene met de as van het dal der [lolo D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 987. — Ts gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 986, op 
eene met de as van het dal der Ilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


(Grenssteen 988. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 987, op eene met de 
as van het dal der [lolo normale fijn. 


” Grenssieen 989. — Is gelegen op 320 m. 

stroomafwuarts den grenssteen 988, op 
eene met de as van het dal der Ilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 990. -—- Ts gelegen op 70 ur. 
stroomopwaarts den grenssteen 989, op 
eene met de as van het dal der lolo G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afsband 
van deze as gelegen is. 


Eos. 





DU GARE ROC RAT NLEOSS re LR mars NON a | 
OCR ARS MESA NH OTS ee ACIER OMR NRA TR CPAS ue ce 
. Le AT L PRESENT 


dy € 








— 1400 — 


Borne 991. --- Est située à 100 mètres 


_de la borne 990 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Ilolo G. 1. 


Borne 992. --- Est située à 130 mètres 


_en aval de la borne 991 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Ilolo G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 993. --- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 992 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ilolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 994. -- Est située à 580 mètres 
-en aval de la borne 993 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ilolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 995. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 994 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 996. --- Est située à 80 mètres 


-_en amont de la borne 995 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lutshiko d. 1, 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 997. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 996 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Lütshiko d. L 


Borne 998. --- Est située à 50 môtres 
en aval de la borne 997 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko d. 1, 
distante de axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 991. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 990, op eene met de 


as van bet dal der Ilolo G. 1 normale 


lijn. 


Grenssteen 992. — Is gelegen op 130 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 991, op 
eene met de as van het dal der Ilolo G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 993. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 992, op 
eene met de as van het dal der Ilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 994. — Is gelegen op 580m. 
stroomafwaarts den grenssteen 993, op 
eene met de as van het dal der Ilolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 995, — Ts gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 994, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 996. -— Is gelegen op 80 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 995, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 997. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 996, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko d. 1 norïnale 
lijn. 

Crenssteen 998. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 997, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 999. - - Est située à 270 mêtres 
en amont de la borne 998 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, distante 
de cet axe de 150 mêtres. ‘ 


Borne 1000. -—- Est située à 880 mêtres 
en amont de la borne 999 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1001. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1000 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1002. ---- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1001 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de ia Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1003. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 1002 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valléaz de la .Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1004. --- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1003 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1006. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1004 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 4-G. 2. 


. Borne 1006. : - Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1006 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres, 


Grenssteen 999. — Is gelegen op 270 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 998, op 
eene fntet de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as. gelegen is. 


Grenssteen 1000. — Is gelegen op 880 n1. 
stroofnopwaarts den grenssteen 999, op 
eene net de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1001.—- Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1000, op 
eene snet de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1002. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1001, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1003. — Ts gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1002, op 
eene set de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1004. -— Ts gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1003, op 
eene ntet de as van het dal der Gele 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1005. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 1004, op eene met de 
as van het dal der Gele D. 4-G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 1006. -— Is gelegen op 350 1. 
‘troomafwaarts den grenssteen 1005, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 4-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1007. -- - Est située à 310 mètres 
“en amont de la borne 1006 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1008. --. Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1007 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1009. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1008 sur une normale à l’axe 
‘ de la vallée de la Gele D. 4-d. I. 


Borne 1010. --- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 1009 sur une parallèt: 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1011. -- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1010 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1012. .-- Eat située à 290 mètres 
en amont de la borne 1011 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1018. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1012 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 4. 


Borne 1014. - - Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1013 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 1007. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1006, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 


evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1008. — Is gelegen op 170 11. 
stroomopwaarts den grenssteen 1007, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 4-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1009. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1008, op eene met de 
as van het dal der Gele D. 4-d. 1 normale 
Lijn. 


Grenssteen 1010. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1009, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 4-d. L evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1011. -— Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1010, op 
gene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1012. [s gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1011, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1013. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1012, op eene met de 
as van hot dal der Gele D. 4 nor nale 
lijn. 

Grenssteen 1014. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1013, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1016. -— Est située à 220 mètres 
n amont de la borne 1014 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1016. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1015 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 4-g. 1. 


Borne 1017. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1016 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1018. — Est située à 250 mètres 
‘en aval de la borne 1017 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
«listante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1019. --— Est située à 360 mètres 


en amont de la borne 1018 sur une paral- 
Ièle à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-g.2, 
ID. 4&-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1020. — Est située à 100 mètres 


de la borne 1019 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Gele D. 4-g. 2. 


Borne 1021. -—-- Est située à 420 mètres 
‘en aval de la borne 1020 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1022. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1021 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1015. — Is gelegen op 220 ar. 
stroomopwaarts den gren$Steen 1014, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 4-g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1016. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 1015, op eene net de 
as van het dal der Gele D. 4-8. 1 nor’aale 
lijn. un 


Grenssteen 1017. — Is gelegen op 340 nm. 
stroo:nafwaarts den grenssteen 1016, op 
cene met de as van het dal der Gele 


1D. 4-g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van doze as gelegen is. 


Grenssteen 1018. — Is gelegen op 250 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1017, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1019. — Ts gelegen op 260 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1018, op 
eene met de as van het dal der Gele 


afstand Van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1020. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1019, op eene met de 
as van het dal der Gele D. 4-g. 2 norntale 
lijn. 

Grenssteen 1021. — Is gelegen'op 420 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1020, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 4-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1022. — Ts gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1021, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


96 
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Borne 1023. -- - Est située à 590 mètres  Grenssieen 1023. — Ts gelegen op 590 sm. 


en aval de la borne 1022 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1024. -—- Est située à 280 mètres. 


en amont de la borne 1023 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1025. :—- Hst située à 750 mètres 
en amont de la borne 1024 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1026. --- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 1025 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitiji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1027. -— Est située à 150 mètres 
en smont de la borne 1026 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 8, 
distant: de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 1028. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1027 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mitji D. 3.. 


Borne 1029. - - Est située à 110 mêtres 
en aval de la borne 1028 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1030. -:- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 1029 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 1022, ap 
eene met de as van het dal der Gele D. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1024. — Is gelegen op 280 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1023, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1025. — Is gelegen op 750 :n. 
strooïopwearts den grenssteen 1024, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 nt. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1026. — Ts gelegen 0p, 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1025, op 
eene met de as ven het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 100 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1027. — J; gelegen op 150 tn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1026, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 8 
evenwijdige jn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 1028.—]s gelegen op 1OU nr. 
van den grenssteen 1027, op eene met de 
as van het dal der Mitji D. 3 normale 
lijn. | 

Grenssteen 1029. — Is gelegen op 110 in. 
stroontafwaarts den grenssteen 1028, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1030. -—Ts gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1029, op 
eene met. de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1031. -- Est située à 680 mêtres 
en amont de la borne 1030 sur une paral- 
lèle à l’axe dela vallée de la Mitji, distante 

.de:cet axe de 100 mètres. 


Borne 1032. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 1081 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1033. -—- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 1032 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1034. -—- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1033 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamakonde, 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1035. - -- ct située à 100 mètres 
de la borne 1034 sur ne normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakonda d. 1. 


Borne 1036. -—- Est située à SO mètres 
en aval de la borne 1035 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakonda 
d. 1, ditante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1037. -— Est située à 190 mètres 
en, amont de l& borne 1036 eur une paral- 
. Jèle à l’axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de cét axe de 50 mètres. 


Borne 1038. -- 
de la borne 1037 sur une normale à l’axe 
de l24 vallée de la Kamakondä. 


Est située à 100 mètres 


Grenssieen 1031. — Is gelegen op 680 «. 
stroomopwaarts den grenssteen 1030, op 
eene. met de as van het dal der Mitji 


Jevenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1032. — Is gelegen op 390 im. 
stroonopwaarts den grenssteen 1031, op 
eene met de as van hot dal der Mitji 


|evenwijdige lijn, welke op 100 #1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1033. -— Is gelegen op 400 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 1032, op 
eene met de as van het dal der Kaima- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1034. — Is gelegen op 170 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1033, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1035. — Is gelegen op 100 n.. 
van den grenssteen 1034, op eene met, de 
as van het dal der. Ka nakonda d. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 1036. —- Is gelegen op 80 m. 
stroomaîwaarts den grenssteen 1035, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda d. 1 évenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 1037. — Ïs gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1036, op 
eene met de as van hot dal der Kama- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1038. — 1 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1037, op eene et de 
as van het dal der Kamakonda normale 
lijn. | 
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Borne 1039. — Est située à 160 mètres 


“en aval de la borne 1038 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


& 


Borne 1040. — Est située à 490 môtres 
en aval de la borne 1039 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Kamakonda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1041. — Est située à 260 mètres | 
en amont de la borne 1040 sur une paral- 


lôle à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1042. -— Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 1041 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1043. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1042 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1044. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1043 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakonda. 


Borne 1046. -— Est située à 180 mètres | 


Grenssteen 1039. — Is gelegen op 160 m 
stroomiafwaarts den grenssteen 1038, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1040. — Is gelégen op 490 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1039, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1041. — Is gelegen op 260 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1040, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
levenwijdige lijn, welke op 100 sn. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 1042. — Is gelegen op 670 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1041, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
|evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


| Grenssteen 1043. — Ts gelegen op 380 im. 
 stroomopwaarts den grenssteen 1042, op 
leene met de as van het dal der Kama- 
|konda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
|afstand van deze as gelegen is. 





| Grenssteen 1044. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 1043, op eene met de 
‘as van het dal der Kamakonda normale 
| lin. 

Grenssieen 1045. —- Is gelegen op 180 1m. 


en aval de la borne 1044 sw une parallèle! stroomafwaarts den grenssteen 1044, op 
à l'axe de la vallée de la Kamakonda, | eene ‘met de as van het dal der Kama- 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1046. — Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 1045 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakonda 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


konda evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1046. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1045, op 
‘eene met de as van het dal der Ka na- 
konda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
,50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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“Borne 1047. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1046 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakonda 
G. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1048. — Est située à 100 mètres | 
van den grenssteen 1047, op eene met de 
as van het dal der Kamakonda G. L-d. 1 
normale lijn. | 


de la borne 1047 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakonda G. 1-d. 1. 


Borne 1049. -— Est située à 50 mètres 
fstroomafwaarts den grenssteen 1048, op 


en aval de la borne 1048 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakonda 
G. 1-d. 1, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 1050. -—— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1049 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kama- 
konda G. 1, distante de axe de 50 mètres. 


Borne 1051. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1050 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakonda G. 1. 


Borne 1052. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1051 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakonda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1053. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1052 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de est axe de 50 mètres. 


Borne 1054. -—- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1053 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakonda, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 









Grenssteen 1047. — Is gelégen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1046, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1048. — Is gelogen op 100 m. 


Grenssteen 1049. — Is gelegen op 50 n. 


eene met de as van het dal der Kama- 


konda G. 1-4. L'evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1050. — Is gelegen op 150m 
stroomopwaarts den grenssteen 1049, op 
eene met de às van het dal der Kama- 
konda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 1051. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1050, op eene met de 
as van het dal der Kamakonda G. ! 
normale lijn. | 


Grenssieen 1052. — Ts gelegen op 500 m 
stroomafwaarts den grensstéen 1051, op 


eene met de as van het dal der Kama. 


konda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mn. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1053. — Ïs gelegen op 150m. 
stroomafwaarts den grenssieen 1052, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1054. —- Is gelegen op 280 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1053, op 
cene met de as van het dal der Kama- 
konda evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1055. --- Est située à 90 mètres 
én amont de la borne 1054 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1056. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 1055 sur une paral- 
-lèle à l’axe de la vallée de La Mitii, 


distante de cet axe de 50 mètre. 


Borne 1057. -—- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1056 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1058. -- Est située à 70 mêtres 
én amont de la borne 1057 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Mitji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1059. :-- Est situéz à 440 mètres 
en amont de la bornè 1058 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kampandang, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1060. -- - Est située à 310 mêtres 
en ämont de la borne 1059 sur une paral- 
lle à l'axe de la vallée de la Kampendang 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1061. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1060 sur une normale .à 
l’axe de la vallée de la Kampandang d. 2. 


. Borne 1062. -—. Est située à 240 mêtres 
en aval de la borne 1061 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampandang d. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1055. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1054, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1056. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1055, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


: Grenssteen 1057. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1056, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1058. — Ts gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1057, op 
eene ‘met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1059. — Ts gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1058, op 
eene met de as van het dal der Kampan- 
dang evenwijdige lijn, welke op 50 ‘m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1060. — Is gelegen op 310 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1059, op 
eene met de as van het dal der Kantpan- 
dang d. 2? evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1061. — T5 gelegen op 100 mr. 
van den grenssteen 1060, op eene met de 
as van het dal der Kampandang d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1062. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1061, op 
eene met de as van het dal der Kampan- 
dang d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1063. 
<n amont de la borne 1062 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kampandang, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1064. -— Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1063 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kampandang 
4. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 1065. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 1064 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampandang d. 1. 


Borne 1066. -—— K3t située à 120 mètres 
en aval de la borne 1065 sur une parallèle 
à lVaxe de la vallée de la Kampandang 
d.-1, distante de cet axe de 50 mètrer. 


Borne 1067. -— Est située à 170 mètres 
en amont de l& borne 1066 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kampandang, 
distante de cet axe de 50 mètres. - 


- Borne 1068. —- Est située à 109 mètres 
de la borne 1067. sui une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampandang. 


Borne 1069. -— Est située à 290 mêtres 
en aval de là boïne 1068 sur une paral- 
lèle à l’axe-de la vallée de la Kampandang, 
distante de cet 2xe de 50 mètres. 


Borne 1070. —- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 1069 
lèle à Fäxe de la vallée de la Kampandang, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


sur une paral- 


-— Est située à 250 mètres | 


Grenssteen 1063. — Is gelegen op 250m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1062, op 
eene met de as van het dal der Kampan- 
dang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1064. — Is gelegen op 120 n. 
stroomopwaarts den grenssteen -1063, op 
eene ‘net de as van het-dal der Karpan- 
dang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1065. — Is gelegen op 100 mx. 
van den grenssteen 1064, op eene net de 
as van het dal der MS D d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1066. — Is gelegen op 120 m. 
strooinafwaarts den grenssteen 1065, op 
éene met de as van het dal der Kampan- 
dang d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1067. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1066, op 
eene met de as van het dal der Kampan- 
dang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1068. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1067, op eene met de 
as Van het dal der DR D Lo 
lijn. | 


Grenssteen 1069. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1068, op 
eene met de as van het dal der Kantpan- 
dang evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogon is. 


Grenssteen 1070. — Is gelegen op 720 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1069, op 
eene met de as van het dal der Kampan- 


‘[dang evenwijdige lijn, welke op 50 m.’ 


afstand van deze as gelegen is. 
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… Borne 1071. 
en amont de la borne 1070 sur- une 
parallèle à l'axe de la’ vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-- Est située à 330 mètres 


Borne 1072. —- Est située à 380 mètres 
en amont dela borne 1071 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1073. — Est située à 550 môtres 
en amont de la borne 1072 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1074. - -- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1073 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 2- 


d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


de le borne 1074 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji D. 2-d. 1. 


Borne 1076. -— Ert située à 220 mètres 
en aval de Ia borne 1075 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1077. Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1076 sur . une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Mitji 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1078. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1077 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji D. 2. 


Borne 1075. — Est située à 100 mètre 


Grenssteen 1071.— Is gelegen op 330 m. 
stroo nopwaarts den grenssteen 1070, op 
cene met de as van het del der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 sn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1072. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1071, op 
eene met de as van het dal der Mitji 


_levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1073. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1072, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1074. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1073, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1075. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 1074, op eene met de 
as van het dal der Mitji D. 2-d. 1 noritale 
lijn. 

Grenssteen 1076. — Is gelegen op 220 rm. 
stroomafwearts den grenssteen 1075. op 
eene met de as van het dal der Mitii 
D. 2-d. I evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1077. — Is gelegen op 360 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1076, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1078. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 1077, op eene met de 
as van het dal der Mitji D. 2 normale 
lijn. 
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Borne. 1079. --- Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 1078 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mitji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1080. -—- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 1079 sur une paial- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 1081. -—- Est situte à 480 mètres 
en amont de la borne 1080 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres, 


Borne 1082. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1081 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1083. - -- Est située à 100 mêtres 
. de la borne 1082 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji D. 1. 


Borne 1084. --— Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1083 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres,. 


Borne 1085. --- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1084 sur une paral- 
êle à l’axe de la vallée de la Mitji D. 1-g. 1, 
Idistante de cet axe de 50 mètres. 


Bcrne 1086. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1085 sur une normale à 
l’axe de la vallée de la Mitji D. l-g. 1, 


Grenssteen 1079. — Is gelogen op 940 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1078, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1080. — Is gelegen op 400 in. : 
stroomopwaarts den grenssteen 1079, op 
eene met de às van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1081. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1080, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1082. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1081, op 
eene met de as van het dal der Mitji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1083. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1082, op eene met de 
as van hot dal der Mitji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1084. —- 5 gelegen op 200 m. 
stroomafwearts den grenssteen 1083, op: 
eene met de às van het dal der Mitji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1085. — Is gelegen op 150 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1084, op: 
eene met de as van het dal der Mitji 
D. 1-g. L'evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1086. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 1085, op eene met de 
as van het dal der Mitji D. 1-g. 1 normale 
lijn. 


e 


_: Borne 1087. -- Est située à 200 mètres 


<n aval de la borne 1086 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mitji D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.” 


Borne 1088. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1087 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mitji D. 1, 
distante de cet axe.de 50 mètres. 


- Borne 1089. -— Est située à 420 mètres 
-r amont de la bôrne 1088 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 1090. --- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 1089 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50° mètres. 


: Borne 1091. -— Est situés à 100 mètres 
de la borne 1090 sur une normale à 
l'axe de la vallée de la Mütji. 


Borne 1092. -— Est situce à 280 mètres 
en ‘aval de la borne 1091 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vellée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 1093. - - Est située à 330 mètres 
en amont de le borne 1092 sur une paral- 
lèle'à l’axe de. la vallée de la Mitji G. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. : 


- Borne 1094. --- Est située à 100 mêtres | 


<e la borne 1093 sur une normale à 
l'axe de la vallée-de la Mitji G. 1. . 
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Grenssteen 1087. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1086, op 
eene ‘met de as van het dal der Mitji 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1088. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1087, op 
eene met de as van het dal der Mitji.D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 ‘mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1089. — Is gelegen op 420 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1088, op 
eene inet de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze »s gelegen is. 


Grenssteen 1090, — Ts gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1089; op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 sn. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1091. — ls gelegen op 109 m. 
van de gren:xteen 1090, op eene met de 
ès van het dal -der Mitji normale lijn. 


Grenssteen 1092. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1091, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. a u 


Grenssteen 1093. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1092, op 
eene et de as van het dal der Mitji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1094. — Is-gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1093, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 1 normale. 
ijn. | 





— 1413 — 


. Borne 1095. -—- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1094 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G.°1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1096. --- Est située à 1080 môtres 
en aval de la borne 1095 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1097. -— Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 1096 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1098. -— Est située à 650 môtres 
en amont de la borne 1097 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1099. -— Est située à 280 mêtres 
en amont de la borne 1098 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1100. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1099 sur une normale à 
l’axe de la vallée de la Mitji G. 2-d. 1. 


Borne 1101. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1100 sur une paral- 
lêle à l’âxe de la vallée de la Mitji G 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


- Borne 1102. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1101 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1095. — Is gelegen op 190 m. 
stroo nafwaarts den grenssteen 1094, op 
eene mêt de as van het dal der Mitji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1096. — Is gelegen op 1080 
m. stroomafwaarts den grenssteen 10986, 
op eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1097. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1096, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1098. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1097, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1099. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den‘grenssteen 1098, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1100. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 1099, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 2-d. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 1101. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1100, op 
eene net de as van het dal der Mitji 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1102. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1101; op 
eené met de as van het dal der Mitji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1103. -— Est située à 100 mètres | 


de la borne 1102 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G. 2. 


Borne 1104. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 1103 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1105. -— Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1104 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2- 
g. 1, distante dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 1106. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1105 sur une normale à 
l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1. 


Borne 1107. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1106 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 1108. - - Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 1107 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
g. l-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1109. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1108 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G. 2-g. l-g. 1. 


Borne 1110. : Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1109 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2-g. 1- 
g. À, distante de cet axe de 50 mêtrer. 


Grenssteen 1103. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1102, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 2 normale 
lijn. | — 


Grenssteen 1104. — Is gelegen op 480 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1103, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1105. — Is gelegen op 700 rn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1104, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1106. -— Is gelegen op 100: 
van den grenssteen 1105, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 2-g. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 1107. -— Is gelegen op 270 tx. 
stroomafwaarts den grenssteen 1106, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 2-8. Levenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 1108. -—- Is gelegen op 110:n. 
stroomopwaarts den grenssteen 1107, oy» 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 2-g. 1-g. L'evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1109. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1108, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 2-g. lg. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1110. — Is gelegen op 170 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 1109, op 
eene met de a: van het dal der Mitji 
G. 2-g. l-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 n. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1111. — Est située à 410 mètros| Grenssteen 1111. — ls gelegen op 410 m. 


en aval de la borne 1110 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 1112. -— Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1111 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1113. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1112 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1114. -— Est située à 330 mètres 
en aval-de la borne 1113 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1115. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1114 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1116. -— Est situés à 90 mètres 
en amont de la borne 1115 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 38, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1117. -— Est située à 350 mètres 

en amont de la borne 1116 sur une paral- 

-lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1118. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1117 sur une normale à l’axe 
tle la vallée de la Mitji G. 3-d. 1. 


sbtroomafwaarte den grenssteen 1110, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1112. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1111, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 2 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1113. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1112, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1114. — Ts gelegen op 330 m. 


strooimafwaarts den grenssteen 1113, op 


eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1115. — Is gelegen op 170 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1114, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1116. —- Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1115, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 3 
evenwijdige lijn, welko op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1117. —- [s gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1116, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 3-d. Levenwijdige lijn, welke op 50 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1118. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1117, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 3-d. 1 normale 
ijn. 
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Borne 1119. —- Est située à 110 mètres| @renssteen 1119. — Is gelegen op 110, 


en aval de la borne 1118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Mitji G. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1120. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de le borne 1119 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1121. --— Est située à 100 mètres 
de la borne 1120 sur une normale à 
l'axe dela vallée de la Mitji G: 3. 


Borne 1122. : — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1121 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1123. -—- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1122 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 3, 
distante de cet axe de de 50 mètres. 


Borne 1194. - — Est située à 270 mèêtres 
en aval de la borne 1123 sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la Mitji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1125. --- Est située à 410 mêtres 
en aval de la borne 1124 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1126. -—— Est situde à 220 mètres 
en aval de la borne 1125 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


vtroomafwaarts den grenssteen. 1118, op. 
eene niet de as van het dal der Mitji 
G. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1120. —— Is gelegen op 200 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1119, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1121. — Is gelegen op 100 n.. - 
van den grenssteen 1120, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1122. — Is gelegen op 260 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1121, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 3 . 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1123. — Is gelegen op 290 ax. 
stroomafwaarts den grenssteen 1122, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. à 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 1124. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1123, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 3 
even wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1125. — Is gelegen op 410 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1124, op 
eene et de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1126. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1125, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 








— 1417 — 


Borne 1127. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1126 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1128 - Est située à 100 mètres 
de la borne 1127 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G 4 


Borne 1129. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1128 sur une. paral 
lèle à l’axe de la: vallée de la Mitji G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1130. - :- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1129 eur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1131, --- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 1130 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1132. -— Est située à 100 mêtres 
de Ja borne 1131 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G. 5. 


Borne 1133. --- Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 1132 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1134. --- Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 1133 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 5- 
g. l, distante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 1127. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1126, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssieen 1128. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1127, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 4 
normale lijn. | | 


Grenssteen 1129. — Is gelegen op 400 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 1128, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1130. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1129, op 
eene met de as. van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1131. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1130, op 
eene met dé as van het del der Mitji G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1132. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1131, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 5 normale 
lijn. | 


Grenssteen 1133. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1132, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1134. -— Ts gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1135, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1135. 
de la borne 1134 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G. 5-g. 1. 


Borne 1136. — Est située à 200 môtres 
-en aval de la borne 1135 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji G. 5- 
&. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1137. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 1136 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1138. -- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1137 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1139. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la horñe 1138 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètre: 


Borne 1140. — Est située à 250 mètres 
‘en aval de la borne 1139 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mitji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1141. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 1140 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala, 
distante de cet axe de 50-mèêtres. 


Borne 1142. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1141 sur une paral- 
lèle à l’axs de la vallée de la Ikala, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


-— Est située à 100 mètres 


Grenssteen 1135. — Is gelegen op 100 in. 
van don grenssteen 1134, op eene met de 


{as van het dal der EH G. 5-g. 1 normale 


lijn. 


Grenssteen 1136. — Is gelegen op 200 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 1135, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n, 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1137. — Is gelegen op 370 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1136, op 
eene met de as van het dal der Mitji G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1138. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1137, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. ru 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1139. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1138, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1140. — Is gelegen op 250 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1139, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1141.— [s gelegen op 490 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1140, op 
vene net de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn. welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1142. — Is gelegen op 120 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1141, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1143. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1142surune parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 1144. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1143 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tkala D. 1. 


Borne 1145. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1144 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala P.°1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1146. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1145 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallés de la Tkala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1147. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1146 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1148. - - Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1147 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1149. — st située à 100 mètres 
de la borne 1148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluapa D. 2. 


Borne 1150. —- 
en aval de la borne 1149 sur une paral- 


Est située à 210 mètres 


lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1143. — Ts g legen op 450 :a. 
stroomopwaarts den grenssteen 1142, op 
eene met de as van het dal der Ikala 


levenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1144. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstecn 1143, op eene xet de 
as van het dal der Ikala D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1145. -— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1144, op 
eene met de as van het dal der Ikala D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1146. —— Is gelegen op 370. 
siroomopwaarts den grenssteen 1145, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1147. — Is golegen op 510 m. 
strooïnopwaarts den grenssteen 1146, op 
sene met de as van het dal der Käluapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1148. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1147, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1149. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1148, op eene met de 
as van heë dal der Kaluapa D. 2 noritale 
Hjn. 

rrenssteen 1150. — Is gelegen op 210 nx. 
stroom afwaarts den grenssteen 1149, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1151. — Est située à 270 mêtres|  Qrenssieen 1151. — Is gelegen op 270 m. 


en amont de la borne 1150 sur une paral- 
lèle à Faxe de la vallée de la Kaluapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1152. —- Est située à 220 mêtrer 
en amont de la borne 1151 sut une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 1153. -- Est située à 100 môtres 
de la borne 1152 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluapa D. 1. | 


Borne 1154. :—- Est située à 130 môtres 
en aval de la borne 1153 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa D. 1 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1155. - - Est située à 430 môtres 
en amont de la borne 1154 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa, 


distante de cet axe de 50 mêtre:. 


Borne 1156. --- Est rituée à 100 mètres 
de la borne 1155 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Kaluapa. 


Borne 1157. - - Est située à 350 môtres 
en, aval de La borne 1156 sur une normale 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1158. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1157 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaluapa, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1150, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa. 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1152. — Is gelegen op.220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1151, op : 
eene inet de as van het dal der Kaluapa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1153. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1152, op cene met de 
as van hot dal der Kaluapa D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1154. — [s gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1153, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1155. — Is gelegen op 430 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1154, op 
eene fet de as van het dal der Kaluapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1156. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 1155, op eene met de 
as van het dal der Kaluapa normale lijn. 


Grenssteen 1157. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1156, op 
eene-met de as van het dal der Kaluapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1158. — Is gelegen op 16011. 
stroomafwaarts den grenssteen 1157, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 
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Borne 1159. -— Est située à 150 mètres 
‘en amont de la borne 1158 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa G. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1160. --- Est eituée à 100 mètres 
. de la borne 1159 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaluapa G. 1. 


Borne 1161. -—- Est située à 230 mètres 
en avai de la borne 1160 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valiée de la Kaluapa 
G. L, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1162, — Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 1161 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaluapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1163. --- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 1162 sur une paral- 


lèle à laxe de la valiée de la Ikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1164. : - Eet située à 70 mètres en 
amont de la borne 1163 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1165. -—- Est située à 470 môtres 
en amont de la borne 1164 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1166. : - Est située à 460 mètres 
en, amont de la borne 1165 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


re 


Grenssteen 1159. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1158, op 
eene met de 24 van het dal der Kaluapæ 


G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ». 


afstand van deze as gelegen is. 


: Grenssteen 1160.— Is gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 1159, op eene met de 
as van het dal der Kaluapa G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1161. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1160, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1162. —- Is gelegen op 760 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1161, op 
eene met de as van het dal der Kaluapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1163.-— Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarte den grenssteen 1162, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1164. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1163, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1165. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwearts den gresssteen 1164, op 
eene met de as van het dal der Kikmadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. sfitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1166. —- Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1165, op 
eene net de as van het dal der Kimadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. &fsiand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1167. -— Est située à 200 mètres!  Grenssteen 1167. — Is gelegen op 200 im, 
Ê 


en amont de la borne 1166 sur une paral- 


 lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi D: 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1168. -—- Est située à 160 mêtres 
de la borne 1167 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi D. I. 


Borne 1169. -— Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 1168 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1170. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1169 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi. 


Borne 1171. -— Est située à 220 mètres 
en ava! de la borne 1170 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1172. — Est située à 110 mètres 
de la borne 1171 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Kamadi G. 1. 


Borne 1173. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1172 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi G. 1, 
distante d2 cet axe de 50 mètres. 


Borne 1174. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1173 sur une parallêle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1166, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 #n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1168. Is gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 1167, op eene niet de 
as van het dal der Katnadi D. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 1169. -— Is gelegen op 40 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1168, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1170. — Is gelegen.op 100 m. 
van den grenssteen 1169, op eene net de 
as van het dal der Kamadi normale 
bijn. 


Grenssteen 1171. — [s gelegen op 220 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1170, op 
eene met de as van het dal der Kaïnadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1172. — Is gelegen op 110 nr, 
van den grenssteen 1171, op eene met de 
as van het dal der Kamadi G. 1 normale 
Hjn. 


Grenssteen 1173. — Is gelegen op 100 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 1172, op 
eene met de as van het dal der Kamadi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 an. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1174. — Is gelegen op 190 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 1173, 0p 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 1175. -— Est située à 330 mêtres|  Grenssteen 1175. — Is gelegen op 330:n. 


en amont de la borne 1174 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamadi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1174, op 
eene met de as van het dal der Kaïmadi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 ra. 


‘lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 1176. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1175 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamadi G. 2. 


Borne 1177. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi G 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 1178. -- Eet située à 110 mètres 
en aval de la borne 1177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres 


Borne 1179. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamadi, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1180. --- Est située à 1110 mètres 
en amonb de la borne 1179 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala, dis- 
tante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1181. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 1180 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la fkala. 

Borne 1182. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1181 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tkala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1176. —- Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 1175, op eene :aet de 
as van het dal der Kamadi G. 2 noriuale 
lijn. 


Grenssteen 1177.-— Is gelegen op 340 :m. 
strooimafwaarts den grenssteen 1176, op 
eene met de as van het dal der Kaïradi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1178. — Ïs gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1177, 0p 
eene met de as van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1179. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen, 1178, op 
eene ntet de às van het dal der Kamadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1180. -- [s gelegen op 1110 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1179, 
op eene met de &s van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m,. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1181.---{s gelegen op 100 m. 
van der: grenssteen 1180, op eene met de 
as van het dal der Ikala normale lijn, 


Grenssteen 1182. -— [s gelegen op 150 m. 
strooMmafwaarts den grenssteen 1181, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evernwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1183. — Est située à 330 mètres|  Grenssieen 1183. — Is gelogen op 330 n1. 


en amont de la borne 1182 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


3 


Borne 1184. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1183 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 1. 


Borne 1185. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1186. --— Est située à 360 môtres 
en aval de la borne 1185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1187. - - Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1186 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1188.--- Est située à 100 mètres 
de la borne 1187 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 2. 


Borne 1189. -— Est située à 490 mêtres 
en aval de la borne 1188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala G. 2, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1190. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1182, op 
eene ‘net de ag van het dal der Ikala G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssieen 1184. —- Is gelegen op 100 ;11. 
van den grenssteen 1183, op eene inet de 
as van het dal der Ikala G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1185. -— Is gelegen op 440 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1184, op 
eene met de as van het dal der Tkala G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1186. -— Ts gelegen op 360 ®. 
stroomafwaarts den grenssteen 1185, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1187. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1186, op 
eene met de as van het dal der Ikala G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1188. — Is gelegen op 100 r. 
van den grenssteen 1187. op eene met de 
as van het dal der Ikala G. 2 normale 
lijn. 





Grenssteen 1189. — Is gelegen op 490 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1188, op 
eene met de as van het dal der Ikala G. 2 
evenwijdige lin. welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1190. — [s gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1189, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1191. — Est située à 170 mètres! : Grenssteen 1191. — Is gelegen op 170 m. 


en amont de la borne 1190 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1192. -— Est située à 100 mètres 
- de la borne 1191 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 3. 


Borne 1193. -— Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1194. -—- Fist située à 300 mètres 
en aval de la borne 1193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1196. --- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 1194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1196. — Est située à 180 môtres 
en aval de la borne 1195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tkala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1197. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1196 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1198. --- Est située à 300 mètres, 
en amont de la borne 1197 sur une paral- 
‘ lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 4- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1190, op 
eene ‘net de as van het dal der Ikala G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1192. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 1191, op eene inet de 
as van het dal der Ikala G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 1193. —- Is gelegen op 240 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1192, op 
eene met de as van het dal der Ikala G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1194. — Ts gelegen op 300 5m. 
stroontafwaurts den grenssteen 1193, op 
eene net de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1195. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1194, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1196. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1195, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 1197. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1196, op 
eene snet de as van het dal der Ikala 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1198. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1197, op 
eene net de as van het dal der Ikala G. 4 
g. 1 evonwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 
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Borne 1199. — Est située à 100 mètres 
‘ de la borne 1198 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 4-g. 1. 


Borne 1200. -—- Est située à 150 mètres 
de la borne 1199 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 4. 


Borne 1201. -- - Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1200 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala G. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1202. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 1201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1203. - - Hst située à 190 mètres 
en aval de la borne 1202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1204, - - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1203 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ikala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1205. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 1204 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikala G. 5. 


Borne 1206. -- - Est situce à 300 mètres 
en aval de la borne 1205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala G. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 1199. — Is gelegen op 100. 
van den grenssteen 1198, op eene met de 
as Van het dal der Ikala G. 4-8. Lnorinale 
lijn. 


Grenssteen 1200.— Is gelegen op 150: :. 
van den grenssteen 1199, op eene meë 
de as van het dal der Ikala G. 4 nor- 
male lin. 


Grenssteen 1201. — Is gelegen op 190 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 1200, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1202. — [s gelegen op 220 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1201, op 
eene inet de as van het dal der Ikala G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1203. — Is gelegen op 190 M. 
stroomafwaarts den gren:steen 1202, op 
eene met de as van het dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1204. — Is selegen op 260 1. 
strooïmopwaarts den grenssteen 1203, op 
eene met de as van het dal der Ikala G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1205. —- Is gelegen op 100 n, 
van den grenssteen 1204, op eene set de 
as van het dal der Ikala G. 5 norinale 
lijn. 


Grenssteen 1206. —- Is gelegen op 300 :n. 
stroo:rafwaart: den grenssteen 1205, 6p 
eene :ev de as van het dal der Ikala G. 5 
evenwijdige lijn, welke op 59 1. aftand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1207. --- ust située à 90 mètres!  Grenssieen 1207. — Is gelegen op 90 m. 


en aval de la borne 1206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ikala, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1208. - - Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 1207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1209. - .- st située à 520 mètres 
en aval de la borne 1208 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1210. :-- Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 1209 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mitji G. 6, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1211. -.- Est située à LO0 mètres 
de. la borne 1210 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mitji G. 6. 


Borne 1212. - Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1211 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Mitji G. 6, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1213. --- Hst située à 740 môtres 
en aval de la borne 1212 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Mitji, distante 
de cet axe de 100 môtres, 


Borne 1214... Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 1213 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


20 à 


stroomafwaarts den grenssteen 1206, op 
eene met de as van hot dal der Ikala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1208. — Is gelegen op 790 im. 


stroomafwaarts den grenssteen 1207, op 


eene ‘met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 1209. — Is gelegen op 520 nt. 
stroomafwaarts den grenssteen 1208, op 
eene met de as van het dal der Mitji 
evenwijdige lijn, welke op 100 5. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 1210. -— Is gelegen op 160 51. 
stroomopwaarts den grenssteen 1209, op 
eene jet de as van het dal der Mitji G. 6 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1211. -— Is gelegen op 100 «7. 
van den grenssteen 1210, op eene met de 
as van het dal der Mitji G. 6 normale 
lin. 

Grenssteen 1212. — Is gelegen op 180 m. 
stroommafwaarts den grenssteen 1211, op 
eene ‘et de as van het dal der Mitji G. 6 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1213.— [s gelegen op 740 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1212, op 
eene ‘met de as van het dal der Mitji 
cvenwijdige lijn, welke op 100 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1214. — {s gelegen op 740 m. 
strooïopwaarts den grenssteen 1213, op 
eene tuet de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 n:. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1215. -— Est située à 790 mètres 
en amout de la borne 1214 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilunga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1216. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 1215 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilunga, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. | 


Borne 1217. --- Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1216 sur une paral- 
. Jèle à l'axe de la vallée de la Tlunga, 
distante de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 1218. … Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1217 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilunga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1219. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1218 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ilunga. 


Borne 1220. -— Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 1219 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la [lunga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1221. : - Est située à 520 mètres 
en aval de a borne 1220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la [lunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1222. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 1221 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la flunga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


er 


Grenssteen 1215. — Is gelegen op 790 im. 
strooïnopwaarts den grenssteen 1214, op 
eene met de ae van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1216. — Is gelegen op 890 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1215, op 
eene met de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1217. — fs gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1216, op 
eene met de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1218. — Is gelegen op 350 hr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1217, op 
eene met de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1219. — Ts gelegen op 100 . 
van den grenssteen 1218, op eene met de 
as van het dal der [Üunga norsale lijn- 


Grenssteen 1220. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1219, op 
eene met de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1221. — Is gelegen op 520 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1220, op 
eene met de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1222. — Is gelegen op 240 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1221, op 
eene met de as van het dal der Tiunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1223. :-- Est située à 340 mètres | - 


en amont de la borne 1222 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Ilunga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1224. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1223 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tlunga G. 1. 


Borne 1226. -- - Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 1224 sur une parallèle 
"à l'axe de la vallée de la Ilunga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1226. - - Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 1225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tlunga, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1227. - … Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1226 eur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1227bis. : - Est située à 400 
môtres en amont de la borne 1227 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Gele, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 1228. -. Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 1227bis sur une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Gele, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1229. -— Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 1228 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kasampa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





LA 
Grenssteen 1223, — Ts gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1222, op 
eene ‘met de as van het dal der Tlunga G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1224. — Ïs gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 1223, op: eene met de 
as van het dal der Ilunga G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1225. —- Is gelegen op 370 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1224, op 
eene met de as van het dal der Tlunga G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 ir. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1226. — Is gelegen op 520 im. 
stroomtafwaarts den grenssteen 1225, op 
eene ü et de as van het dal der Ilunga 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1227. — Is gelegen op 700 m. 
etroomopwaarts den grenssteen 1226, op 
eene-suet de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 :n. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1227 bis. —- Is gelegen op 
400 mn. stroomopwaarts den grenssteen 
1227, op eene set de as van het dal 
der Gele evenwijdige lijn, welke op 
100 mn. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1228. —- Is gelegen op 500 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1227 bis, 
op eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welké op 100 mx. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1229, — Is gelegen op 720 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1228, op 


eene met de as van het dal der Kasampa 


evenwijdige lijn. welke op 50 :n. afstand 


van deze as gelegen is. \ 
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Borne 1230. - - Est située à 360 môtres 
en amont de la borne 1229 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasampa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1231. — Est située à 100 môêtres 
de la borne 1230 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasampa. 


Borne 1232. -- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1231 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kasampa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1233. - - Est située à 120 mêtres 
en amont de la borne 1232 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasampa GI, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1234. --- Est située à 100 môtres 
de la borne 1233 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasampa G. L. 


Borne 1235. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne-1234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasampa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1236. - -- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1235 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasampa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borné 1237. - -- Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 1236 sur une paral- 
” lèle à l'axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1230. —- Is gelegen op 360 si. 
strooïnopwaäarts den grenssteen 1229, op 
eene :net de as van het dal der Kasampa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1231. — Is gelegen op 100 :n. 
van den grenssteen 1230, op sene met 
de as van het dal der Kasampa normale 
lijn. 


Grenssteen 1232. — Is gelegen op 340 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 1231, op * 
eene met de as van het dal der Kasampa 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1233. -— [s golegen op 120 à. 
stroouopwaarts den grenssteen 1232, op 
eene net de as van het dal der Kasampa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1234. — Ïs gelegen op 100 ;n. 
van den grenssteen 1233, op eene met 
de as van het dal der Kasampa G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1235. —- [s gelegen op 200 5n. 
stroomtafwaarts den grenssteen 1234, op 
eene met de as van het dal der Kasaïmpa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1236. -- [s gelegen op 430 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1235, op 
eene met de as van het dal der Kasainpa 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1237. -— [s gelegen op 880 1. 
stroomopwaarts den grenssteon 1236, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Fa PRE ee ee 
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Borne 1238. - -- Est située à 180 mètres|  Grenssteen 1238. — Ts gelegen op 180 :m. 

. en amont de la borne 1237 sur une paral-|strooïmopwaarts den grenssteen 1237, op 

lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 3, leene :xet de as van het dal der Gele D. 3 

distante de cet axe de 50 mêtres. evenwijdige lijn, welke op 80 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 1239. —- Est située à 100 mètres|  Grenssteen 1239. —- Is gelegen op 100 :m. 
de la borne 1238 sur une normale à l’axe}van den grenssteen 1238, op eene net 
de la vallée de la Gele D. 3. de as van het dal der Gele D. 3 norinale 

| lijn. | 


Borne 1240. -_ Est située à 220 mètres|  Grenssteen 1240. — [$s gelegen op 220 a. 
en aval de la borne 1239 sur une parallôle strooinafwaarts den grenssieen 1239, op 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 3,)|eene ntet de as van het dal der Gele D. 3 

voniigs lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


distante de cet axe de 50 mètres. 





Borne 1241... Ent située à 240 mètres 
en amont de la borne 1240 sur une paral-Istroomopwaarts den grenssteen 1240, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante |eene met de as van het dal der Gele 
de cet axe de 100 mètres. evenwijdige lijn, welke op 100 nr. afstand 

van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1241. -—- Ts gelegen op 240 m. 


| 

Borne 1242. --- Est située à 700 : Grenssteen 1242. — Ts gelegen op 700 m. 

en amont de la borne 1241 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 1241, op 

lèle à l'axe de la vallée de la Gele D. 2,|eene met de as van het dal der Gele D. 2 

distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 1243. :-- Est située à 160 mètres 
de la borne 1242 sur uné normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 2 d. 1. 


Grenssteen 1243. — Is gelegen op 160 n1. 
va den grenssüeen 1242, op eene met de 
as van het dal der Gele D. 2-d. 1 normale 
lijn. 

Borne 1244. -- Est située à 60 mêtro|  (renssteen 1244. — Ï« gelegen op 60 :n. 
en amont de la borne 1243 sur une parai- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D, 2, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


sroomopwaarts den grenssteen 1243, op 
eene met de as van het dal der Gele 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





Borne 1245. : - Est située à 100 mètres. Grenssteen 1245. —. Is gelegen op 100 m. 
de la borne 1244 sur une normale à l’axe! van den grenssteen 1244. op eene net de 


de la vallée de la Gele D. 2. 





as van het dal der Gele D. 2 noriale 





lijn. 
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Borne 1246. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1246 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Gele D. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1247. --- Est située à 200 mètres 
en aval d: la borne 1246 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1248. -— Est située à 610 môtres 
en amont de la borne 1247 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 môtres. 


Borne 1249. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1248 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Kussu, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Grenssteen 1246. — Is gelogen op 440 nm. 
stroozafwaarts den grenssteen 1245, op 
eene met de as van het dal der-Gele D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1247. — Is golegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen .1246, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 2 
evenwijdige lijn, welke.op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1248. — Is gelegen op 610 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1247, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1249. — Is gelegen op 470 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1248, op: 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 1260. -- Est située à 280 mètres 
de la borne 1249 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la N’Kussu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1261. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1250 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Kussu d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1252. -— Est située à 380 mêtres 
en amont de la borne 1251 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Kussu d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1253. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1252 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu d. 4. 


Grenssteen 1250. — Is gelegen op 280 5%. 
stroomopwaarts den grenssteen 1249, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1251.—- {s gelegen op 560 1m. 
atroomopwaarts. den grenssteen 1250, op 
eene met de as van het dal der Nkussu d. 4 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1252. — Is gelegen op 380 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1251, op 
cene met de as van het dal der Nkussu 
d. 4 evenvwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1253. — fs gelegen op 100 m 
van den gronssteen 1252, op eene met de 
as van het dal der Nkussu d. 4 normale 
lijn. 
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Borne 1254. -— Est située à 250 mètres | 


en aval de la borne 1253 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 4, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 1256. -— Est située à’350 mètres 
en amont de la borne 1254 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
d. 4-g. 1, distante de cet axe de 60 
mèôtres. 


Borne 1256. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1255 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu d. 4 - g. I. 


Borne 1257. -—-- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1256 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Born: 1268. -—- Est située à 500 mètres 
en aval de là borne 1257 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1259. -— Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1258 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 1254. — Is gelegen op 250 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1253, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1255. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1254, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1256. — Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1255, op eene met de 
as van het dal der Nkussu d. 4g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1257. — Is gelegen op 450 n1. 
strooïmafwaarts den gronssteen 1256, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1258. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1257, op 
eene ntet de as van het dal der Nkussu 
d. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1259. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1258; op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelegen is. 


Borne 1260. - - Est située à 290 mètres | Grenssteen 1260. — Is gelegen op 290 m. 
en amont de la borne 1259 sur une paral-{stroomopwaarts den grenssteen 1259, op 


_Jèle à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1261. -— Est située à 110 mêtres 
en amont de la borne 1260 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
d. 3-d. 2, distante de cet axe de 30 
mêtres. 


eene ‘met de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1261. -— Is gelegen op 110 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 1260, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1262. -- Est situèe à 100 mètres| Grenssieen 1262. — In gelegen op 100 nt. 


de la borne 1261 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu d. 3- d. 2. 


Borne 1263. -— Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 1262 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne1264. -—- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1263 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l2 Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1265. - - Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1264 sur une paial- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
d. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1266. :— Est située à 230 mètres 
de la borne 1265 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu d. 3-d. 1. 


Borne 1267. --- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 1266 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1268. - -- Est située à 100 môtres 
de la borne 1267 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu d. 3. 


Borne 1269. —- Kist située à 310 mètres 
en aval de la borne 1268 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





van den grenssteen 1261, op eene met de 
as van het dal der Nkussu d. 3-d. 2 
normale lijn. 


’ 


Grenssteen 1263. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1262, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1264. — Is gelegen op 300 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1263, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1265. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1264, op 
eene inmet de as van het dal der Nkussu 
d. 3-d. 1 évenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1266. —- Is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 1265, op eene met de 
as van het dal der Nkussu d. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1267. — [s gelegen vp 130 sr. 
stroo:sopwaarts den grenssteen 1266, op 
eene inet de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 "m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1268. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 1267, op eene mêt de 
as vari het dal der Nkussu d. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 1269. — Is gelegen op 310 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 1268, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1270. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 1269 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


"Borne 1271. -— Est située à 600 motres 
en aval de la borne 1270 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1272. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1271 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1273. — Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 1272 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1274. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 1273 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. ‘ 


Borne 1275. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1274 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
D. 5-d. 2-d. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1276. -— Est située à 190 mètres 
de la borne 1275 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Nkussu D. 5-d. 2-d. I. 


Borne 1277. — Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 1276 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
d. 2-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 1270. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1269, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze .as gelegen is. 


Grenssieen 1271. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1270, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1272. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1271, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1273. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1272, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1274. — Is gelegen op 440. 
stroomopwaarts den grenssteen 1273, op 
eene et de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1275. — Ts gelegen op 240 m. 
stroo:nopwaarts den grenssteen 1274, op 
eene inet de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1276. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 1275, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-d.1 
normale lijn. 


Grenssteen 1277. — Is gelegen op 180 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1276, op 
eene mot de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 60 m. afstand van deze as gelegen is. 


ÿ2 
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Borne 1278. — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 1277 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
d 2-d. 1-g. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. : 


Borne 1279. — Est située à 400 môtres 
en amont de la borne 1278 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussa 
D. 5-d. 2, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 1280. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1279 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2. | 


Borne 1281. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1280 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1282. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1281 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
d. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 1283. -—- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1282 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 1. 


Borne 1284. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
d. 2-g. L, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1285. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1284 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1278. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1277, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2-d. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1279. — Is gelegen op 400 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 1278, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1280. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1279, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1281. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 1280, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1282. — Is gelegen op 300 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1281, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1283. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1282, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1284. — Is gelegen op 430 or. 
stroomafwaarts den grenssteen 1283, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1285. -— Îs gelegen op 160 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1284, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 


D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1286, -— Est située à 400 mètres 
en amont de Ia borne 1285 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
D. 5-d. 2-g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1287. -— Est située à°100 mètres | 


de la borne 1286 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 2-g. 2. 


Borne 1288. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 1287 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
d. 2-g. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1289. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1288 sur une paralièle 
à l’axe de la vallée de la Nkuesu D. 5-d. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1290. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 1289 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Nkuseo 
D. 5-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1291. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1290 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-d. 1. 


Borne 1992, — Est située à 160 mètres 
en amont de La borne 1291 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1293. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1292 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 6. 
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Grenssieen 1286. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1285, op 


eene ‘net de as van het dal der Nkussu 


D. 5-d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1287. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1286, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-d. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1288. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1287, op 
eëne met de as van het dal der Nkussu 
D: 6-d. 2-g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1289. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1288, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1290.— Is gelegen op 570 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1289, op 


eene met de as van het dal der Nkussü 


D. 5-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1291.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1290, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-d. 1 
normale lijn. 


Grenssieen 1292. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1291, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1293. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1292, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5 normale 
lijn. 
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Borne 1294. — Est située à 410 mêtres 
en aval de la borne 1293 sur une parallèle 
à laxe de 14 vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1295. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 1294 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distarite de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1296. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1295 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1297. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1296 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
D. 5-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1298. -— Est située à 310 mêtres 
en amont de la borne 1297 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1299. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1298 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1. 


Horne 1300. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1299 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1301. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1300 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 5-g. 1-g. 1. 


Grenssteen 1294. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1293, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5.evenwijdige lijn, welke op 80 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1295. — Ïs gelegen op 490 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 1294, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1296. — Is gelegen op 450 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1295, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1297. — Is gelegen op 220 im, 
stroomopwaarts den grenssteen 1296, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1298. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1297, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1299. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 1298, op eene met de 


[as van het dal der Nkussu D. 5-g. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 1300. — Is gelegen op 190 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1299, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1301. — Is gelegen op 100 :m. 
van den grenssteen 1300, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 5-g. T-g. 1 
normale lijn. 





7 1439 — 


Borne 1302. -— Est située à 460 môtres 
en aval de la borne 1301 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5-g. & 


distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 1303. —- Est située à 1090 mètres | 


en aval de la borne 1302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1304. - — Est située à 510 mètres 


en amont de la borne 1033 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1305. -—- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1304 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1306. -—— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1305 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 4, 
, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1307. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1306 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 4. 


Borne 1308. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 1307 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1309. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1308 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1302. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1301, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze’ as gelegen is. 


Grenssteen 1303. — Is gelegen op 1090 
:n. stroomafwaarts den grenssteen 1302, 
vp eene imet de as van het dal der Nkussu 
D. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1304. — Is gelegen op 510 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1303, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1305. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1304, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1306. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1305, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1307. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1306, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 1308. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1307, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1309. — Is gelegen op 200 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1308, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1310. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1309 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 

































Grenssteen 1310. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1309, op 
tone met de as van het dal der Nkussu 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 1311. — Ent située à 100 mètres 
de la borne 1310 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 3. 


Grenssteen 1311. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1310, op eene met de 
as van het dal der Nkuseu D. 3 nor;nale 
lijn. 

Borne 1312. -— Est située à 110 mètres 
-en amont de là borne 1311 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 


D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Grenssteen 1312. — Is gelegen op 110 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1311, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 1313. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1312 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Nkussu D. 3-g. 1. 


Grenssteen 1313. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1312, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 3-g. 1 
normale Hjn. 


Borne 1314. -— Est située à 240 môtres 
en aval de la borne 1313 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1314. — [s gelegen op 240 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 1313, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 1315. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 1314 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1315. — Is gelegen op 180 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1314, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 1316. :— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1315 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1316. — Is gelegen op 360 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1315, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 1317. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 1316 sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1317. — Is gelegen op 60 M. 
stroomopwaarts den grenssteen. 1316, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1318. -— Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1317 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1319. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1318 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 2. 


Borne 1320. — Est située à 390 mètres 
en, a val de la borne 1319 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkwsu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1321. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1320 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1322. -— Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 1321 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1323. -- - Est située à 70 mètres 
de la borne 1322 sur une normale à l’axe 


. de la vallée de la Nkussu D. 1-d. 1. 


Borne 1324. -— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 1323 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1325.---- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1324 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu D. 1. 


Grenssteen 1318. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1317, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 w. 
afstand van deze as gelegen is. 


+ 


Grenssteen 1319. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1318, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 1320. — Is gelegon op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1319, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1321. — Is gelegen op 170 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1320, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1322. — Is gelegen op 560 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1321, op 
eene met de a: van het dal der Nkussu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1323. — Is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 1322, op eene met de 
as van het dal der Nkussu D. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1324. — Is gelogen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1323, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1325. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1324, op eone met de 
as van het dal der Nkussu D. 1 normale 
lijn. é | 
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Borne 1326. — Est située à 240 môtres 


en aval de la borne 1325 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu D. 1, 
distante de cet axe de 560 mètres. 


Borne 1327. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu D. 1, 
” distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1328. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 1327 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 1329. .— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 1328 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1330. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1329 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu. 


Borne 1331. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1330 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu distante 
de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 1332. - — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1331 sur une paral- 
lèle à l’axe dé la vallée de la Nkussu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1333. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1332 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu G. IL. 





Grenssteen 1326. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1325, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1327. — Is gelegen op 310 m. 
stroo:nafwaarts den grenssteen 1326, op 
eene net ‘de as van het dal der Nkussu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1328. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1327, op 
gene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1329. —- Ts gelegen op 420 :. 
stroomopwaarts den grenssteen 1328, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1330. — Is gelegen op 100 :n. 
van den grenssteen 1329, op eene met de 
as van het dal der Nkussu normale lijn. 


Grenssteen 1331.— Is gelegen op 160 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 1330, op 
eene ‘net de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1332. — [Is gelegen op 80 x. 
strooïnopwaarts den grenssteen 1331, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1333. — Is gelegen op 100 :m. 
van den grenssteen 1332, op eene met de 
as van het dal der Nkussu G. 1 normale 
lijn. 
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Borne 1334. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1333 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1335. -— Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1334 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1336. 
en aval de la borne 1335 sur une parallèle 


-— Est située à 340 mètres 


à l’axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1337. -—— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 1336 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1338. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1337 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1339. -— Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 1338 sur une paral- 
1èle à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1340. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1339 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu G. 2. 


Borne 1341. -— Est située à"230 mètres 
en aval de la borne 1340 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Nkussu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1334. — Is gelegen op 190 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1333, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1335. — Is gelegen op 160 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1334, op. | 
eene ‘met dé as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1336. — Is gelegen op 340 :. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1335, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1337. — Ïs gelegen op 400 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1336, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1338. — Is gelegen op 190 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1337, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1339. — Is gelegen op 580 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1338, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1340. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1339, op eene met de 
as van het dal der Nkussu G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 1341. — Is gelegen op 230 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1340, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1342. — Est située à 180 mètres]  Grenssteen 1342. — Is gologen op 180 m. 


en amont de la borne 1341 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
G. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1343. -— Est située à 100 mètres 
* de la borne 1342 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Nkussu G. 2-g. 1. 


Borne 1344. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1345. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1344 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1346. -— Fist située à 320 mètres 
en aval de la borne 1346 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1347. — Est située à 150 môtres 
en aval de la borne 1346 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1348. -— Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1347 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1349. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1348 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu G. 3. 


stroomopwaarts den grenssteen 1341, op 
eene :met de as van het dal der Nkussu 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 1343. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1342, op eene met de 
as van hot dal der Nkussu G. 2-g. Î 
normale lijn. | 


Grenssicen 1344. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1343, op 
eene «et de as van het dal der Nkussu 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 ;n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1345. — {s gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1344, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1346. — Is gelegen op 320 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 1345, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1347. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1346, op 
eene met de as van het dal der Nkussu | 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1348. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaaïts den grenseteen 1347, cp 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 mr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1349. —- Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1348, op eene met de 
as van het dal der Nkussu G. 3 normale 
lijn. 





— 1445 — 


Borne 1350. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 1349 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1351. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 1360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1352. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1351 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Nkussu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1353. — Est située à 500 mêtres 


en amont de la borne 1352 sur une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1354. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1353 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Nkussu G. 4 


& 


-— Est située à 320 môtres 
en aval de la borne 1354 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1355. 


Borne 1356. — Est située à 200 mêtres 
en amont de la borne 1355 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nkussu 
G. 4-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1357. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1356 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkussu G. 4-g. 1. 








Grenssteen 1350. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1349, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1351. — Is gelegen op 600 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1350, op 
eeno met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1352. — Is gelegen op 220 0. 
stroomopwaarts den grenssteen 1351, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as golegen is. | 


Grenssteen 1353. — Is gelegen op 500 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1352, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1354. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 1353, op eene met de 
as van het dal der Nkussu G. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 1355. —- Îs gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen, 1354, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1356. —- Is gelegen op 200 m' 
stroomopwaarts den grenssteen 1355, op 
eene met de as van het dal der Nkussu 
G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1357. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1356, op eene met 
de as van het dal der Nkussu G. 4-g. 1 
normale lijn. 
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Borne 1358, - — Est située à 240 mètres 


 Grenssteen' 1358. — Is gelegen op 240 m, 


en aval de la borne 1357 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen. 1357, op 
à l'axe dela vallée de la Nkussu G. 4-g. 1, |eene :net de as van het dal der Nkussu 


distante de eet axe de 50 mètres. 


Borne 1359. -— Est située à 430 mêtres 


G. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mu. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1359. — Is gelegen op 430 nr. 


en aval de la borne 1358 sur une parallèle \stroomafwaarts den grenssteen 1358, op 
à l’axe de la vallée de la Nkussu G. 4, |eene :net de as van het dal der Nkussu 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1360. --- Est située à 520 mètres 


G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1360. — Is gelegen op 520. 


en aval de la borne 1359 sur une parallèle |itrooimafwaarts den grenssteen 1359, op 
à l’axe de la vallée de la Nkussu, distante | eene ntet de as van het dal der Nkussu 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1361. -— Est située à 510 mètres 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1361. — Is gelegen op 510 1. 


en aval de 14 borne 1360 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 1360, op 


à l'axe de la vallée de la Nkussu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1362. — Est située à 750 mètres | 
en amont de la borne 1361 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 





| Borne 1363. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1362 sur une paral- 
ll à l'axe de la vallée de la Gele D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1364. --- Est située à 380 mètres | 


en amont de là borne 1363 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. I-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Borne 1365. — Est située à 100 mètres 


eene met de as van het dal der Nkussu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 1362. — Is gelegen op 750: 
stroomopwaarts den grenssteen 1361, op. 
van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


eene met de as 


Grenssteen 1363. —- Is gelegen op 340 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 1362, op 
eene net de as van het dal der Gele D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1364. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1363, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 1- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1365. -— {s gelegen op 100 nr. 
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de la borne 1364 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 1-d. 1. 


Borne 1366. -— Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1365 sur une parallèle 
‘à l'axe de la vallée de la Gele D. 1-d. 1. 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1367. -— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 1366 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1368. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1367 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele D. 1. 


Borne 1369. -— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 1368 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1370. —- Est située à 270 mètres 
en, aval de la borne 1369 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele D. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1371. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 1370 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1372. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1371 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
decet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 1364, op eene met 
de as van het dal der Gele D. 1- d.1 
normale lijn. | 


Grenssteen 1366. — Is gelegen op 270 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1365, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 1- 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1367. — Îs gelegen op 380 ar. 
stroomopwaarts den grenssteen 1366, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1368. — Ïs gelegen op 100%. 
van den grenssteen 1367, op eene met 
de as van liet dal der Gele D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1369. — [s gelegen op 550 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1368, op 
eene inet de as van het dal der Gele D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1370. — Ïs gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1369, op 
eene met de as van het dal der Gele D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1371.— Is gelegen op 700 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1370, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1372. — Is gelegen op 340 on. 
strooïmopwaarts den grenssteen 1371, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1378. -—Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 1372 sur une paral- 
lèle ar axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1374. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1373 sur une normale à NME 
de la vallée de la Gele. | 


. Borne 1376. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1374 sur une parallèle 


_ à l’axe de la vallée de la Gele, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1376. -—- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 1375 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1377. :— Est située à 100 môtres 
de la borne 1376 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 1. 


Borne 1378. --— Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1377 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1379. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 1378 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 50 môêtres. 


Borne 1380. — Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 1379 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1373.—- Is gelegen op 350 "0. 


[stroomopwaarts den grenssteen 1372, op 


eene met de as van het dal der Gele 


 [evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1374. — Is gelegen op 100 nr. 


van den grenssteen 1373, op eene met 
de as van het dal der Gele normale lijn. 


Grenssteen 1375. — Is gelegen op 270 m.. 


stroomafwaarts den grenssteen 1374, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1376. — Is gelegen op 190 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1376, op 
eene inet de as van het dal der Gele G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. pistang 
van deze as golegen is. 


Grenssteen 1377. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1376, op eene met 
de as van het dal der Gele G. 1 norinale 
lijn. 

Grenssteen 1378. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1377, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1379. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1378, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1380. — Is gelegen op 390 mr. 
stroomopwaarts den grenssteen 1379, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1381. — Est située à 100 mètres | 
de la borne 1380 sur une normale à l’axe 


: de la vallée de la Gele G. 2. 


Borne 1382, — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 1381 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 1n Gele G. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1383. — Est située à 180 mètres 
de la borne 1382 eur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 2-g. 1. 


Borne 1384. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1383 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1385. -— Est eituée à 180 mètres 
en aval de la borne 1384 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G, *, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1386. —- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 1385 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distant” 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1387. -— Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 1386 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1389. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 1387 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 1381. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1380,.op eene met 
de as van het dal der Gele G. 2 normale: 
lijn. 


Grenssteen 1382. — Is golegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1381, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1383. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 1382, op eene met 
de as van het dal der Gele G. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1384. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1383, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 2- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1385. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1384, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1386. — Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1385, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1387. — Is golegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1386, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1389. — Ts gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1387, op 
eene net de as van het dal der Gele G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1390. — Eôt située à 100 mètres]  Grenséteen 1390. — Is gelegen op 100m. 


de là borne 1389 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 3. 


Borne 1391. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1392. -— Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1391 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 3-g. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1393. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1392 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 3-g. 1. 


Borne 1394. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 1393 sur une parallèle à l'axe 
de la vallée de la Gele G. 3-g. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1395. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 1394 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1396. --- Est située à 1100 mètres 
en aval de la borne 1395 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1397. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 1396 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 1389, op eene met de 


as van het dal der Gele G. 3 normalelijn. 


Grenssteen 1391. — Is gelegen op 150 or. 
stroomafwaarts den grenssteen 1390, op 


eene met de as van het dal der Gele G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1392. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1391, 
op eene met de as van het dal der Gele 
G. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
attand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1393. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 1392, op eene met de 
as van het dal der Gele G. 3-g. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 1394. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 1393, op eene met 
de as van het dal der Gele G. 3-g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstieen 1395. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1394, op 
eene met de as van het dal der Gele 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1396. — Is gelegen op 1.100 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1395, 
op eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1397. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1396, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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…… Borne 1398. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1397 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 4, 
distante de dot axe de 50 môtres. 


« 


Borne 1399. - — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 1398 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1400. — Est située à 100 mètres 
dé la borne 1399 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 4. 


Borne 1401. -- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 1400 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1402, - .- Est située à 140 mètres 
eu amont de-la borne 1401 sur une paral- 
lôle à l’axe de La vallée de la Gele G, 4-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1403. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1402 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 4-g. I. 


Borne 1404. --- Ext située à 140 mètrer 
en aval de la borne 1403 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 4-2. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1405. -- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1404 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1398. —- Is gelegen op 320 m. 
‘troomopwaaris den grenssteen 1397, op 
vene met de as van het dal der Gele G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. aftand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1399. — Is gelegen op 470 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1398, op 
vene met de as van het dal der Gele G. 4 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1400. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1399, op eene met de 
as van het dal der Gele G. 4 norinale lijn. 


Grenssteen 1401. — Is gelegen op 360 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1400, op 
eene net de as van het dal der Gele G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 1%. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1402. — [s gelegen op 140 nx. 
stroonopwaarts den grenssteen 1401, op 
vene imet de as van het dal der Gele G. 4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im, 
.fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1403. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1402, op eene met de 
as van het dal der Gele G. 4-g. 1 nor:nale 
lijn. 


Grenssteen 1404. — Is gelegen op 140 m. 
strooïnafwaarts den grenssteen 1403, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 4- 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“fstand vqn deze as gelegen is. 


Grenssteen 1405. — Is gelegen op 430 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 1404, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afutand 
van deze as gelegen is. 


93 
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Grenssteen 1406. — Ïs gelegen op 440 m. 
strov:nopwaarts den grenssieen 1405, op 
eene net de as van het dzl der Gele.G. 4- 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van dez as gelegen is. 





























Borne 1406. --- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 1405 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2: 
distante de cot axe de 50 mètres. | 


Borne 1407. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 1406 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 4-g. 2. 


Grenssteen 1407. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1406, op eene met 
de as ven het dal der Gele G. 4-g. 2 
normale lijn. 


Borne 1408. —- Est située à 230 môtres 
en aval ds la borne 1407 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteeñ 1408. — Is gelegen op 230 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1407, op 
eeñe et de as van het dal der Gele G. 4- 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Borne 1409. - -- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1408 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele G. 4- 
g. 2-8. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1409. — Is gelegen op 220 in. 
stroo’hopwaarts den grenssteen 1408, op 
eene met de as van het dal der Gele G:. 4- 
g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze às gelegen is. 


. Borne 1410. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1409 eur une normales à l’axe 
de la vallée de la Gele G. 4-g. 2-g. 1. 


Grenssteen 1410. -— À; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1409, op eene. met 
de as van het dal der Gele G. 4-g. 2-g. ! 
normale lijn. 


Borne 1411. -—- Et située à 280 mêtres 
en aval de la borne 1410 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ja Gele G. 4-g. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1411.— I; delegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1410, op 
eene met de as van het dal der Gele G. #.- 
g. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 59 m. 
ufstand: van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1412. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1411, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 4- 
g. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Borne 1412. :—- Est située à 230 mètres 
en oval de la borne 1411 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele G. 4-g. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1413. - — Ent située à 160 mètres 
en aval de la borne 1412 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Gele G. 4, 
-distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 1413. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den gren:steen 1412, op 
eene met de as van het dal der Gele G. 4 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 1416. - -- Est située à 220 mètres! 


en aval de là borne 1414 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 môtres. 


‘ Borne 1416. -- - Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 1415 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


‘. Borne 1417. --- Est située à 820 môtres 
en amont de la borne 1416 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


._ Borne 1418. : - Est-située à 540 mêtres 
en amont de la borne 1417 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallé: de la Kelu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1419, — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 1418 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kelu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1420. -—. Est située à 100 mètres 
de la borne 1419 sur une normsle à l’axe 
de la vallée de la Keln d. L. 


Borne 1421. Est située à 160 môtres 
en aval de la borne 1420 sur une parallèle 
à l'axe da la vallée de la Kelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1422. — Est situés à 300 mêtres 
en amont de la borne 1421 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


BASES ER US CAFE 


cr 


CARRE PIPTSNES 


Grenssteen 1415. — Ï:, gelegen op.220 ra. 
strooufwaarts den groiwsieen 1414, op 
‘et de as van het dul der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 :n. &fstand 


eene :: 


van deze &s gologen is. 


Grenssteen 1416. — I: gelegen op 690 me. 
stroomfwaurcs den grenriteen 1415, op 
eene ne de as van het dal der Gele 
evenwijdige lija, welke op 100 :n. &f,tinud 
van deze & gelegen is. 


Grenssteen 1417. — Is gelegen op 820 :à. 
stroo:10pwaarts den grenswteen 1416, op 
eene ineï de as van het dal der Gele 
evenwijcige lijn, welke op 100 :u. sfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1418. — J: gelegen op 540 :n. 
Ltro0!.10pwaarts den grentsteen 1417, op 
eene mes de as van het dl der Kelu 
evenwijcige lijn, welke op 50 :a. &f,tund 
var. deze as gelegen is. on 


Grenssteen 1419. — I; gelegen op 250 :n. 
stroo:copwearts den grenvsteen 1418, op 
eene :re6 de a5 van het dil der Kelu d. 1 
evenwijcige lijn, welke op 50 ur. sf.tand 
van, deze üs gelegen is. | 


Grenssteen 1420. — [5 golegon op 100 mn. 
van den grensiteen 1419, op eene ::°et de 
us Van heï dal der Kelu d. 1 nor:uale 
lin. 

Grenssteen 1421. — I, gelegen op 160 :n. 
“trou! fWaalus Gen gresveen 1420, op 
eene : teë de 25 van hes dl der Kelu D. 1 
svenwijdige lijn, welke op 50 :r. ufstand 
van deze as gulegen is. 


| Grenssteen 1422. — Is gelegen. op 300 :n. 
stroo:nvupwaarts den gren:sieen 1421, op 
eene 1ne5 de as van het dal der Kelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5e, afstand 
van deze as gelegen is. 


EAU ET RE LE 
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Borne 1423. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1422 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kelu. 


Borne 1424. -- Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 1423 sur uve-parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1425. -—- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1424 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kelu g. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. U 


Borne 1426. —- Est située à 100 mètres 
de l& borne 1425 eur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kelu g. 1. 


Borne 1427, — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 1426 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d: la Kelu g. 1, 
distânte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1428. -—- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1427 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kelu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1429. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1428 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelu, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1430, — Est située à 210 mêtres 
en amont de la borne 1429 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kelu g. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 








* 


Grenssteen 1423. — Is gelegen op 100:n. 
van den grenssteen 1422, op eene met de 
as van het dal der Kélu normale lijn. 


Grenssteen 1424. — Is gelegen op 180 m. 
utroomafwaarts den grenssteen 1423, op 
eene met de as van het dal der Kelu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1425. — Is gelegen op 120m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1424, op 
eené met de as van het dal der Kelu g. L 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1426. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1425, op eene met de 
as van het dal der Kelu g. 1 nornale 
lijn. 


Grenssteen 1427. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1426, op 
eene met de as van het dal der Kelu g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1428. — Is gelegen op 120 nu. 
stroomafwaarts den grenssteen 1427, op 
cene imet de as van het dal der Kelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1429. — {s gelegen op 500m. 
strooïmafwaarts den grenssteon 1428, op 
eene et de as van het dal der Kelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1430. — Is gelegen op 210 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1429, op 
eene niet de as van bet dal der Kelu g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


« 
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Borne 1431. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1430 sur une paral- 

| lèle à l’axe de la vallée de la'Kelu g. 2-d. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1432. — Et située à 160 mètres 
de la borne 1431 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelu G. 2 d. 1. 


. Borne 1433. -— Et située à 140 mètres 
de la borne 1432 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelu g. 2-d. 1. 


. Borne 1434. -—- Eït située à 420 mètres 

en aval de la borñe 1433 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelu g. 2, 

distente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1436. Est située à 550 mêtres 
en aval de la borne 1434 sur une parallèle 
à l’axe de ’a vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1436. -—- Et située à 1.120 mêtrer 
en aval de la borne 1435 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 métres. 


Borne 1437. - - Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 1436 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de ect axe de de 100 xiêtres. 


Borne 1438. — 
en amont de la borne 1437 sur une paral- 


Est située à 690 mètres 


lèle à l’axe de la vallée de la Tshiuka, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


” Grenssieen 1431. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 1430, op 
eene met de as van het dal der Kelu 
g. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ». 
:fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1432. — Is gelegen op 160 «1. 
van den grenssteen 1431, op eene met de 
.S van het dal der Kelu g. 2-d. l-normale 
lijn. 


Grenssteen 1433. — Is gelegen op 140 :m. 
van den grenssteen 1432, op eene met de 
8 van het dal der Kelu g. 2-d. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 1434. — Ï5 gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1433, op 
vene et de as van het dal der Kelu g. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand.. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1435. — Ïs gelegen op 550 m. 
stroouafwaarts den grenssteen 1434, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 sn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1436. — Is gelegen op 1.120 
tn. stroosuafwaarts den grenssteen 1435, 
vp eene net de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijp, welke op 100 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1437. — [s gelegen op 940 sn. 
süro0: 1fwaarts den grenssteen 1436, op 
veLe net de as van het dal der Gele 
svenwijcige lijn, welke op 100 «1. af.ïand 
vali deze às gelegen is. 


Grenssteen 1438. — Is gelegen op 690 &. 
“trovi:0pwaarts den grenssteen 1437, op 
sene :::e6 de as van het dal der Tshiuka 
svenwijdige lijn, welke op 50 m. äf.tand 
van deze as gelegen is. 
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© Borne 1439. — Eut située à 430 mètres | 


en amont de la bone 14388 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshiuka, 
distante de cet axe de 50 mêètres. 


* Borne 1440. -— Eïit située à 100 mètres 
de la borne 1439 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshiuka. 


Borne 1441. --- Et située à 400 mètres 
en aval de la borne 1440 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshiuka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1442. -— Et située à 560 mètres 
en aval de la borne 1441 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshiuka, distante 
de cet axe de 50 môtres. | 


: Borne 1443. -—- Est situe à 680 mètres 
en aval de la borne 1442 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


© Borne 1444. —- Et située à 170 mètres 
en aval de la borne 1443 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1445. -—— Et située à 530 mètres 
en aval de la borne 1444 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 1446. — Et située à 950 mètres 
en aval de la borne 1445 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gele, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 1439. — Is gelegen op 430 m. 
strooinopwaarts den grenwteen 1438, op 
eene mes de as van het dal der Tshiuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand' 
van deze au gelegen is, 


Grenssteen 1440. — Is gelegen op 100 im. 
van den gren:steen 1439, op eene rnet de 
as van het dal der Tshiuka norsuale lijn. 


Grenssteen 1441. —- 15 gelegen op 400 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1440, op 
eene met de as van het dal der Tshiuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 17. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1442. — Is gelegen op 560 m. 
stroo'n&fwaarts den grenssteen 1441, op 
eene ïtet de as van het dal der Thiuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 ‘11. &ftand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1443. — Is gelegen op 680 in. 
strooïnafwaarts den grenssteen 1442, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1444. — Is gelegen op 170 :m. 
strooïnafwaarts den grenssteen 1443, op 
eene ‘et de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. &f.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1445, — Is gelegen op 530 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 1444, op 
vene muet de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1446. — Is gelegen op 950 :n. 
strooms.fwaarts den grenssteen 1445, op 
eene met de as van het dal der Gele 
evenwijdige lijn, welke op 100 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 1447. — Ent située à 210 mètres 
en amont de la borne 1446 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1448. —. Est située à 1440 môtres 
<n amont de la borne 1447 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kéntulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1449. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1448 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kentulu, 
<istente de cet axe de 50 mètres, 


: Borne 1450, :—- Est située à 340 môtres 
<n amont de la borne 1449 sur une peral- 
lèle à l’exe de la vallée de la Kentulu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


: Borne 1451. - - Est située à 670 môtres 
<n amont de la borne 1450 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kentulu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1452. _- Hit située à 1.040 mêtres 
-en amont de la borne 1451 sur une paral- 
lêle à l’hxe de la vallée de la Kentulu, 
«distante de cet axe de 60 mètres. 


r Borne 1453. --. Ent situéc à 280 mètres 
de la borne 1452 sur une normale à l’axe 
‘de la vallée de la Kentulu. 


Borne 1454. -— Et située à 340 mètres 
en aval de la borne 1453 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kentulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1447. — Is gelegen op 210 nr. 
vtroo:nopwaarts den grenssteen 1446, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1448. — Is golegen op 1.440 
‘0. strooïnopwaarts den grenssteen 1447, 
vp eene net de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 ai. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1449. — Is gelegen op 150 4. 
stroomopwaarts den grenssteen 1448, op 
eene met de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1450. — Is gelegon op 340 m. 
strooinopwaarts den grenssteen 1449, op 
vene met de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1451. — Ts gelegen op 670 nr. 
stroo:nopwaarts den grenssteen 1450, op 
eene met de as van het dal der Kentulu 


evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1452. — Is gelegen op 1.040 
m. stroonopwaarts den grensteen 1451, 
vp eene met de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1453. — Is gelegen op 280 in. 
van den grenssteen 1452, op eene ::'et de 
as van het dal der Kentulu normale lijn. 


Grenssteen 1454. — Is gelegen op 340 m. 
strooafwaarts den grenssteen 1453, op 
vene et de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afctand 
van deze as gelegen is. 





\ 
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| Borne 1455. — Est située à 430 mêtres | 


. en aval de la borne 1454 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kentulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1456. —- Est située à -90 mètrer 
en.smont de la borne 14565 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de La Kentulu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1457. -- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 1456 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kentulu G. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1458. --- Est située à 270 mètres 
de la borne 1457 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kentulu G. 1. 


Borne 1459. -— Eut située à 240 mètres 
en aval de la borne 1458 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kentulu G. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


. Borne 1460. :—- Est située à 290 mètren 
en aval de la borne 1459 sur une parallele 
à l’axe de la vallée de la Kentulu G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


L] 


Borne 1461. — Ent situe à 170 mètres 
en a vel de la borne 1460 sur une parallele 
à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 1, 
distante de cet axe de 50 métres. 


Borne 1462. — Hit située à 160 mètres 
en aval de la borne 1461 sur une parallel. 
à l’axe de la vallée de le Kentulu, distante 
de ect axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1455. — Is gelegen op 430 m. 
stroo:nafwaarts den grenssteen 1454, op 
eene xet de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1456. — Is gelegen op 90 m. 
stro0:opwaarts den grerssteen 1455, op 
cene met de as van het dal der Kentulu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1457. — I, gelegen op 390 in. 
‘troo:opwaarts den grenseteen 1456, op 
vene met de as van het dal der Kentulu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
fitand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1458. — Is gelegen op 270 m. 
van den grentsteen 1457, op eene net de 
as van het dal der Kentulu G. 1 norale 
ijn. | 

Grenssteen 1459. — Ii: gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1458, op 
vene et de as van het dal der Kentuiu 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
itand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1460. —. I: gelegen op 290 x. 
:troo.'afwaarts den grenssteen 1459, op 
vene jet de as van het dal der Kentalu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1461. — Is gelegen op 1701. 
‘bruoLfwWuarts den greussieen 1460, op 
vene 1ev de as van het dal der Kentulu 
G.: 1 eveuwijcige lijn, welke op 650 in. 
stand van deze as gelegen is. ; 


Grenssicen 1462. — Is gelegen op 160 in. 
“trootnefwaarts den grensteen 1461, op 
vene ver de &s van het dal der Kentulu 
vveuwijgige lijn, welke op 50 1. &f,tand 
van deze às gelegen is. 





— 1459 — 


Borne 1463. --- Est située à 620 mètres! . Grenssteen 1463. — Is gelegen op 620 in... 


en aval de le borne 1462 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kentulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 1464. Est située à 300 môtrer | 


en aval de la borne 1463 sur ane parallèle 
à l'axe de la vallée de ia Kentulu, distante 
de cet axe axe de 50 mètres, 


Borne 1465. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 1464 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée dela Kentulu G. 2 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1466. -- Ent située à 260 mètres 
en amont de la borne 1465 sur une paral. 
lèle à l’axe de la vallée de la Kentulu G. 2, 
distante .de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1467. — Eut eituée à 290 mêtres 
de la borne 1466 sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Kentuiu G. 2. 


._ Borne 1468. —- Est située à 370 môtrer 
en aval de la borne 1467 sur une parallèle 
+ à l'axe de la vallée de la Kentulu G. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1469. —- Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 1468 sur une paralltle 
à l’axe de la vallée de la Kentulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1470. — Et située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 1469 sur une parallële 
à l’axe de la vallée de la Kentulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwearts den grenssteen 1462, op: 
eene met de as van het dsl der Kentulu 
evenwijcige lijn, welke op 50 1. afrténd 
van deze as gelegon is. 





Grenssteen 1464. — I, gelegen op 300 =": 
strooïnafwaarts den grenssteen 1463, op 
vene inet de a5 van het dal der Kentulu 
vvenwijdige liju, welke op 50 1. fitand 
val deze as gelégon is. 


Grenssteen 1465. —- I; gelegen op 1201. 
sbroomGpwaarts den greisteen 1464, op 
vene znet de as van het dal der Keutulu 
G. 2 evenwijuige lijn, welke op 50 mn. 
tand van deze 4 gelegen is. 


Grenssieen 1466. — I; gelegen op 260 :n. 
“truo:stopwaart, den gren:steen 1465, op 
venue lei de as van het dul der Kentulu 
G. 2 evenwijcige Üijn, welke op 50 :n. 
ftand van deze & gelegen is. 


Grenssteen 1467. — [. gelegen op 290 ;n. 
van den greusreën 1466, up eer.e : :et de 
us Van her del der Kentulu G. 2 nor: :ale 
4ijn. 

Grenssteen 1468. - - Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grensetecn 1467, op. 
ccne met de as vau hot del der Kentulu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze &s gelcgon is. 


Grenssteen 1469. - - [s grlcgen op 50 m. 
stroomafwaarts den grensstccn 1468, op 
eene met de as van het dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegun is. 


Grensstecn 1470. - - Is gelegsn op 1.140 
m. stroomafwaarts den g'ensitecn 1469, 
cp eene met de as van hct dal der Kentulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1471. - Est située à 690 mètres! | 


en amont de la borne 1470 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


À 


Borne 1472. — Est située à 1.110 mètres 
-en amont de la borne 1471 sur une paral-| 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasea, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1473. —- Est située à 100 mètres 
-de la borne 1472 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Kasea. 


Borne 1474. — Est située à 310 mêtres 
en aval de la borne 1473 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kasea, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1475. —- Est située à 140 mètres | 
en amont de la borne 1474 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasea G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1476. -: E:ut située à 100 mètres 
. de la borne 1475 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasea G. L. 


Borne 1477. :—- Est située à 210 mètres. 
en aval de la borne 1476 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasea G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1478. — Et située à 630 mètres 
en aval de la borne 1477 sur uue parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasea, distante 
de cet axe de 50 mètres. 











|lijn. 





Grenssteën 1471, -—T3 gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1470, op 
eene met de af van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1472. —- Is gelegen op 1.110 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1471, 
op eene met de as van het dal der Kasea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1573. --- Is gelegen op 100 m. 
van den g'enssteen 1472, op eene met de 
as van het dal de Kasea normale lijn. 


Grenssteen 1474. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1473, op 
eene met de as van het dal de Kason 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


lvar deze as geleg2n:is.. 


Grenssteen 1475. —- Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1474, op 
eene met de as van het dal der Kasea G. 1 
avenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1476. --- Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 1475, op ecne met de 
as van het dal der Kasea G. 1 normale 


Grenssteen 1477. -—- [s gelegen op 210 æ. 
stroomafwaarts den grenssteen 1476, op 
eene met de as van het dal der Kasea 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1478. —- [s gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1477, op 
eene met de as van het dal der Kasea 


leveuwijdige Hjn, welke op 50 m. af:tand 
| van deze as gelegen is. 


ARE AC LS 
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Borne 1479. — Eit située à 260 mètres 
eh amont de la borne 1478 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


"Borne 1480. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1479 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 1481. —- Est située à 1290 mètres 
en amont de la borne 1480 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1482. -- Est située à 580 môtres 
en amont de la borne 1481 sur une paral- 
_lèle à l’axe de la vallée de la Bamb, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 1483. —-- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1482 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Bamba D. 2, 
distante de cet axe de 50 n'ètres. 


Borne 1484. -—- Est située à 150 mêtren 
sn amont dela borne 1483 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bamba 
D. 2d. 1, distante de cet axe de 50 
imôtres. 


Borne 1485. —- Et située à 160 môtres 
de ta borne 1484 sur une normale à l’axe 
de là vallée de la Bamba D. 2 d. 1. 


Borne 1486. --- Et située à 140 mètres 
de la borne 1485 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Bamba D. 2. 


Grenssteen 1479. :-- Is gelcgen op 260 m. 
stroomopwaarts den grensstucn 1478, op 
ecne met de as van het dal der Lutshiko 


[evenwijdige lijn, welke op 150 m. afutand 


van deze as golcgen is. 


- Grenssteen 1480. —-Is gelegen op 300 m. 

stioomcpwaarts den grenssteen 1479, op 
cene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1481. -— Is gelegen op 1.290 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1480, 
op eene met de 2s van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afitand 
van deze as gelcgen is. 


Grenssteen 1482. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwearts den grensstecn 1481, op 
eene mit de as van het dal der Bamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelcgen is. 


Grenssteen 1483. — Ts gelcgen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1482, op 
ecne met de as van het dal der Bambs 
D. 2 evenwijdige lijn, welke cp 50 m. 
efstand van deze as gelcgen is. 


Grensstcen 1484. :-- Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts d'n grenssteen 1483, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
D. 2 d. 1 evenwijd'ge lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen îs. 


. Grenssteen 1485. - — Is gelegen op 160 m. 
van den g’ensitesn 1484, op eene met de 
as van h:t dal der Bamba D. 2-d. 1! 
normale lijn. 


Grenssteen 1486. -—- Is gelegen op 140 n. 
van den grenssteen 1485, op eene met de 
as van hct dal der Bamba D. 2 normale 
Lijn.‘ 


msn Te 
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Borne 1487. —- Est située à 300 mètres 
en aval de le borne 1486 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bamba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1488. —- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 1487 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1489. —- Eït située à 400 mètres 
en amont de la borne 1488 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 1490. --- it située à 80 mètres 
de la borne 1489 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Bamba D. 1. 


Borne 1491. -- E:it située à 200 mètres 
de la borne 1490 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Bamba D. 1-g. 1. 


Borne 1492. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 1491 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bamba D. I-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1493. --- Ent située à 80 mètres 
en aval de la borne 1492 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Bamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1494. —- Est située à 170 mètres 
en amont de là borne 1493 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1487. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 1486, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 1488. — Is gelegon op 170 m. 
etroomopwaarts den grensstecn 1487, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstaad 
van deze as gelcgcn is. 


Grensstéen 1489. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grensstecn 1488, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
D. 1 evenwijdige liju, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1490. -—- Te gelegen op 80 m. 
van den grensstecn 1489, op cene met de 
as van het dal der Bamba D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1491. -— Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 1490, op eene met de 
as van het dal der Bamba D. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1492. -— Is golegon op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1491, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1493. -- Ts gelcgeu op 80 m. 
stroomafwaarts den grensstecn 1492, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
D. 1 evenwijdige liju, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1494. ---- Ts gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenristern 1493, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
evenwijdige lijn, weike op 50 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


— 1463 — 


Borne 1495. --- Est située à 100 mètres 


de la borne 1494 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Bamba. 


Borne 1496. —- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 1495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 1497. — Et située à 260 mètres 
en amont de la borne 1496 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Bamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1498. —— Est située à 100 mêtres 
de Ia borne 1497 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Bamba G. 1. 


. Borne 1499, — Hit située à 300 mètres 
en aval de la borne 1498 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 1500. ---- Et située à 500 mètres 
en aval de la borne 1499 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bamba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1501. --- Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 1500 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 môtres. 


Borne 1502. —- Et située à 540 mètres 
en amont de la borne 1501 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Grenssteen 1495. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1494, op eene met de 
as van het dal der Bamba normale lijn. 


Grenssteen 1496. —- Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1495, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1497. -— Is gelegen op 260 m. 
stioomopwaarts den grenssteen 1496, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1498. Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1497, op eene met de 
as van het dal der Bamba G. 1 normale 
lijn. | 


Grenssteen 1499. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1498, op 
cene met de as van het dal der Bambs 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1500. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1499, op 
eene met de as van het dal der Bamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1501. - - Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1500, op 
ecne met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150%. - Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1501, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van dezs as gelegen is. 








— 1464 — 


Borne 1503. : - Et située à 670 môtres | 


en amont de la borne 1502 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polai: ina, 
distante de cct axe de 50 mètres. 


Borne 1504. -—- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1503 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de lz Polamina 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1505. - - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 1504 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina 
D. 2-d. 2, distante de cet axe de 60 
mètres. 


Borne 1506. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 1505 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polamina D. 2-d. 2. 


Borne 1507. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 1506 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina D. 2- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1508. -- E:t située à 250 mètres 
en amont de la borne 1507 sur une perel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1509. : 
en amont de la borne 1508 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polemina 
D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


- Est située à 160 mètres 


Borne 1510. - -- Est située à 200 môêtres 
de l2 borne 1509 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polamina D. 2. 


Grenssteen 1503. —- Is gelegen op 670 m. 
strocmopwaarts den grensstecn 1502, op 
eene met de as van het dal der Pelamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1504. -— Is gelegen op 180 1. 
stroomopwearts den grenssteen 1503, op 
cene met de as van het dal der Polamina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke”op 50. m 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1505. - Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1504, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 1506. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1505, op eene met de 
as van het dal der Polomina D. 2-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1507. -— Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1506, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstcen 1508. —-- Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grensstcen 1507, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grénssen tons eeesen op TONER 
stroomopwaarts den grensitesn 1508, op 
ecne met de as van het dal der Polamina 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1510. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 1509, op eene met de 
as van het dal der Polamina D. 2 normale 
lijn. 





ETS ERREUR 
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Borne 1511. —-- Est située à 150 mètres | 


en aval de la borne 1510 sur üne parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. L 


‘Borne 1512. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 16511 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polamina D. 2-g. 1. 


Borne 1513. --- Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 1512 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina D. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1514. -—- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 1513 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1615, --- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 1514 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1516. --- Est située à 190 môêtres 
en amont de la borne 1515 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1517. --- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 1516 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 1518. Est située à 100 mètres 
de la borne 1517 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polemina D. L. 


Grenssteen 1511. .- - Is golegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenasteen 1510, op 
eene mct de as van het dal der Polamina 
D. 2 evcuwijdige lijn, welke op. 50 m. 
afstond van deze as gelegeu is. 


Grensstcen 1512. — Is gelegen op 100 m. 
vain den grenssteen 1511, op eene met de. 
as van het del der Polamina D. 2-g, 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1513. -—- Ts gelegen op 120 m. 
stroomafwearts den grensrtecn 1512, op 
eene met de as van het del der Polamina 
D. 2.g. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze ae gelegen is. 


Grenssteen 1514. — Is gelegen op 420 
stroomafwearts den grenssteen 1513, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
D. 2 evenwijdige lijn, welke cp 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1515. --—- Ta gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grensstcen 1514, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze #5 gelegen is. 


Grensstcen 1516. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grensrteen 1515, op 
cene met de as van het dal der Polamina 
eveuwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1517. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1516, op 
cene met de as van het dal der Polamina 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afetand van deze ae gelegen is. 


Grenssteen 1518. -— ]s gelegen op 100 nm. 
van den grenssteen 1517, op eene met de 
as van het dal der Polamina D. 1 normale 


[ijn. 
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Borne 1519. —— Est située à 180 mètres 
-de la borne 1618 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la Polamina D, 1-g. 1. 


Borne 1520. -_- Est située à 160 mètres 
-en aval de là borne 1519 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina D. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1521. — Est située à 480 mètres 


‘ -en aval de la borne 1520 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Polamina D. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1522, -— Hit située à 930 mètres 
-en amont de la borne 1521 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1523. -.- Eat située à 220 mètres 
-en amont de la borne 1522 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1524. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 1523 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polamina. 


Borne 1525. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1524 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Polamine, 


distante .de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1526. -- Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 1525 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Grenssteen 1519. --- Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 1518, op eene met de 
as van het dal der Polamina D. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1520. -— Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1519, op 
cene met de as van het dal der Polaminr 
D. 1-6. lever wijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegeu is. 


Grenssteen 1521. -— Ts gelogen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1520, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1522. — Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1521, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteer 1523. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1522, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
eveawijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1524. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1523, op eene met de 
es van het dal der Polamina normale 
lin. 

Grenssteen 1525. — {s gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1524, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1526. -— Is gelegen op 1.030 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1526, 
op eene met de as van het dal der Pola- 
mina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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.-" Borne 1527. -—- Et située à 1.020 môtres 
“en amont de la borne 1526 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Polamina 
G. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1528. -— Est située à 340 mètres 
en amont de le borne 1527 sur une paral- 
Jôle à l’axe de la vallée de la Polamina 
-G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 1529. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 1528 sur une normale à l'axe 
«le la vallée de la Polamina G. 1. 


Borne 1530. :— Hit située à 370 mètres 
en aval de la borne 1529 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pclamina G. 1, 
dlistente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1531. -— Est située à 250 môtres 
en aval de la borne 1530 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Polamina G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres 


Borne 1532. — Est située à 180 mètres 


en amont de la borne 1531 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de lo Polamina 
G. 1-g. L, distante de cet axe de 50 mètres 


_ Borne 1533. - Est située à 100 mêtres 
le la borne 1532 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Polamina G. 1-g, 1. 


Borne 1534. — Est située à 270 mètres 

en aval de la borne 1533 sur une parallèle 

-.à l'axe de la vallée de la Polamina G. 1- 
g. À, distante de cet axe de 50 mètres. 





- Grenssteen 1527. -— Is gelegen op 1.020- 
m, stroomopwaarts den grenssteen 1526, 
op eene met de as van het dal der Pola- 
mina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegan is. 


Grrenssieen 1528. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1527, op 
eene met de as van het dal der Pola- 
mina G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 1529. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1528, op eene met de 
as van het dal der Polamina G. 1 normale 
lin. 


Grenssteen 1530. -— Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1529, op 
eene. met de as van het dal der Polamina 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1531. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1530, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, 


Grenssieen 1532. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1531, op 
eene met de as var het dal der Polamivua 
G. 1-g. L'evenwijdige liju, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1533. — Is gelegen op 100 m. 
van deu grensstesn 1532, op een: met de 
as van het dal der Polamina G. l-g. 1 
normale lin. 


Grenssieen 1534, — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1533, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


LES 
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Borne 1535. -— Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 1534 sur une parallèle 
à l’âxe de la vallée de la Polamina G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1536. :-— Est stiuée à 640 mètres 


_en aval de la borne 1535 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Polamina, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1537. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 1536 sur une parallèle 
à l’axe de la valléé de la Polamina, dis- 


tante de eet axe de 50 mètres. 


7 


Borne 1538. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 1537 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1539. — Hit située à 290 mètres 
en amont de la borne 1538 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko. 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 1540. - -- Ent située à 100 mètres 
en amont de la borne 1539 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko 
D. 3, distante ds cet axe de 50 mètres. 


Borne 1541. --. Est située à 100 mètres 
de la borne 1540 sur une normale à l'axe 


de là vallée de la Lutshiko D. 3. 


Borne 1542, --- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1541 sur une parallèle 


Grenssteen 1535. -—- Is gelegen op 660 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1534, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1536. : - Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grensfteen 1535, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1537. --- Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1536, op 
eene met de as van het dal der Polamina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1538. --- Is gelegen op 300 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1537, op 
eene met de as van het dal der Mutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1539. -— Is gelegen op 296 m1. | 
stroomopwaarts den grenssteen 1538, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
avenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen if. 


Grenssteen 1540. --- 16 gelegen op 100 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 1539, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1541. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1540, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko D. 3 normale 
lijn. | 

Grenssteen 1542. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1541, op 


à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 3,{eene met de as van het dal der Lutshiko: 


distante de cet axe de 50 mètres. 


D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1543. -: Est située à 510 mètres | 


en amont de la borne 1542 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante dé cet axe de 150 mètres. 


Borne 1544. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1543 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko D.2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1545. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1544 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko D. 2. 


Borne 1546. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1545 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1547. - - Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 1546 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1548. -— Et située à 370 mètres 
en amont de 14 borne 1547 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1549. -—- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1548 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko D. 1. 


Borne 1550. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1549 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de 14 Lutshiko 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1543. - -: Is gelegen ep 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1542, op 
eene met de as van het dal der Lutehiko 
evenwijdige Hjn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1544. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1543, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssieen 1545. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1544, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 1546. --TIs gelegen op 300 m. | 
stroomafwaarts den grenssteen 1545, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 1547. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1546, op 
cene met de ae van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssieen 1548. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grensfteen 1547, op 
cene met de as van het dal der Lutshiko : 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1549. —- T5 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1548, op.ecne met de 
as van het dal der Lutshiko D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1550. -- Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grensitecn 1549, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50. m. 
afstand van deze as gelegen is. 


LR 
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Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1550 sur unz paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
rive gauche, distante de cet axe de 150 
mètres. 


- Borne 1551, -—- 


Borne 1552. -- Est située à l’intersec- 
tion de deux lignes : la 1re joignant les 
boges 1561 ot 1552 longue de 380 mètres, 
axée par l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
la seconde parallèle à 150 mètres de l’axe 

‘de la vallée de la Lutsbiko sur 18 rive 
droite. 


Borne 1553, : 


fante de cet axe de 150 môtres. 


Borne 1554. -— Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 1553 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Horne 1655. -— Est située à 1.400 mètres 
en aval de la borne 1554 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 

- tante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 1556. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1555 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


"Borne 1557. —. Est située à 1.690 mètres 
en aval de la borne 1556 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


- Est située à 1120 mètres 
aval de la borne 1552 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
‘lahiko evenwijdige lijn, welk: op 150 mn. 





Grenssteen 1551. -— Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1550, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
linkeroever evenwijdige lijn, welke op. 
150 m. afstand van deze as gelegen is 


Grenssteen 1552. -— Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
welke de grenssteenen 1551 en 1552 ver: 
bindt, is 380 m. lang en is geast door de 
as van het dal der Lutshiko ; de tweede 
is evenwijdig op 150 m. met de as van 
het dal der Lutshiko, op den rechteæ- 


|oever. 


Grenssteen 1553. - — Is gelegen op 1.120 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1562, 
op eene met de as van het dal der Lut- 


afstand van dere a8 s gelegen is. 


Grenssteen 1554. -— Is gslegen op 930 m. 
stroomafwaarts den ses 1553, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 1555. - Is gelegen op 1.400 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1554, 
op eene met de as van het dal der Lut- 
shiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1556. - — Ïs gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den greussteen 1555, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lija, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1557. — Is gelegen op 1.690 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1556, 
op eene met de as van het dal der Lut- 
chiko evenwijdige lijn, welke op 160 m. 


lafstand van deze as gelegev is. 
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. Borne 1558. : Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 1557 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne, 1559. —— Est située à 280 môtres 
en amont de la borne 1558 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1560. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1559 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 1561. -—- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1560 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 1562. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1561 eur une normale à 
l'axe de la vallée. de l'äfiluent G. 1. 


Borne 1563. --- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 1562 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1564. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1563 sur une  . 
à l’axe de la vallée de la Lautshiko G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1565. +. Eït située à 380 mètres 
en aval de la borne 1564 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1558. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den .grenssteen 1557, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1559, — Ts gelegen op 280 m. 
ctroomopwaarte den grenssteen 1558, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 1 evenwijdige lijn, welke oP 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1560. —- Is gelegen op 220 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1559, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. E evenwijdige lijn, welke op 50 m: 


“fafstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1561. -— Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1560, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 


[G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 1562. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1561, op eene met de 
as van het dal der VOOR G. 
normale lijn.' 


Grenssicen 1563. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 1562, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1564. : - Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 1563, op 
eene met de as van het del der Lutshiko 


1G. 1 evenwijdige lijo, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1565. ---Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1564, op 
cene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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‘Borne 1666. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1565 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
tente de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1567. -— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 1566 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kawe, dis- 
tente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1568. —- Est située à 450 mêtres 
en amont de la borne 1567 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kawe D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 1569. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1568 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawe D. 1. 


0 


Borne 1570. -— Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 1569 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawe D. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. - 


Borne 1571. —- Eut située à 130 mêtres 
en amont de la borne 1570 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kawe, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1572. -— Et située à 530 mêtres 
en amont de la borne 1571 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kawe, dis- 
tente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1573. -— Est située à 100 mètrés 
de le borne 1572 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawe. 


Grenssteen 1566. —- Îs gelogen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1565, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. EL 


Grensstéen 1567. —- Ts gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1566, op 
eene met de as van het dal der Kawe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1568. —- Is gelegen op 456 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1567, op 
eene met de as van het dal der Kawe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1569. -——- Is gélegen op 100 m. 
van den grenssteen 1568, op eene met de 
es van het del der Kawe D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1570. —- Ts gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1569, op 
eene met de as van het del der Kawe 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1571. ---1s gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1570, op 
eene met de as van het dal der Kawe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze &s gelegen is. 


Grenssteen 1572. :-. {Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1571, op 
eene met de as van het dal der Kawe 
evenwijdige lin, welke op 50 m. afstand 
van deze as-gelegen is. 


Grenssteen 1573. :-- Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 1572, op eene met de 
as ven het dal der Kawe normale lijn. 
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Borne 1574. — Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 1573 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawe, distante 
de cet: axe de 60 mètres. 


Borne 1575. --- Est située à 640 mètres 
“en aval de la borne 1574 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 1576. -— Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 1575 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1577. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1576 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1578. -- Eut située à 520 mètres 
-en amont de la borne 1577 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valllée de la Kavunda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1579, -— Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 1578 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kavunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1580. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1579 sur une paral- 
lèle à l’èxe de la vallée de la Kavunda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1581. -— Est située à 190 mètres 
en amount de la borne 1580 sur une paral- 


Grenssteen 1574. —- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1573, op 
eene met de as van het dal der Kawe 


Tevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1576. —- Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1574, op 
eene met de as van het dal der Kawe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1576. -— Is gelegen op 640 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 1575, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1577. — Ïs gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1576, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1578. -— Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1577, op 
eene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1579, — Ïs gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 1578, op 
eene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1580. :— Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1579, op 
eene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
var deze as gelegen is. 


Grenssteen 1581. —- [s gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1580, op 











RS 





— 1474 — 


Ièle à l’axe. de la-vallée de la Kavunda D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1582. : 
de la borne 1581 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kavunda D. 1. 


: Borne 1583... Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 1582 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kavunda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


:. Borne 1584, -—. Est située à 100 mètres 
de l& borne 1583 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Kavunda. 


Borne 1585. --— Est située à 690 môtren 

en aval de la borne 1584 sur une parallèle 

. à l’axe de la vallée de la Kavunda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1586. -— Est située à 60 môtres 
en amont de la borne 1585 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ja Kavunda 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 1587. —- Est située à 100 mètres 
de l2 borne 1586 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Kavunda G. 1. 


Borne 1588. - -- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1587 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavunda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


-. Borne 1589. :— Est située à 650 mètres 


— Est située à 120 mêtres 


eene met de as van het dal der Kavunda. 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m: 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1582. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 1581, op eene met de- 


[as van het dal der Kavunda D, 1 normale 


lija. 


ot 1583. — Is gelegen op 220 n1. 
stroôomopwaarts den grenssteen 1582, op: 
eene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1584. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1583, op eene met de 
as van het dal der Kavunda normale 
lijn. 


Grenssteen 1585. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1584, op. 
cene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1586. — Is gelegen op 66 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1586, op- 
eene met de as van het dal der Kavunda 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1587. —- Is gelkgen op 100 m. 
van den grenssteen 1586, op eene met de 


as van het dal der Kavunda G. 1 normale 


lijn. 


Grenssteen 1588. -—- Is gelegen op 230 m. 
stroomofwaarts den grenssteen 1587, op: 
eene met de as van het dal der Kavunda 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1589. - -- Is gelegen op 650 m.. 
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en aval de la borne 1586 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kavunda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1590. - - Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 1589 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kavunda, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1591. Est située à 710 mêtres 
en aval de la borne 1590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
tânte de cet axe de 150 mètres. 


- Borne 1592. .-- Est située à 350 mètres 
en aval de le borne 1591 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1593. - - Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1592 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1594, : - Est située à 100 mètres 
de la borne 1593 sur une normale à l’axe 
de la vallée de La Lutshiko G. 2 


Borne 1595. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 1594 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1596. -- Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 1595 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de 14 Lutshiko, distante | 


de cet axe de 150 mètres, 


stroomafwaarts den grenssteen 1588, op 
cene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen, 8. : | 


Grenssteen 1590. — Is gelegen cp 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1589, op 
eene met de as van het dal der Kavunda 
evenwijdige lijn, welke op 50.m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1591. —-Is gelegen op 710 M. 
stroomafwaarts den grenssteeh 1590, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1592. -— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1591, op. 
eene met de as van het dal der Lutehiko. 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 1593. -— Ir gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1592, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko. 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1594, — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1593, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko G. 3 normale 
lijn. 


Grenssieen 1595, —- 1s gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1594, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelcgen is. 


Grenssteen 1596. —-- Is gelegen op 970 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1595, op: 
eene met de as van het dal der Lutshiko: 
evenwijdige lijn, welke op 1£0 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_ Borne 1597. -— Ent située à 550 mètres 
en amont de la borne 1596 sur une paral- 
lèle à l’axe de I2'vallée de la. Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1598. -— Est située à 300 môtres | 
en amont de la borne 1597 sur une peral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1899. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1598 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatote D. 3. 


Borne 1600. --- Est située à 140 mètres 
-en aval de la borne 1599 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Kemctote D. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1601. — Est située à 880 mètres 
-en amont de la borne 1600 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1602. --- Est située à 140 mètres 
en amont de le borne 1601 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1603. :— Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 1602 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1604. — Est située à 106 mètres 
de la borne 1603 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatote D. 2. 


Grenssteen 1597. -— Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1596, op 
cene met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstzen 1598. -—- Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenstteen 1597, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1599. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1598, op eene met de 
as van het dal der Kamatote D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 1600. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1599, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


frenssteen 1601. ---- Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts der grenssteen 1600, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdige lijp, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1602. -—- Is gelcgen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenrsteen 1601, op 
eene met de es var het dal der Kamatote 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Frenssteen 1603. -—- Ie gelegen op 450 m. 
stroomopwaerts den grenssteen 1602, op 
eene met de &s van het dal der Kamatote 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1604. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1603, op eene met de 
as van het dal der Kamatote D. 2 normale 
lijn. 
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Borne 1605. .— Eit située à 110 mètres]  Grenssteen 1605. —- Is gelegen op 110 m. 


en aval de la borne 1604 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatote D, 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1606. — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1605 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote 
D. 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1607. :-— Est située à 100 mètres 
de la borne 1606 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatote D. 2-g. 1: 


Borne 1608. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1607 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatote 
D. 2-g. 1. distante de ce cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1609. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1608 sur une parallèle 
dcà l’axe de la vallée de la Kamatote D 
distante de cet axe de 50 métres.' 


… Borne 1610. — Est située à 400 mètres 
en amont de La borne'1609 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1611. --- Et située à 850 mêtres 
en amont de la borne 1610 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1612. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 1611 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Kametots 
BP. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 1604, op 


eene met de as van het dal der Kamatote 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ir. 


Grenssteen 1606. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1605, op' 
eene met de as van het dal der Kamatote 
D. 2-g. 1 eveuwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1607. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1606, op eene met de 
as van het dal der Kamatote D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1608. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1607, op 
eenc met de a van het dal der Kamatote 
D. 2-8. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 æ, 
afstand van deze à&s gelegen js. 


Grenssteen 1609. — Is gelegen op 140 m. 
etreomafwaarts den grenssteen 1608, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssiéen 1610. — [3 gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1609, op 
eene met de a: van het dal der Kamatote 
evenwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1611. -— Ie gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1610, cp 
eene met de as van het dal dur Kamatote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1612. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenesteer 1611, op 
eer2 met de as vaa het dal d:r Kamatote 
D. 1 evenwijdige Lin, welke op 50 m. 
afstand vau deze as gelegen is. 











Borne 1613. — Est située à 160 mètres | 


de la borne 1612 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatote D. 1. 


Borne 1614. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 1613 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de 14 Kamatote, 
distente de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1615. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1614 sur une normale à l’axe 
de la valléc de la Kamatote. 


Borne 1616. — Est située à 410 mètres 
“en aval de la borne 1615 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Kamatote, 
‘distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1617. ---: Est située à 180 mètres 
de la borne 1616 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamatote G. 1. 


Borne 1618. -— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1617 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatote G. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1619. -- Est située à 680 mètres 
en aval de le borne 1618 sur une parallèle 
à l'axe de la vaïllée de la Kamatote, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1620. —- Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 1619 sur une parallèle 
à l’exc de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 1613. —- Ie gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 1612, op eene met de 
as van het dal der Kamatots D.1 normale 


lijn. 


Grenssteen 1614. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1613, op 
sene met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdig: lijn, welks op 50 m. afstancd 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1615. — Is gelegen op 100 m. 
van den gienssteen 1614, op eene met de 
as van het dal der Kamatote normale 
lijn. 


Grensstéen 1616. — Ts gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenstteen 1615, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenseteen 1617. — Is gelegeu op 180 m. 
vau den grenssteen 1616, op eene met de 
as van het dal der Kamatote G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1618. —- Is gelegen op 100 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 1617, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1619. --- Is gelegen op 680 11. 
strcomafwaarts den grenssteen 1618, op 
eene met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dez2 as gelegen js. 


Grenssteen 1620. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1619, op 
ecne met de as van het dal der Kamatote 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1621, — - Est située à 1690 mètres 
en aval de la borne 1620 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamatote, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1622. :— Est située à 710 mêtres 
en aval de la borne 1621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1623. — Est située à 100 mètres | 
en aval de la borne 1622 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1624. -—- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 1623 «ur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Lutshiko 
G. 3. distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1625. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 1624 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko G. 3. 


Borne 1626. - -- Est située à 710 mètres 
en aval de 14 borne 1625 sur une parallèle 
e l’axe de la vallée de la Lutshiko G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1627. :— Est située à 1.600 mètres 
en aval de la borne 1626 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutshiko, 
distante de cet ake de 150 mètres. 


Borne 1628. — Est située à 1.070 mètres 

en amont de la borne 1627 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 1621. -—- Is gelegen op 1.690 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1620, 
op eene met de as van het dal der Kama- 
tote evenwijdige lijn, welke op 650 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1622. — Ïs gelegen op710m. 
stroomafwaarts den grenstteen 1621, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 


-Jever wijdige lijr, welke op 150.m. afstaad 
|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1623. -—- {s gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1622, op 
eene met de à3 van het dal der Lutshike 
ever wijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1624. -— Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 1623, op 
esne met de as van het dal der Lutshiko 


|G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1625. + Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1624, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko G. 3 normale 
lijn. | 

Grenssteen 1626. —- Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1625, op 
eene met de as vhn het dal der Lutshiko 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1627. -— Is gelegen op 1.600 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1626, 
op eene met de as van het dal der Lut- 
shiko evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1628. —— Îs gelegen op 1.070 : 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1627, 
op eene met de as van het dal der Mola- 
weji evenwijdige lijn, welke op 50 w. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1629. -— Est située à 570 mètres Grenssteen 1629. -— Is gelegen op 570 m. 


en amont de la borne 1628 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1630. - Est située à 100 mètres | 


en amont de la borne 1629 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1631. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1630 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
D. 3-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. 


+ 


Borne 1632. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1631 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Molaweji D. 3-d. 1. 


Borne 1633. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1632 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 3- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1634. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 1633 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1635 
de la borne 1634 sur une normale à l’axe 
de'la vallée de la Molaweji D. 3. 


-— Est située à 100 mètres 


Borne 1636 
en aval de la borne 1635 sur une parallèle 
à l’axe d2 la vallée de la Molaweji D. 3, 
distante de cet axe de 50 môtres, 


-—- Est située à 360 mètres 


stroomopwaarts den grenssteen 1628, op 
ecne met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 svenwijdige lijs, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1630. — Is gelegen op 100 m1. 

stroomopwaarts den grenssteen 1629, op 

eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 eveuwijdige lijn, welke op 50 ni. 

afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1631. ---- Is gelzgen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1630, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1632. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1631, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 3-d. 1 
normale lijn. 


Grensstcen 1633, —- Is gelegen op 280 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 1632, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3-d. 1 svenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstern 1634. -— {5 gelegen op 310 m. 
stroomopweaarts den grenssteen 1633, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstecn 1635. -—- Is gelegen op 100 rn. 
van den grenssteen 1634, op eere met de 
as van het dal der Molaweji D. 3 normale 
Bin. 


Grenssteen 1636. -— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1635, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen js. 
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Borne 1637. : — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 1636 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 1638 :-. Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1637 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 


D. 3g. 1, distante de cet axe de 50 


mêtres. 


Borne 1639. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1638 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji D. 3-g: 1. 


Borne 1640. :-- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1639 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 3-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1641. :-- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 1640 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1642. : -- Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 1641 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1643. :— Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 1642 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1644, --- Est située à 120 mètres 
. en amont de la borne 1643 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1637. -—- Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1636, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1638. :—- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grensitecn 1637, op: 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ir. 


Grenssteen 1639. —- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1638, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 3-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1640. :—- Tr gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grensfteen 1639, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 1641. -—- Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1640, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 3 evenwijdige lin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 1642. -—- Is gelegen op 910 m 
stroomopwaarts den grerssteen. 1641, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstard 
van deze as gelegen is. , 


Grenssteen 1643. —- Is gelegen op 410 m, 
stroomopwaarts den grenssteën 1642, op. 
eene met de as van het dal der Molawejt 
D. 2 eveuwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grénssteen 1644. -—- Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1643, 6p 
eene met de as:van het dal der Molaweji 
D. 2 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegeu is. 
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Borne 1645. — Est située à 160 mètres 
“en amont de la borne 1644 sur une parel- 
lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, 
D. 2-d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1646. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1645 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 2. 


Borne 1647. — Est située à 120 mètres 
en aval de ls borne 1646 sur un: parallèle 
_à l'axe de la vallée de la Molaweji D. 2- 
d. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1648. — Est située à 110 mètres 
-en amont de la borne 1647 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 
2, distante de cet axe axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1645. — Is gelogen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1644, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is 


Grenssieen 1646. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1646, op eene met de 
as van het dal der Molavreji D. 2-d. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1647. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1646, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 2-d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1648. -— [Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1647, op 
eene met dé as van het dal der Molaweji 
D. 2 evenwijdige lim, welke op 50 m. 


lafstand var deze as gelegen is. 


Borne 1649. -— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1648 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
D. 2-4. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1650. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1649 sur une normale à l’axe 
de l2 vallée de la Molaweji D. 2-d. 1. 


Borne 1651. —- Est située à 160 mêtres 
en aval de la borne 1650 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1652. -— Est située à 150 mêtres 
en amont de la borne 1651 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweïji 

D 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 1649. -— Ts gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1648, op 
eene met de as van het dal der Molaweyi 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grénssteen 1650, — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen, 1649, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1651. — Ie gelegen op 160 m. 
etroomafwaarts den grenssteen 1650, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1652. -— Ts gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1651, op 
eene met de as van het dal der Molawsji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1653. -— Est située à 100 mètres]  Grenssteen 1653. -—Is golegen op 100 m. 


de la borne 1652 sur une normale”à l’axe 


de la vallée de la Molaweji D. 2. 


Borne 1654. - Est située 7620 mètres 
en aval de la borne 1653 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1666. : — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 1654 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1656. :— Est située à 510 môtres 
en amont de la borne 1655 sur une paral- 
lèle à laxe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1657. — Est située à 140 mêtres 
en amont de la borne 1656 sur une paral- 
_lèle à l’axe de laËvallée de la Molaweji, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1668. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1657 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1659. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 1658 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1660. -— Est située à 180 mêtres 
de la borne 1659 sur uns normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji D. 1-d. I. 


van den grenssteen 1652, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 1654. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1653, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Ÿ Grenssteen 1655. — Is gelegen op 290 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 1654, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 1656. — Ts gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1655, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
even wijdige lijn, welke op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1657. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1656, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1658. —- Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1657, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1659. —- Ts gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1658, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 1660. —- Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 1659, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 1-d 1 
normale lijn. 
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Borne 1661. — Est située à 120 mètres 
de la borne 1660 sur uñe normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji D. 1. 


: Borne 1662. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 1661 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1663. —- Hst située à 850 mètres 
en amont de la borne 1662 sur une paral- 
_ lèle à l'axe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1664. —- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 1663 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molawe;j;, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1665. —- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 1664 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1666. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 1665 sur une parali- 
lèle à l’axe de la vallée de la Molaweji 
‘d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1667. —- Est située à 150 mètres 
de la borne 1666 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji d. E. 


Borne 1668. -— Est située à 30 mètres 
en amont de la borne 1667 sur une paal- 
lèle à l’axe de a vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1661. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 1660, op eene met de 
as van het dal der Molaweji D. 1 normale 
lija. | 


Grenssteen 1662. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1661, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1663. — Is gelegen op 850 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1662, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1664. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1663, op 
eene met de as van het dal der Mclaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 


Grenssteen 1665. - - Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1664, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1666. — Is gelegen op 240 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 1665, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1667. —- 1s gelegen op 160 m. 
van den grenssteen 1666, op eene met de 
as van het dal der Molaweïji d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 1668. —- Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarte den grenssteen 1667, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afrtand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1669. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 1668 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Molaweji. 


Borne 1670. -— Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 1669 sur une parallèle 
à l'axe de La vallée de la Molaweïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1671. -— Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1670 sur une parallèle 
à l’axe d?2 la vallée de la Molaweïji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1672. --- Est située à 810 mètres 
en, aval de la borne 1671 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Molaweii, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1673. —— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 1672 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 1669. - Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 1668, op eene met de 
as van het dal der Molaweji normale 
lijn. 


Grensstieen 1670. —. Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1669, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1671. —- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1670, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1672. — Ts gelegen op 810 m. 
stroomafwaayte den grenssteen 1671, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 1673. — Îs gelegen op 330 m. 
strocmafwaarts den grenssteen 1672, op 
eene met de as van het dal der Molaweïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 1674. -— Est située à 1010 mètres 
en amont de la borne 1673 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshilendu, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Borne 1676. —- Est située à 100 mètres 
de !# borne 1674 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshilendu. 


Borne 1676, — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1675 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshilendu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Gtrenssieen 1674. :-- Is gelegen op 1.010 
m. stroomopwaarts den grenssteen 1673, 
op eene met de as van het dal der Kat- 
chilendu evenwijdige lijn, welke op 60 mn. 
afstand van dezè as gelegen is. 


Grenssteen 1675. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1674, op eene met de 
as vau het dal der Katchilendu normale 
lijn. 

Grenssteen 1676. -— Je gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1675, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 1677. — Est située à 130 mètres 
en amoñt de la borne 1676 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Katshilendu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


| Borne 1678. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1677 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshilendu G. 1. 


Borne 1679. — Est située à 210 mètres, 
en aval de la borne 1678 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshilendu G. 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1680, -— Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 1679 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshilendu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1681, -— Hst située à 520 mêtres 
en aval de la borne 1680 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshilendu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1682, —- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 1681 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Katshilendu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1683. :— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 1682 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1684. —- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 1683 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kajia 1 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


… Grenssteen 1677. — Is golegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1676, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu G. 1 eveuwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1678. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1677, op eene met de 
as van het dal der Katchilendu G. 1 
normale lijn. | 

Grenssteen 1679. — - Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1678, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1680. — Ir gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1679, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 1681. — Ie gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1680, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1682. —- Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1681, op 
eene met de as van het dal der Katchi- 
lendu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1683. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1682, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ji. 


Grenssteen 1684. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1683, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 
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Borne 1685. — Est située à 200 mètres| Grenssteen 1685. — Is gelegen op 200 m. 


en amont de la borne 1684 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1686. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1685 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


Borne 1687. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1686 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia 1. 


Borne 1688. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 1687 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia L, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1689. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 1688 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1690. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 1689 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia 1-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1691, — Est située à 100 mêtres 
de la borne 1690 sur.une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia I-G. L. 


Borne 1692. — Est située à 140 mêtres 
en aval de la borne 1691 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia 1-G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 1684, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1686. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1685, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1687. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1686, op eene met de 
as van het dal der Kajia 1 normale lijn. 


Grenssteen 1688. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1687, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1689. —- Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1688, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1690. —- Is gelegen op 110 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 1089, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1691. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1690, op eene met de 
as van het dal der Kajia 1-G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1692. —- Is gelegen op 140 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 1691, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m' 
afstand van deze as gelegen is. 








Borne 1693. — Est située à 430 mètres 

en aval de la borne 1692 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Kajia 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1694. — Est située à 600 mètres 
en aval do la borne 1693 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kajia 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1695. - - Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 1694 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1696. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 1695 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia II, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 1697. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1696 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1698. — Est située à 490 mêtres 
en amont de la borne 1697 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1699. —- Est située à 600 mêtres 
en amont de la borne 1698 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kajia IL, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1700. -—- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 1699 sur une paral- 








” 


 Grenssteen 1693. —- Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1692, op 
eene mot de as van het. dal der Kajia 1 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1694. — Is gelegen op 600 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 1693, op 
eene met de as van het dal der Kajia 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


L à 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 1695. -—- Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1694, op 
eene met de as van het dal der Molaweiji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1696. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1695, op 
eene met de as van het dal der Kaïjia II 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 1697. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1696, op 
eene met de as van het dal der Kaïjia ÎT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1698. - — Ts gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1697, op 
eene met de as van het dal der Kaïjia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1699. --- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1698, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1700. —- Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1699, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Kajia IT, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 1701. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1700 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia IL. 


Borne 1702. -— Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 1701 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1703. --- Est située à 150 mètres 
de la boïne 1702 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia IT-G. 1. 


Borne 1704. -—- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1703 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT-G. 1, 
distante de cet aïe de 50 mètres. 


Borne 1705. -— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1704 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1706. -— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 1705 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kajia IT, distänte 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1707. -—- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 1706 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de La Kajia 
II-G. 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1708. --- Est située à 100 mètres 


eene rñet de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1701. — Is gelegen op 100 m. . 


van den grenssteen 1700, op eene met de 


as van het dal der Kajia IT normale lijn. 


Grenssteen 1702. -— Is gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1701, op 
cene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grrenssteen 1703. -— Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 1702, op eene met de 
as van het dal der Kajia IT-G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 1704. -—- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1703, op 
eene met de as van het dal der, Kajia IT- 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1705, -— Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1704, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1706. -—- Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1705, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1707. — ]s gelegen op 460 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 1706, op 
eene met de as van het dal der Kaïjia IT- 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1708, -— Ts gelegen op 100 m, 
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de ia borne 1707 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kajia II-G. 2. 


Borne 1709. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 1708 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IE-G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1710. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 1709 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1711. — Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 1710 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1712. -— Est située à 270 mêtres 
en aval de la borne 1711 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1713. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 1712 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kajia IT, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1714. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 1713 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Molaweji. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1715. —- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 1714 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de là Lutshiko, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


van den grenssteen 1707,:op een met de 
as van het dal der Kajia II-G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 1709. — Ts gelegen op 500m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1708, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT- 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze asgelegen is. 


Grenssteen 1710. — Ïs gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1709, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1711. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1710, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1712. — Is gélegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grencssteen 1711, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1713. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1712, op 
eene met de as van het dal der Kajia IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1714. —- Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1713, op 
eene met de as van het dal der Molaweji 
evenwijdige lijn, weike op 50 rn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1715. —- Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1714, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_ Borne 1716. — Est située à 430 môtres 
en aval de la borne 1715 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 1717. -— Est située à 400 mètres 

en amont de la borne 1716 sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Lutshiko 
G. 5, distante de cet axe de 50 mètres. 


Bornr 1718. -—- Est située à 100 mêtres 
de la borne 1717 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutshiko G. 5. 


Borne 1719. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 1718 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko G, 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


® Borne 1720. — Tist située à 170 mètres 
de la borne 1719 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Lutshiko G. 5-g. 1. 


Borne 1721. -- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 1720 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutchiko G. 5- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1722. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 1721 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutshiko G: 5, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1723. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 1722 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutsbiko, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


:Grenssteen 1716. — Ts gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1715, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko:. 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand. 
van dezé as gclegen is. 


Gronsstéen 1717. — 8 gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1716, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 5 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 1718. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1717, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko G. 5 normale 
lijn. 


Grenssteen 1719. —- Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaartse den grenssteen 1718, op 
eeue met de as van het dal der Lutshiko 
G: 5 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze ar gelegen is. 


Grenssteen 1720. -- Îs gelegen op 170 m. 
van den grenssteen 1719, op eene met de 
as van het dal der Lutshiko G. 5-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1721. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1720, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 5-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1722. — Îs gelegen op 210 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 1721, op 
eene met de as van het dal der Lutshiko 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1723. —— Ts gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1722, op 


‘eene met de as van het dal der Lutshiko 


evenwijdige liju, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 1724. — Est située en amont de 
1a borne 1723, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe axe de 1.010 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
hmgu I, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 1725. — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 1724 sur une paral- 
tèle à l’axe de la vallée de la Chikulungu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1726. -— Est située à 700 mêtres| 


en amont de la borne 1725 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chikulungu I- 
D. 2, distante de cot axe de 50 mêtres. 


Borne 1727. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1726 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu I-D. 2. 


Borne 1728. -— Est située à 180 mètres 
de la borne 1727 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu [-D. 2-g. 1. 


Borne 1729. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 1728 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Chikulungu I- 
- D 2-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 1730. -- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 1729 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chikulungu I- 
D). 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1731. — Est située à 540 mètres 


. Grenssteen 1724. — Is gelegeu stroom- 
opwaarts den grenssteen 1723, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Chikulungu 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1725. -— Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1724, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1726. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1725, op 
eene met de as van het dal der Chikulungu 
1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstéen 1727. -— Ie gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1726, op eene met de 
as van” het dal der Chikulungu 1-D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 1728. —- Is gelegen op 180 nm. 
van den grenssteen 1727, op eene met de 
as van het dal der Chikulungu 1-D. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1729. —- Is gelegen op 230 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 1728, op 
eene met de as”van‘het dal der Chiku- 
lungu 1-D. 2-g. l evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 1730. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1729, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
hungu 1-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1731. -—--1s gelegen op 540 m. 
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en amont de la borne 1730 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chikulungu I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1732. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 1731 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
lungu I-D. 1, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 1733. — Est située à 100 mètres 
de la borne 1732 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu I-D. 1. 


Borne 1734. -— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 1733 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chikulungu T- 
D, 1, distante de cet axe de 50 mêtres. . 


- Borne 1735. -— Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 1734 sur-une paral- 
lle à l’axe de la vallée de la Chikulungu f, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1736. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1735 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu I. 


Borne 1737. -—- Est située à 1.140 niètres 
en aval de la borne 1736 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chikulungu 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 1738. — Est située en amont de 
la borne 1737, à l'intersection d’une 
parallèle à l'axe de la Kabelekesse, 
distante de cet axe de 1.010 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 


stroomopwaarts den grenssteen 1730, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu 1 evenwijdige lijn, welke .op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1732. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1731, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu 1-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 1733. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1732, op eene met de 
as van het dal der Chikalungu 1-D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1734. -—: Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenesteen 1733, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu 1 D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze æ gelegen is. 


Grenssteen 1735. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1734, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
langu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze ae gelegen is. 


Grenssteen 1736. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1735, op eene met de 
as van het dal der Chikulungu 1 normale 
Hjn. 


# Grenssteen 1737. -— Ts gelegen op 1.140 
m. stroomafwaarts den grenssteen 1736, 
op eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1738. —- [. gelegen stroom- 
opwoarts den grenssteen 1737, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse svenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze ar gelegen is, met eene 
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Chikulungu Il, distante de cet axe de 
50 môtres. 


‘Borne 1739. —— Est située à 760 mètres 
en amont de la borne 1738 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
lungu IT, distante de cetaxe de 50 mètres. 


Borne 1740. -— Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 1739 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
lungu IT, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 1741. --- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 1740 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
Jungu II-D. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 1742, — Est située à 100 mètres 
de la borne 1741 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu II-D. 1. 


Borne 1743. -— Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 1742 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chikulungu IT- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1744. — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 1743 sur une paral- 
lèle à l’&xe de la vallée de la Chikulungu 
TE, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1745. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 1744 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Chikulungu IL. 


Borne 1746. -— Est située à 620 mètres 


met de as van het dal der Chikulungu ÎT 


{evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1739. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1738, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegeu is. 


Grenssteen 1740. —- Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1739, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungv IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1741. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1740, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungv II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1742. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 1741, op eene met de 
as van het dal der Chikulungu II-D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 1743. -— Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1742, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu II-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1744. —- {5 gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1743, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1745. — Is geleger op 100 m. 
van den grenssteen 1744, op eene met de 
as van het dal der Chikulungu IT normale 
lija. 


Grenssteen 1746. - - Is gelegen op 620 m. 


CHOSES 
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en aval de la borne 17 45 sur une parallèle 
.à l’axe de la vallée de la Chikulungu Il, 
_. distante de oet axe de 50 mètres. 


Borne 1747. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 1746 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Chikuluagu II, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 1748. — Est située en aval de la 
borne 1747, à l'intersection d’une paral- 
lèle à l’axe de la Kabelekesse, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Chiku- 
lungu IÏ-G. 1, distante de cet axe de 
50 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.276 hectares. 


ART. ©. 


La société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou nor indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées. 


ART. 8. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun tra- 
vail d'exploitation dane le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les ter- 
rains, qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10 mêtres à compter de 
la ligne formée par le nivèau le plus 


stroomafwaarts den grenssteen 1745, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1747. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 1746, op 
eene met de as van het dal der Chiku- 
lungu II evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1748. —- Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 1747, op het 
kruispunt eener met de as der Kabele- 
kesse evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Chikulungu 


- [IL-G. L'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
8.276 hectaren niet mogen te boveu gaan. 


ART. 2, 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. | 


ART, 8. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemsen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strock van 10 m. breedte, te 
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élevée qu’:tteignent les eaux dans leurs 
. crues périodiques : 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. [Il est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
raient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans les 
rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre I, titre II), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté. 


Donné à Bruxelles, le 14 mars 1928. 


rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken. 


De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 


Jkunnen uitgevoerd worden . 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij is 
namelijk verantwoordelijk voor de schade 
welke de zelfs toegelaten werken, welke 
hij in de rivieren en beken zou uitvoeren, 
aan de oevergoederen zouden berokkenen. 


Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 


“het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 


Wetboek, boek IT, titel IT), aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen bunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan. 


Gegeven te Brussel, den 142 Maart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 
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27 mars 1928. — À. R.—Mines.— La Société 
Minière du Luebo est autorisée à 
exploiter les mines de Makungeshi et 
de Mulamba-Lubungu. . 


30 mars 1928 — A. R, — Mines. — La 
Société Minière du Luebo est auto- 
risée à exploiter lee mines du Tomboïji, 
Lumpanu, Lukula et Tshikokoto . 


30 mars 1928. — A. R. — Mines. — La 
Société Minière dela Lueta est autorisée 
à exploiter les gisements de Wadibala 
et de Musasa 


. 1622 
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27 Maart 1928. — K. B. — Mijnon. — De 
« Société Minière du Luebo » is ge- 
rechtigd de mijnen van Mukungeshi 
teeren . 

30 Maart 1928. — K. B. — Mijnen. — De 
« Société Minière du Luebo » is ge- 
rechtigd de mijnen van Tomboji, 
Lurmpanu, Lukula en Tshikokoto te 
exploiteeren. . 


” 


80 Maait 1928. — K. B. — Mijnen — De 
«Société Minière dela Lueta» is gerech- 
tigd de laag van Wadibala en Musasa 





te exploiteeren . . . , . . . . . 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De «Société Minière du 


est autorisée à exploiter les mines 
de Mukungeshi et de Mulamba- 
Lubungu. 


ALBERT, Ror DES BELGES, 


À tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1er août 1919, 
accordant une concession minière à M. 
GoLpscHMmioT et le décret du 17 février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
« Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GoLDSCHMIDT ; 


Vu la demande de la « Société Minière 
du Luebo » en date du 28 décembre 1925, 
. ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ; 


Sur: la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies. 


Nous avons arrêté et arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 


La «Société Minière du Luebo» est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris dans les 


limites suivantes : 


Concession de la Mukungeshi. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Mukungeshi, commence à 250 





Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Mukungeshi en van Mulamba- 
Lubungu te exploiteeren. : 


ALBERT, KonING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, HE... 


Gezien de overeenkomst van 1 Augus- 
vus 1919, waarbij eene :nijnvergunning 
werd verleend aan den heer Golp- 
SCHMIDT, evenals het decreet 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring 
dezer overeenkoinst ; | 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de 
«Société Minière du Luebo» rechts- 
persoonlijkheid verleend en de door den 
heer GOLDSCHMIDT ten haren voordeele 
gedane afstand van :ijnrechten goed- 
gekeurd werd ; 


van 


Gezien de op 28 Deceinber 1925 gedag- 
teekende aanvraag der «Société Minière 
du Luebo», evenals de prospectiever- 
slagen en de daarbij behoorende kaarten ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière du Luebo» is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen .binnen de volgende grenzen : 


Vergunning van de Mukungeshi. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Mukungeshi begint op 250 m. 
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mètres en amont de l'intersection de l’axe stroomopwaarts het : kruispunt der as 


de la vallée de la Lueta et de l’axe de la 
vallée de son affluent de droite, la Mukun- 
geshi, et ‘se prolonge jusqu’à la limite 
amont de la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lueta, distante de cet axe de 250 mètres 
avec une parallèle à l'axe de la vallée de 
la. Mukungeshi, distante de cet axe de 
250 mètres. ii 


Borne 2. — Est située à 1.550 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 3. — Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 


distante de cet axe de 150 mètres. : 


Borne 4. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


- Borne 5. -— Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kazegele, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


{ 


Borne 6. — Eét située à 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 


360 mètres 


van het dal der Lueta en van de as van 
het dal harer rechtertoevloeiing — de 
Mukungeshi —, en strekt zich uit tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
het dal dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met. de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
250 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene imet de as van het dal der 
Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 
250 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 1.550 m. 
Strooinopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
cene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kazegele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. Re 
van es as gelegen is. 





Gniss 6. —  . op 360 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 








RUSSE ENCTS 


ture FREE RAT Le SATA ae 
É Ls Er PR s CT 





ee 


11500 


à l’axe de la vallée de la Kazegele, distante 
de cet axe de 50 mètres. L 


Borne 7. -— Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kazegele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 7 sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Kazegele. 


Borne 9. — Est située à 700 mètres. 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kazegele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kazegele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. —- Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kazegele, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. — Est située à 1.220 mêtres 
on amont de la borne 11'sur une parallèle 
à l'axo de ln vellés do le Hckungeslé, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 13. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


eene met de as van het dal der Kazegele 
evenwijdige lijn, welke op.50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 7. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Kazegele 
evenwijdige lijn, welke op 50:im. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 7, op eene met de 
as van het dal der Kazegele norinale 
lijn. 


Grenssieen 9. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Kazegale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — 1s gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Kazegale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 860 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Kazegale 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 1.220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 14. -— Est située à 730 mètres 
en amont de la horne 13 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji, distante 
. de cet axe de 50 mêtres. 


: Borne 15. -— Est située à 100 mètres 
de là borne 14 sur une normale à l’axe 
de ia vallée de la Keji. 


Borne 16. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. —- Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 


distante de cet àxe de 150 mètres. 


x 


Borne 18. — Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de la vallee de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 19. — Est située à 170 mètres 
en a‘nont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 20. -— Est située à 1.130 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 21. -— Est située à. 510 mètres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalumba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


: Grenssteen 14. — Is gelegen op 730° 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der Keji normale lijn. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 730 1. 
stroostafwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 17. — Ïs gelegen op 980 :. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 940 m. 
stroonopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Ïs gelegen op 170 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 nr. afstand 
van deze as gélegen is. 


re 


Grenssteen 20. — Is gelegen op L.130 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kalumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen.op 510 ru. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kalumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 22. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 :m. 


de ja borne 21 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalumba. 


Borne 23. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. -— Est située à 1.120 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kalumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25, - —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 26. :— Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 27. — Est située à 1.410 mètres 
en amont ds la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètrer. 


Borne 28. -— Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèla 
à l'axe de la vailée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 29. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilâmba D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den gfenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der Kalumba normale 
lijn. 

Grenssteen 23. — Is gelegen op 520 5m. 
strooïnafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kalumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 1.120 21. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Kalumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Ts gelegen op 230 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 26. — [Is gelegen op 690 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene et de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.410 >. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige-lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as geleger is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelepen is. | 
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Borne 30. — Est située à 100 mètres]  Grenssicen 30. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 29 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba D. 4. 


_Borne 31. - - Hit située à 330 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D, 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 32. - - Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 4- 


g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 33. — Est située à 100 mètres 
de la borne 32 sur une normale à l’axe 
de la vallée de La Tshilamba D. 4-g. 1. 


x 


Borne 34. -— Yst située à 570 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l'axe de la vellée de la Tshilamba D. 4- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 4, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 36. -— Est située à 130 mêtres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -— Kst située à 590 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba,. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


{normale lijn. 


van den grenssteen 29, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba D. 4 
normale lijn. 


Grenssteen 31. — Is gelogen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Tshila:nba 
D.4 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 530 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Tshila:nba 
D. 4-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 sm. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba D. 4-g. 1 


Grenssteen 34. —- Is gelegen op 570 im. 
stroomtafwaarts den gren'steen 33, op 
eene :net de as van het dal der Tshilantba 
D. 4-8. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 320 :n. 
strooïnafwaarts den grenssteen 34, op 
eene ‘net de as van het dal der Tshilamba 
D: 4 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstard van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 130 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene ‘met de as van het dal der Tshila:nba 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37: — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene ‘net de as van het dal der Tshilaïnba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 





Borne 38. -— Kst située à 340 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 3, 


distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 39. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 38 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba D. 3. 


Borne 40. -— Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D, 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 41. — Est située à 420 mètres 
en amont. de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 

‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. :— Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. --- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu D: 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. - — Est située à 100 mètres 
de la borne 43 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitshubu D. 3. 


Borne 46. -— Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshibu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 38. — Is gelegen op 340 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Thsilamba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 38, op eene niet de 
as van het dal der Tshilamba D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 380 nr. 
strooïmafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Tshila:nba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 420 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 


evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 42. — Is gelegen ep 730 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Ti gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssieen 44. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
van het dal der Tshitshubu D. 3 
normale lijn. 


as 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 280 m. 
stroo:afwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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| Borne 46. .-- Est située à 250 mètres 


en amont de la borne 45 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Tshitshubu, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 47. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. --- Ext située à 310 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 48 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Fshitshubu D. 2. 


Borne 50. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 52. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 250 51. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. af- 
stand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 310 :1. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, Op 
eene met de as van het dal der Tshitehubu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. —- Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 48, op eene met de 
as van het dal der Tshitshubu D. 2 
normale lin. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal der Eshitshubu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 510 ?n. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
D. L evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is.. 
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Borne 64. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 53.sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitshubu D. 1. : 


4 


Borne 55. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. :— Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. — Est située à 100 mètres 
de la borne 56 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshitshubu. 


Borne 58. —- Est située à 730 môtres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitshnbu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 59. — Est située à 220 mètres 
de la borne 58 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitshubu G. I. 


Borne 60, -— Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. —- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitshubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de 


[as van het dal der Tshitshubu D. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 55. — Is gelesen op 280 m1. 
stroomafwaart# den grenssteen 54, op 
eene met de as van hèt dal der Tshitshubu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ar. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 650 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 56, op eene :net de 
as van het dal der T'shitshubu norinale 
lijn. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 780 ïn. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op: 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 ‘11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 220 :n. 
van den grenssteen 58, op eene net de 
as van het dal der Tshitshubu G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 50 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 59, op 
eene niet de as van het dal der Tshitshubu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 590 in. 
stroomafwaarts dén grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 :1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 62. — Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitshubu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 63. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. -— Est située à 320 mètres 
en a:nont de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 65. -— Hst située à 300 mètres 
en amont de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 66. -— Et située à 130 mêtres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 67. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 66 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Téhilamba D. 2. 


Borne 68. -—- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. — Kst située à 680 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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7 Grenssteen 62. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Tshitshubu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 320 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 300 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Tshila:nba 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 130 :w. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene net de as van het dal der Tshila:nba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 100 5n. 
van den grenssteen 66, op eene net de 
as van het dal der Tshila:uba D. 2 normale 
ljn. | 

Grenssteen 68. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
D. 2 evonwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 680 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








RUES 





-de la vallée de la Tshilamba D. 1. 


rad voue POMEE RE EE RE RE IS 


— 1508 — 


® Borne 70. 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


nl 


Borne 71. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 70 sur une normale à l’axe 


Borne 72. -— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 73. -— Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. — Est située à 740 mètres 


‘en amont de la borne 73 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 100 mètres 
‘de la borne 74 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba. 


Borne 76. — Est située à 3560 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 77. — Est située à 190 mètres 


de la borne 76 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba G. 1. 





— Est située à 260 mètres | 





Grenssteen 70. — Is gelegen op 260 m. .- 
stroo:mopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 1m. 
van den grenssteen 70, op eene met de 


as van het dal der Tshilamba D. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 72. -— Is gelegen op 300 «r. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Tshila:nba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen T3. — Is gelegen op 430 ar. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Tshilaïnba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 740 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, 0p 
eene met de as van het dal der Tshilantba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. —— Îs gelegen op 100 sr. 
van den grenssteen 74, op eene niet de 
as van het dal der Tshilamba noratale 
normale lin. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 350 mn. 
stroo:nafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gelegen ap 190 :m. 
van den grenssteen 76, op eene tuet de 
as van het dal der Tshilamba G. 1 
norinale lijn. 





— 1509 — 


Borne 78. —- Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 77 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l'axe de la valéée de la Tshilambo, 
distante de cet axe de 50 mètres. ; 


Borne 80. -—. Est située à 670 mètre: 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 82. —- Est eituée à 240 mètres 
en aval de la borne 81 sur -une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. -— Est située à 470 mètres 
en emont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 84. — Est située à 170 mêtres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 2- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 85. — Est située à 280 mètres 
de la borne 84 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba G. 2. | 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 80 2%. 
stroomafwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as. van het dal der Tshilamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 200 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Crenssieen 80. — Is gelegen op 670 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Tshilanba 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 480 mm. 
Strooïnafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Tshilainba 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — 1s gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene atet de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba G. 2 normale 
lijn. ni 
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Borne 86. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axé de la vallée de la Tshilamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 87. - - Est située à 200 mètres 
éh aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. —- Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 89. -—— Est située à 100 mètres 
de la borne 88 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba G. 3. 


Borne 90. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. — Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 92. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 580 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87, — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 88. — Is gelegen op 390 5m. 


stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 


G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 88, op eeñe inet de 


Las van het dal der Tshilamba G. 3 normale 


lijn. 

Grenssteen 90. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene inet de as van het dal der Tshilamba 
G. 8 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 92. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 290 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 2. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 94. -—— Est située à 100 mètres : 


de la borne 93 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshilamba G. 4. 


Borne 96. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tthilamba G. 4, 

” distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. — Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 98. — Kst située à 160 mêtres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. —- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Thsilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 100. -—- Est située à 1.380 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshilamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 101. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de 
as van het dal der Tshilamba G. 4 normale 
lijn. 

Grenssteen 95. — [s gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Tshilanba 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op .50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 420 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Tsbilaxba 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grerssteen 96, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. -— Is gelegen op 160 n1. 
stroomafwaarts den grenséteen | 97, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99, — Ts gelegen op 590 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Eshilamba 
ovenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100.—- Is gelegen op 1.380 in, 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Tshilamba 
evenwijdige lijn, welke cp 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. — Îs gelegen op 690 :m. 
stroomopwaarts den. grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Madila 


|evenwijdige Hjn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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© Borne 102. — Est située à 1.350 mètres 
en amont de la borne 101 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Muzambi 
distante ge cet axe de 50 mètres. 


Berne 103. — Est située à 100 mètres 


. “de la berne 102 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Muzambi. °_- 


Borne 104. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à J’axe de la vallée de la Muzambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 105. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzambi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. — Est située à 100 mètres 
de la borne 105 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muzambi G. 1. 


. Borne 107. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzambi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 108. -— Est située à 210 mètres 


‘ en aval de la borne 107 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Muzambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Kst située à 430 mètres 
en amont de la borne 108 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Muzambi G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


ver go 


. Grenssteen 102. — Is gelegen op 1.360. 


stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen i::. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 100 n.. 
van den grenssteen 102, op eene met de 
as van het dal der Muzambi normale lijn. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 130 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 mm. | 


van den grenssteen 105, op eene met de 
as van het dal der Muzambi G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den gre ssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 110. —- Est située à 100 môtres |: Grenssteen 110. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 109 sur_une normale à l’axe 


” de la vallée de la Muzambi G. 2. 


Borne 111. -— Est située à 460 mètres 
-en aval de la borne 110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Muzambi G. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres, 


van den grenssteen 109, op eene met de 


las van het dal der Muzambi G. 2 normale 


lijn. 


Grenssteen 111. — Ïs gelegen op 460 zu. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 112. — Est située à 810 môêtres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muzambi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. — Est située à 550 môtres 
en amont de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Ll 


Borne 114: --— Kst située à 490 mètres 
<n amont de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 môtres. 


La 


Borne 115. -- Est située à 1.130 mèêtres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kelukelu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située à 700 mètres | 


en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu d. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. — Est située à 100 mètres 
le la borne 116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu d. 1. 





: Grenssteen 112. — Is gelegen op 810 m. 
stroumafwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Muzambi 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 


‘van dezze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Madila 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 490 :m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115.— Is gelegen op 1.130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu d. 1 nor:nale 
lijn. 
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Borne 118. —- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. —-- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu D. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. -—- Est située à 100 mètres 
de le borne 120 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu D. 1. 


Borne 122. —- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu D. }, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. — Est située à 560 mètres 
en aval da la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. — Est située à 110 mèêtres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kelukelu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 125. — Est située à 1.670 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kelukelu, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kelukelw 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Ïs gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 


-[D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Ïs gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 120, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 122. — I gelegen op 480 nr. 
stroontafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 123. — Ts gelegen op 560 1m. 
stroomafwaarts den grenssieen 122, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Ïs gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eere met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125.— Ïs gelegen op 1.670 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene ntet de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 126. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 125 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu. 


Borne 127. --- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kelukelu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 128. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. ss Est située à 100 mètres 
de la borne 128 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu G. 1. 


Borne 130. --- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. -_- Est située à 870 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. —- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 132 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu G. 2. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 100 nt. 
van den grenssteen 125, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu normale 
lijn. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 128, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu G. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 130. — Ïs gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu . 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 100 mr. 
van den grenssteen 132, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu G. 2 normale 
Lijn. | 
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* Borne 134. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 2, 


distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 135. —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kelukelu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. . 


Borne 136. —- Est située à 470 mêtres 
en amont de la borne 135 sur une parallèle 


à l’axe de la vallee de là Kelukelu G. 3, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


+ 


” Borne 137. :-- Est située à 200 mètres 


de la borne 136 sur une parallèle à l’axe 


distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 138. —- Est située à 100 mètres! 
de la borne 137 sur une normale à laxe 


de la vallée de la Kelukelu G. 3-d, 1, 


Borne 139. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 3- 
d. 1, distante de’cet axe de 50 mêtres. 


Borne 140. — Est située à 380 mètres 
‘en amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 3, 
distante de cet axe de 60 mêtres. 








Grenssteen 134. — Is gelegen op 690 am. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van hot dal der Kelukelu 


G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 600 1. 
stroomafwaarts des grenssteen 134, op 
eene “met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is g_legen op 200 m. 


| van den grenssteen 136, op eene met de 
de la vallée de la Kelukelu G. 8-d. 1, 


as van het dal der Kelukelu G. 3-d. 1 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 100 sn. 
van den grenssteen 137, op eene niet de as 


| van het dal der Kelukelu G. 3-d. 1 normale 
Ilijn. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 300 ax. 
stroomafwaarts den grensstoen 138, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
G. 8-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eone met de as van het dal der Kelukelu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


_ Borne 141. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 140 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kelukelu G, 3. 


Grenssieen 141. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 140, op eene met de 
as van het dal der Kelukelu G. 3 normale 
lijn. 





ART 


Borne 142. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 141 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kelukelu G. 38, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. —- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kelukelu G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. —- Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kelukelu, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 145. —- Est située à 890 môêtres 
-en amont de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 145 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Madila D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne 147. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 146 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Madila D. 2. 


Borne 148. — Est située à D80 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. — Est située à 290 mètres 
en amont de le borne 148 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de la Madila, 
distante de cet axe de 50 mêtrés. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grensrteen 141, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 


-G. 8 evenwijdige lijn, welke ‘op 50 5m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenséteen 142, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 360 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen ‘143, op 
eene met de as van het dal der Kelukelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 890 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 610 mm. 
stroomopwaarts den gernssteon 145, op 
eene met de as van het dal der Madila 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 om. 
afstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 146, op eene met de 
as van het dal der Madila D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 148. — Ï$ gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, 6p 
eene met de as van het del der Madila 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 ii. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 150. — Est située à 410 mêtres 
: en amont de la borne 149 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Madila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 150 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Medila D. I. 


Borne 162. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 152 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Madila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. —- Est située à 100 mètres |: 


de la borne 153 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Madila. 


Borne 155. —- Est située à 680 môtres 
en aval de la borne 154 sur une parellèle 
à l’axo de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. --- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 157. -— Est située à 640 mètres 
er. aval de la borne 156 sur une parallèle 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Madila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
af.tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
van de grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Madila D. 1 nor- 
male lijn. | 


Grenssteen 152° — Is gelegen op 380 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Madila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 50’ "1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 153, op eene met 
de as van het dal der Madila normale lijn. 


_Grenssteen 155. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 50 Mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 


à l’axe de la vallée de la Madila, distant: |eene met de as van het dal der Madila 


de cet axe de 75 mêtres. 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 158. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 159. .— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 160. -— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 159 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 160 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 162. — Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 161 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Keshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 162 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keshi. 


Borne 164. .-- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 163 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. —- Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 164 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keshi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van ht dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159: — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Madila 


revenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen i:. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand - 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 162, op eene met de 
as van het dal der Keshi normale lijn. 


Grenssteen 164.—Ts gelegen op 520 1m. 
stroomafwaarts don grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Keshi 


|evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaatts den grenssteen 164, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 166. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 165 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keshi G. 1. 


Borne 167. —- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keshi G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 168. --- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50. mètres. 


Borne 169. — Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 170. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 171. —- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mèêtres. 


Borne 172. —- Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 173. -—- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 172 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Madila, distante 
._ de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 166. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 165, op eene met de 


as van het dal der Keshi G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 167. — Is geleggen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Keshi G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 168. —- Is geleger op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — I:; gelegen op 720 m.. 
stroomafwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 mu. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 90 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op: 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 440 :. 
stroomafwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


2. 
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_ Borne 174. -—- Est située à 860 mètres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Madile, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 175. -—- Est située à 1.630 mètres 
en amont de la borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de là Mukungeshi, 
distente de cet axe de 150 mètres. 


Borne 176. —- Est située à 390 mètres] 


en amont de la borne 175 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi 


© D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 176 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mukungeshi D. 2. 


Borne 178. --- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Mukungeshi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. - Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 178 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Borne 180. -- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 179 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. -— Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 180 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Madila 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenséteen 175.— Is gelegen op 1.630 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 &. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 390 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 176, op eene met de 
as van het dal der Mukungeshi D. 2 
normale Hijn. 


Grenssteen 178. — Ïs gelegen op 460 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 550 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 :. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 270 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op - 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 530 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, op: 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op. 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 182. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 181 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukungeshi D. 1. 


Borne 183. --- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 182 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 183 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. -- - Est située à 1.070 mètres 
en amont de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de le Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 186. --- Est située à 890 mètres 
en a‘1ont de la borne 185 sur une parel- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Gomma 2, 
distante de cet axe de 50 môètres. 


Borne 187. -— it située à 100 mètres 
de la borne 186 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la N'Gomma 2. 


Borne'Ll88. - - ut située à 860 mètres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la N’Gomma 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. -- Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 188 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 æ. 
van den grenssteen 181, op eene met de 
as van het dal der Mukungeshi D. 1 
normale lijn.. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 570 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegen op 270 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 


[50 :m1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185.— Is gelegen op 1.070 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 184, op 


eene ‘net de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 5". 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 890 mm. 
strooïm pwaarts den grenssteen 185, op 
eene net de as van het dal der N’Go:uina 
2 evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 186, op eene met de 
as van het dal der N’Go:mina 2 nor:aale 
iüjn. 

Grenssteen 188. — Is gelegen op 860 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 187, op 
eene ‘net de as van het dal der N’Go:xiua 2 
avenwijdige lijn, welke op 50 :a. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 188, op 
cene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 :. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 190. —- Est située à 390 môtres|  Grenssieen 190. — Is gelegen op 390 m. 


en amont de la borne 189 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 191. —: Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 190 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Gomma I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. —- Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 191 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la N’Gomma I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. -- Est située à 100 mêtrer 
de la borne 192 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la N’Gomma I. 


Borne 194. —- Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la N’Gomma I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. :-- Est située à 530 môtres 
en aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la N’Gomma I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 196. --- Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


L 


Borne 197. -— Est située à 720 mètres 
en amont de la boine 196 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Mondonge 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der N’Gom- 
:na 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
eene tuet de as van het dal der N’Gom- 
ma 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 192, op eene met de 
as van het dal der N’Gomma 1 norinale 
sijn. 

Grenssteen 194. — Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der N’Goïm- 
.1a l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 530 im. 
strooinafwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der N’Go:mna 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 690 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 1. afstand 
van dez: as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 720 m. 
:troomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 im. afstand 
van deze as gelegen is. 














Borne 198. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 197 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mondongo, 
. distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 199. —- Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 198 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 200 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshungu D. 1. 


Borne 202. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshungu D. 1, 
. distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 203. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 203 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katshungu. 


Borne 205. —- Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 198. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, 6p 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 nt. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 690 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Katshungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 420 1. . 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Katshungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


… Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 r. 
van den grenssteen 200, op eene met de 
as van het dal der Katshungu D. 1! 


normale lijn. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 340 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Katshungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 110 ar. 
stroomopwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Katshungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 204. — Is gelegen op 100 :u. 
van den grenssteen 203, op eene met de 
as van het dal der Katshungu norale 
lijn. , 

Grenssteen 205. — Is gelegen op 810 sm. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Katshungu 


_Jevenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne. 206. :— Est située à 1.040 mêtres; 
en amont de la borne 205 sur une parallèle: 


à l'axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 206.— Is gelegen-op 1.040 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 205, op 


eene met de as van het dal der Mondongo 


. evenwijdige lijn, welke op 75 ". afstand 


{van deze as gelegen is. 


Borne 207. -— Est située à 740 mètres 


en amont de la borne 206 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Kasanchu, | 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. — Hit située à 620 mètres 
en amont de la borne 207 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasanchu 


D. 2; dislante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. — Est située à 580 mètres 
-en amont de la borne 208 sur une parallèle 
à l'axe de la villée de la Kasanchu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 210. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 209 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasanchu D. 2. 


Borne 211. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 210 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 212. -— Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. -— Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 212 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mèêtres. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 740 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 620 mt. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 209. — Is gelegen op 580 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 209, op eene met de 
as van het dal der Kasanchu D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 211. — Is gelegen op 510 1n. 
stroomafwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — Is gelegen op 580 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 280 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 214. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 213 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu D. 1, 


distante de cet axe de. 50 mètres. 


Borne 215. -- Ent située à 100 môtres 
de la borne 214 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasanchu D. 1. 


Dorn2 216. -—- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 215 sur une ‘parallèle 
à l’axe de la vallée de lz Kasanchu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 217. 
en amont de la borne 216 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la -Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


-—- Est située à 70 mêtres 


Borne 218. --- Est située à 430 mètres 
en amont de l2 borne 217 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 219. 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 


—- Est située à 660 mètres 


à l’axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 219 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasanchu. 


Borne 221. —- Est située à 270 mêt:es 
en aval de la borne 220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 180 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 214, op eene met de 
as van het dal der Kasanchu D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 170 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 70 m1. 
strooïnopwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene «tet de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 219, op eene met «le 
as van het dal der Kasanchu normale 
lijn. 

Grenssteen 221. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 220, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 222. - - Est située à 150 mètres 
en amont dela borne 221 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 223. .-- Est située à 100 mètres 
de la borne 222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasanchu G. 1. 


Borne 224. .—- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 225. —- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 224 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. —- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 227. 
en aval de la borne 226 sur une parallèle 


Est située à 1.160 mètres 


à l'axe de la vallée de la Kasanchu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 227 sur une parallèle 
à l'axe de Ja vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 229. -—- Est située à 330 mêtres 
en amont dela borne 228 sur une parallèle 
vallée 


à l'axe de la de la Monongo, 


distante de cet axe de 75 môtres. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
cene ‘net de as van het dal der Kasanchu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 222, op eene met de 
as van het dal der Kasanchu G. 1 nor:nale 
Kjn. 

Grenssteen 224. — Ïs gelegen op 150 in, 
strooïmafwaarts den grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227.— Is gelegen op 1.160 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 226, 0p 
eene met de as van het dal der Kasanchu 
evenwijdige lijn, welke op 50 1n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229, — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 228, op 
eene inet de as van het dal der Monongo 
in, evenwijdige liwelke op 75 :n. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 230. — Est située à 370 mètres | 


. en amont de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 231. — Est située à 360 mètres 


en amont de la borne 230 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo 
D. 4, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 232, —- Est située à 100 mètres 
-de la borne 231 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Monongo D. 4. 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 360 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 231, op eene ‘met de 
as van het dal der Monongo D. 4 normale 


En. 


Borne 233. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 232 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 235. — Est située à 280 inètres 
‘en amont de la borne 234 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la Monongo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 236. — Fist située à 100 mètres 
de la borne 235 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Monongo D. 3. 


Borne 237. — Est située à 280 mètres 
on aval de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 15m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 234, op 
ecne met de as van het dal der Monongo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. -— Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 235, op eene met de 
as van het dal der Monongo D. 3 normale 
lin. 

Grenssieen 237. -— [s gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, cp 
eene met de as van het dal der Monongo 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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- Borne 238. — Hst située à 590 mètres 

en amont de la borne 237 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 239. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 238 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la Monongo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. — Est située à 460 inètres 
en anont de la borne 239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. — Est située à 100 mètres 
de la borne 240 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Monongo D. 2. 


Borne 242. — Kit située à 400 mètres 
en aval de la borne 241 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Monongo D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 243. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 242 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 244. — Est située à 260 mètres 
en a:nont de la borne 243 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 245. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 244 sur une paral- 
lèle à l’axe.dela vallée dela Monongo D. 1, 
distante de cet axe: de: 50 mètres. . 








Grenssteen 238. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijo, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. -— Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van dezè as gelegen is. 


Grensstcen 240. -— Is gelegen op 460 m. 
stroomopwearts der grenssteen 239, op 
eone met de as van het dal der Monongo 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


® Grenssteen 241. -— Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 240, op eene met de 
as van het dal der Monongo D. 2 normale 
lijn. 2 

Grenssieen 242. -— Is gelcgen op 400 m. 
stroomafwaarts den gcenssteen 241, op 
eene met de as van hot dal der Monongo 
D. 2 everwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. -— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 242, op 
ecne met de as var het dal der Monongo 
evenwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 244. -— Is gelegen op 260 m. 
stroonopwaarts den gienssteen 243, op 
ecne met de as van het dal der Monongo 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. -— Ie gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 244, op 
cene met de as van het dal der Monongo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstard van deze as gelegen is. 
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Borne 246. — Est située. à 100 mètres|  Grenssieen 246. — Is gelegen op 100 m- 
de la borne 245 sur une normale à l’axe| van den grenssteon 245, op eene met de. 
de la valléé de la Monongo D. 1. as van het dal der Monongo D.1 normale 

| : lijn. | 


Borne 247. — Est située à 430 mètres|  Grenssieen 247. — Is gelegen op 430 m. 
en aval de la borne 246 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
à l’axe de la vallée de la Morongo D. 1, |eene met de as van het dal der Monongo 
distante de cet axe de 50 mètres. D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

| afstand van deze as gelegen is. _ 


Borne 248. — Est située à 430 mètres|  Grenssteen 248. —- Is gelegen op 430 m. 
en amont de la borne 247 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 247, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo, |eene met de as van het dal der Monor go 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

É van deze as gelegen is. | 


Borne 249. —- Est située à 560 mêtres|  Grenssieen 249. —- Is gelegen op 560 m. 
en amont de la borne 248 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 248, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo, |eene met de as van het dal der Monongo 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lin, welke op 50 m. afstend 

ù | van deze as gelegen is. 


Borne, 250. —- Est située à 300 mètres!  Grenssieen 250. — Is gelegen op 300 m. 
en amont de la borne 249 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 249, op 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo, |eene met de as van het dal der Monongo 
distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen. is. 


Borne 251. — Est située à 340 mètres;  Grenssteen 251. — Is gelegen op 340 m. 

en amont de la borne 250 sur une paral-!stroomopwaarts den grenssteen 250, op 

-Ièle à l’axe de la vallée de la Misanji,|eene met de as van het del der Misanji 

distante de cet axe de 50 mètres. | evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze &s gelegen is. : 





Borne 252. - Est située à 480 mètres|  Grenssteen 252. —- Is gelegen op 480 m. 

en amont de la borne 251 sur une paral-|stroomopwaarts den grenssteen 251, op 

-lèle à l'axe de la vallée de la Misanji, |eene met de as van het dal der Misanji 

distante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 253. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 253. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 252 sur une normale à l’axe| van den grenssteen 252, op eene met de 
de la vallée de la Misanji. as van het dal der Misanji normale lijn. 
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.- Est située à 560 mètres 


Borne 254. 
en aval de la borne 253 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de le Misanji, distante 
de cet axe de 60 mêtres. 


\ 


Borne 255. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 254 sur unè parallèle 
à l’axe de la vallée de la Misanji, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 256. —. Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 255 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 256 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Monongo. 


Borne 258. -—- Est*située à 740 mètres 
en aval de la borne 257 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo,distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 259. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 258 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. -- 
en amont de la borne 259 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 150 mètres 


Borne 261. —- Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 260 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lutende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Grenssieen 254. — Is Re 0p°560 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Misaniji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze.as gelegen is. 


Grenssteen 255. —- Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Misar ji 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


.Grenssteen 256. —- Ie gelegen op 360 m. 
stroomopwaarte den grenssteer 255, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.-afstard 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 256, op eene mêt de 
as van het dal der Monongo normale 
ijn. 


Grenssteen 258. —- Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. atstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 260. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261. —- Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


“Borne 262. - 
ei amont de la borne 261 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Lutende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 263. 
de la borne 262 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lutende. 


Borne 264. — Est située à 
en aval de la borne 263 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutende, distante 
dé cet axe de 50 mètres. 


Borne 265. 
en aval de la borne 264 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 266. -— Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 265 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de Ja vallée de la Monongc, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 268. -— Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 267 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Monongo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


” Borne 269. — Est située à 710 mèêtres 
en amont de la borne 268 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Kasena, 
distante de cet axe - 50 mètres. 


— Est située à 450 mètres 


— Est située à 100 mètres | 


500 mètres : 


— Est située à 570 mêtres: 











Grenssteen 262. — Is is op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssigen 263. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 262, op eene met de 
as van het dal der Lutende normale 


[lijn. 


Grenssteen 264. — Is gelegen op 500 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. "Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Lutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 269. —- Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 268, op 


,jeene met de as van het dal der Kasena 
levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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: Borne 270. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 269 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 271. —- Est située à 100 môtres 
de la borne 270 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasena. 


Borne 272. -— Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 271 sur une parallèle 
à l’axe de la. vallée. de la Kasena, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 273. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 272 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasena. 


Borne 274. — Het située à 200 mètres 
en aval de la borne 273 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 275. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 274 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de.50 mètres. 


_ Borne 276. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 275 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Monongo 
‘G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


"Borne 277. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 276 sur une uormale à l’axe 
de la vallée de la Monongo G. I. 


Borne 278. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 277 sur une parallèle 


Grenssieen 270. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der Kasena 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271. —- Is gelegen op. 100 m. 
van den grenssteen 270, op eene met de 


[as van het dal der Kasena normale lijn. 


Grenssteen 272. —- Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 871, op 


leene met de as van het dal der Kasena 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 273. —- Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts van den grenssteen 272, 
op eene met de as van het dal der Kasena. 


Grenssteen 274. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de as van het dal der Monongo 


.[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen 276. —- Ts gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
G. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 276, op eene met de 
as van het dal der Monongo G. 1 Ares 
lijn. 


Grenssteen 278. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 277, op 
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à l’axe de la vallée de la Monongo G. 1, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 279. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 278 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Monongo, 
: distante de cet axede 50 mêtres. 


Borne 280. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 279 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Borne 281. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 280 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashindi, 
* distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 282. -— Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 281 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, 
distante de c2t axe de 50 mètres. 


Borne 283. -— Est située à 330 mètr:s 
en amont de la borne 282 sur une par:l- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashindi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 284. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 283 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la -Kashindi D. 2. 


Borne 285. 
en aval de la borne 284 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashindi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 310 mètres 


eene met de as van het dal der Monongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen.is. 


Grenssteen 279. —- Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 281. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 282. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


-afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 283. :— Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 283, op eene met de 
as van het dal der Kashindi D. 2 DAERRIE 
lin. 


Grenssteen 285. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 286. —- Est située à 320 mètres 
<n aval de la borne 285 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 287. -— Est située à 260 mètres 
<n amont dla borne 286 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashindi, 

. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 288. —- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 287 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Käshindi, 

. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 289. --- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 288 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashindi D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 290. —- Kit située à 100 mètres 
<e la borne 289 sur une normale à l’axe 
4e la vallée de la Kashindi D. 1. 


Borne 291. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 290 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashindi D. 1. 


Borne 292. .— Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 291 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 293. — Ent située à 470 mètres 
en amont de la borne 292 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 286. — Ts gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 285, op, 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. —- Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den -grenssteen 286, op 
eene met dé as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Ts gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 


Grenssteen 290. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 289, op eene met de 
as van het dal der Kashindi D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 291. —- Ts gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
D. 1 evenwijdige lijn. 


Grenssteen 292. -— Ts gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 294. —- Est située à 100 mètres 
. de la borne 293 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Kashindi. 


Borne 295. —- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 294 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kaeshindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. —- Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 295 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 297. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 296 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298. —- Est située à 720 mètres 
en avel de la borne 297 sur une parallèle 
à l’axe de la vellée de le Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. --- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 298 sur une parallèle 


à J’axe de Ja vallée de la Kashindi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300, —- Est située à 500 mètres 
en avel de la bas ne 299 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashindi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 301. —- Est située à 1.080 mètres 
en amont de 12 borne 300 sur une paral- 
lèle à l’axe de l& vallée de le Mushinga, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


-Grenssteen 294, —-Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 293, op eene met de 
as van het dal der Kashindi normale 
lijn. | 

Grenssteen 295. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afetend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. —- Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 : m. afstend 
van deze. as gelegen is. 


Grenssteen 297. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaats den grenssteen 296, op 
eene met de as ven het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn; welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298. —- Ts gelegen op 720 n1. 
stroomafwearts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaerts den grenssteen 298, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. —- Is gelegen op 500 m,. 
stroomafwaarts den grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der Kashindi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301.—- Is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 302. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 301 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinge, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 303. —- Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 302 sur une paral- 
lèle à l'axe de le vallée de la Mushinge, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 304. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 303 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinga. 


Borne 305. —- Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 304 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinge, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 306. --- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 305 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 307. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga G. 1, 
distante de ect axe de 50 môtres. 


Borne 308. — Est située à 100 mètres 
de la borne 307 sur une normale à l’axe 
de le vallée de le Mushinga G. 1. 


__ Borne 309. — Est située à 230 mêtres 
en aval de la borne 308 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Mushinga G. 1. 

distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssieen 302. —- Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 301, op. 
eene met de as van het dal der Mushinga 


-[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 303. —- Is gelegen op 930 m... 
stroomopwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze a8 gelegen is. | | 


Grenssteen 304. —- Is gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 303, op eene met de 
as van; het del der Mushinge normale 
liju. 


Grenssteen 305. —- Is gelegen op 850 m. 
stroomafwearts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. —- Is gelegen op 300 m. 
stroomaiwearts den grenssteen: 305, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
ven deze as gelegen is. 


Grenssieen 307. —- Is gelegen”op 220 m. 
stroomopwearts den grenssteen 306, op 
cene met de as van het dal der Mushinga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 307, op eene met de 
as van het dal der Mushinga G. 1 normale 
Hjn. | 

Grensstéen 309. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het del der Mushinga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 310, — Est située à 1.130 mètre: . Grenssieen 310.— Is gelegen op 1.130 m. 


“en-aval de la borne 309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushing*, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 311. —- Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 310 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 312. — Est située à 90 mètres 
-en aval de la borne 311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
-dfstante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 313. -—. Est située à 660 mètres 
-en amont de la borne 312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga TI, 
distante de tet axe de 50 mètres. 


Borne 314. — Est située à 320 mètres 
-en amont de la borne 313 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga IT-D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 315. — Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 314 sur une parel- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mushinga IlI- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 316. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 315 sur une normale à l’axe 
-de le vallée de la Mushinga TII-D. 2. 


Borne 317. -— Et située à 360 mètres 
en avel de la borne 316 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinga Il- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. —- Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 312. — Îs gelegen op 90 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. — Is gelegen op 660 mm. 
strooïmopwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


.Grenssteen 314. — Ïs gelegen op 320 :n. 
strooïmopwaarts den grenssteen 313, op 
cene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. af:tand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. — Ïs gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 314 op 
eene met de as van het dal der Mu- 
-hinga IT-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen ï. 


Grenssteen 316. — Ts gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 315, op eene met de 
as van het dal der Mushinga II-D. 2 
nortnale lijn. 


Grenssteen 317. — Ts gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m7. afstand van deze as gelegen is. 





— 1539 — 


2 


Borne 318. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 317 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga II- 
D. 2, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 319. -— Est située à 520 mètres 
en amont dela borne 318 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 320. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 319 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinga IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 321. -— Est situéo à 1.150 mètres 
en amont de la borne 320 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mushinga II- 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 322. — Est située à 100 mètres 
de la borne 321 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinga II-D. 1. 


Borne 323. — Est située à 1.130 mètres 
en aval de Ia borne 322 sur-une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinga IT- 
D. FI, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. — Est située à 390 mêtres 


en amont de la borne 323 sur une paral-| 


lèle à l’axe de la vallée de la Mushinga IT, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 325. — Est située à 100 mètres 
de la borne 324 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mushinga IT. 





Grenssteen 318. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 317, op 
eene net de as van het dal der Mushinga 
II-D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 319. — Is gelegen op 520 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 318, op 


eene met de as van het dal der Mu- 


shinga II evenwijdige lijn, wellée op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321.— Is gelegen op 1.150 sn. 
strooinopwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 100 a. . 


van den grenssteen 321, op eene “et de 
as van het dal der Mushinga II-D. 1 
norinale lijn. 


Grenssteen 323.—Is gelegen op 1.130 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Mushinga 
IT-D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT evenwijdige lijn, welke op 50 ïm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 324, op eene met de 
as van het dal der Mushinga IT normale 
lijn. 


Fes 
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. Borne 326. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 325 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mushinga II, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 327. —- Est située à 1.350 mètres 
en aval de la borne 326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mushinga IT, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 328. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 329, —- Est située à 1.500 mêtres 
en aval de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Monongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 330. —- Est située à 1.040 mètres 
en amont de la borne 329 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lungu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 331. — [st située à 290 mètres 
en amont de la borne 330 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. — Est située à 100 mètres 
de la borne 331 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lungu D. I. 


Grenssteen 326. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327.— Is gelegen op 1.350 nu. 
stroomafwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Mu- 
shinga IT evenwijdige lin, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 327, op 
eene jet de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 329.— Ïs gelegen op 1.500 :u. 
stroomafwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Monongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 330.—Is gelegen op 1.040 nt. 
stroomopwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Lungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 331. — Îs gelegen op 290 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Lungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 
afstand van deze as gelegen ïs. 


Grenssteen:332. — Is gelegen op 100 :11. 
van den grenssteen 331, op eene met de 
as van het dal der Lungu D. 1 normale 


_[lijn. 


Borne 333. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 332 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 333. — Ts gelegen op 250 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 332, op 
eene imet de as van het dal der Lurgu 
D. l evenwijdige lijn, welke op 50 «x. 
afstand van deze as gelegen ïs. 
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Borne 334. — Est située à 550 mêtres| 


en amont de la borne 333 sur une paral- 
‘ lèle à l'axe de la vallée de la Lungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 335. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 334 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Lungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 336. — Est située à 100 mètres 
de la borne 335 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lungu. 


Borne 337. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 336 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 338. -— Est située à 1.740 mètres 
en aval de la borne 337 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. — Est située à 740 mètres 
en aval de la borne 338 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 340. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 339 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


F 


Borne 341. — Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 340 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Nangi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 334. — Is gelegen op 550 m. . 
straoomopwaarts den grenssteen 333, ‘op 
eene met de as van het dal der Lungn 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — Îs gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Lungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 335, op eene ntet de 
as van het dal der Lungu normale lijn. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der Lungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 1740 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene inet de as van het dal der Lungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. —- Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 920 m. 
stroon opwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as van het dal der Nangi 


levenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 


|van deze as gelegen is. 





Borne 342. — Est située à 100 mètres 
de-la borne 341 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nangi. 


Borne 343. —- Est située à 1.000 mètres 
- en aval de la borne 342 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nangi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 344. -— Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 343 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mondongo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 345. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 344 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 346. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 345 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 347. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 346 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 348. —- st située à 590 mètres 
en amont de la borne 347 sur une paral- 
lète à l’axe de la vallée de la Trhikola, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 349, — Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 348 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikola, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





- Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 341, op eene met de 
as van het dal der Nangi norinale lijn. 


Grenssreeri 343.— Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaart, den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Nangi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 920 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Mondongo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelegen op 340 m. 
stroon opwaarts den grenssteen . 344, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstcen 346. — Is gelegen op 570 m. 
strocopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 no. 
aistand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — Is gelegen op 300 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 346, ap 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 in. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. :— Is gelegen op 590 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 347, 0p 
eene met de as van het dal der Tshikola 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. — Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Tshikola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
var deze as gelegen is. 
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Borne 350. — Est située à 100 mètres Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 :. 


de la borne 349 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikola. 


Borne 351. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 350 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikola, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


L 


Borne 352. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 351 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikola, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 353. -- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 352 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 354. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 353 sur une paral- 


lèle à l'axe de l& vallée de la Mukungeshi, | 


distante de cct axe de 100 mêtres. 


Borne 355. .-— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 354 sur une parallèle 
à l'axe de a vallée de la Lushimba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


æ 


Borne 356, —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 355 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lushimba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 357. —- Est située à 100 mètres 
de le borne 356 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lushimba. 





van den grenssteen 349, op eene met. de 
as van het dal der Tshikola normale 
lijn. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 700 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 350, op 
eene “met de as van het dal der Yshikola 
evenwijdige lijn, welke op 50 :æ. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 352. -— Is gelegen op 610 m. 


Stroomafwaarts den grenssteen 351, op 


eene met de as van het dal der Tshikola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 353. —- Is gelegen op 840 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. —- Is gelegen op 600 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de 28 van het dal der Mukun- 


|geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 355. —- Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 354, op. 
eene met de as van het dal der Lushimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 356. —- Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Lushimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 356, op eene met de 
as van het dal der Lushimba normale 
lijn. 
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“Borne 358. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 357 sur'une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lushimba, 
distante de cet axe de 50 mêtres, 


\ 


Borne 359. -— Est située à 80 môtres 
en amont de la borne 358 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lushimba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


| Grenssteen 358. —. Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 357, op 


eene met de as van het dal der Lushimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van' deze as gelegen is. 


Grenssteen 359. —- Is gelegen op 80 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 358, op 


eene met de as van het dal der Lushimba L 


G. 1 evenwijdige lijn, welke ep 50 m. 


[afstand van deze as gelogen is. 


Borne 360. — Est située à 100 mètres 
. de la borne 359 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lushimba G. 1. 


. Borne 361. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lushimba G. 1, 
distante de: cet axe de 50 môtres. 


Borne 362. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 361 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lushimba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 363. 430 mètres 
en aval de la borne 362 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lushimba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


— Est située à 


Borne 364. :— Est située à 1.460 mètres 
en amont de la borne 363 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 365. —- Ast située à 360 mètres 
en amont de la borne 364 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Jtapa, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 360. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 369, op eene met de 
as van het dal der Lushimba G. 1 normale 
lijn. 

_ Grenssteen 361. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Lushimba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 362. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Lushimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is, 


Grenssteen 363. —- Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 362, op 
eene met de as van het dal der Lushimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 364.—- Is gelegen op 1.460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 363, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 365. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne. 366. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 365 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de là Ttapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 367. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 366 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la N’Koto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 368. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 367 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la N’Koto. 


Borne 369. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 368 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la N’Koto, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 370. — Est située à 560 mêtres 
en amont de la borne 369 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 371. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 370 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 372. —- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 371 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 373. — Est située à 100 mètres 
de la borne 372 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Itapa D. 2. 
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Grenssteen 366. —- Is gelegen op 496 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eéne met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 367. —- Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 366, op 
eene met de as van het dal der N’Koto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 368. -- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 367, op eene met de 
as van het dal der N’Koto normale 
lijn. 


Grenssteen 369. — - Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der N’Koto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. —- Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. —- Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 372. —- Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. —- Is gelegen op 100 m, 
van den grenssteen 372, op eene met de 
as van het dal der Itapa D. 2 normale 
lija. 


Borne 374. - Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 373 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 375. --- Est située à 360 mêtres 
en amont de la borne 374 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 376. --- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 375 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 377. --- Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 376 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 378. -- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 377 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 379. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 378 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Itapa D. 1, 


Borne 380. -- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 379 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Itapa D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 381. :-- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 380 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Itapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssieen 374. —- Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 373, Op 
ecne met de as van het dal der Itapa D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 375. - - Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 376. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der Itapa 


* fevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 377. --- Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 378. —- Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 377, op 
eene met de as van het dal der Itapa D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 379. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 378, op eene met de 
as van het dal der Itapa D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 380. --- Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as van het dal der Itapa D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. —- Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 380, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





\ 
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Borne 382. -- Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 381 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 383. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 382 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Itapa. 


Borne 384. -- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 383 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 385. —- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 394 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 386. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 385 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 387. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 386 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Itapa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 388. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 387 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Itapa G. 1. 


Borne 389. —- Est située à 3560 mètres 
en aval de la borne 388 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 382. — - Îs gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 381, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand' 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 383. — - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 382, op eene met de 
as van het dal der Itapa normale lijn. 


Grenssteen 384. --- Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 383, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 385. - - Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 384, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 386. -- [s gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 385, op 
eene niet de as van het dal der Itapa G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 387. — - Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der Itapa G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 388. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 387, op eene met de 
as van het dal der Itapa G. 1 normale 
lija. 


K Crenssteen 389. —- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der Itapa G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand 
van deze £ as gelegen is. 








‘ Borne 390. —- Est située à 340 mètres 
- en aval de la borne 389 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 391. —- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de La Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne'392. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 391 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 393. —- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 392 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 394. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 393 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Pengika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 395. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 394 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Pengike, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 396. -- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 395 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Pengika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 397. —- Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 396 sur une paral- 
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Grenssieen 390. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Itapa G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 391. - - Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 392. -_- Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 391, op 
eede met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 393. --- Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 394. -- Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts- den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 395. - -- Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grnessteen 396. —- Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der Pengika, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstéen 397. —- Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la Pengika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 398. --- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 397 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Pengika D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 399. -_- Est située à 100 mètres | 


| de la borne 398 sur une normale à l’axe 
à l’axe de la vallée de la Pengike D. 1. 


Borne 400. - -- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 399 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Pengika D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 401. - - Est située à 390 mêtres 
en amont de la borne 400 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Pengika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 402. 
de la borne 401 sur une normale à l'axe 


-- Est située à 100 mètres 


de la vallée de la’ Pengika. 


Borne 403. --- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 402 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pengika, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 404, - -- Est située à 690 mètres 
en aval de La borne 403 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pengika, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 405. .— Est située à 570 mètre, 


eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. --- Ts gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is 


Grensstéen 399. - - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 398, op eene met.de 
as van het dal der Pengika D. 1 normale 
lijn: 


Grenssteen 400. Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 401. -- - Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
ever wijdige lijn, welke op 50 m. afstand : 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 402. -: Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 401, op eene met de 
as van het dal der Pengika normale 
lijn. 


Grenssteen 403. -- - !s gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 402, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 404. : -- Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 403, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 405. —- Is gelegen op 570 m, 
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en aval de la borne 404 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pengika, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 406. --- Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 405 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pengika, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 407. -- Est située à 520 mètres 
en, àval de la borne 406 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 408. ---- Est située à 1.090 mètres 
en aval de la borne 407 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 409. --- Est située à 350 mêtres 
en aval de la borne 408 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Itapa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 410. --- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 409 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 411. --- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 410 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 412. -—- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 411 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op. 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 406. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 405, op 
eene met de as van het dal der Pengika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 407. —- Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 406, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 408. —- Is gelegen op 1.090 m. 
stroomafwaarts den grentsteen 407, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 409. -— - Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 408, op 
eene met de as van het dal der Itapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grnessteen 410. --- Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den gren»steen 409, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. --- Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 410, op 
eéne met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is ‘ 


Grenssteen 412. --- Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 413. --- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 412 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 414. : - Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 413 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 415. : - Est située à 380 mêtres 
en amont de la borne 414 sur une par&!- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 416. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 415 sur‘une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukakulu. 


Borne 417. -- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 416 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 418. 
en aval de la borne 417 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 550 mètres 


Borne 419. - - Est située à 450 mètres 


en aval de la borne 418 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 420. —- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 419 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 413. —- Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den greussteen 412, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. - - Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 413, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 415. -- - Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 416. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 415, op eene met de 
as van het dal der Mukakulu normale lijn. 


Grenssteen 417. -- - Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstéen 418. - -- Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 419. + - Is gelegen op 450 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der Mukaknlu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 420. --- Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 421. : -- Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukakulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 422. --- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 421 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 

distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 423. — Est située à 990 mètres 
en amont de la borne 422 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 424. --- Est située à 200 mètres 
de la borne 423 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukungeshi. 


Borne 425. Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 424 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de de cet axe de 100 mètres. 


Borne 426. -- - Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 425 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 427. -—- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 426 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 428. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 427 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koïji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 421. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der Mukakulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
vau deze as gelegen is. : 


Grenssteen 422. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 423. — T; gelegeu op 990 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Mukungeshi 
evenwijdige lijn, welke‘ op 100 m. afstand 
ven deze ar gelegen is. 


Grenssteen 424. —- Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 423, op eene met de 


as van het dal der Mukungeshi normale 


lin. 

Grenssteen 425. -- Ts gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarte den grenssteen 424, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 426. --- Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 427. : -- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den greñssteen 426, op 
eene met de as van: het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 428. -— Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 427, op 
eene met de as van het dal der Koji 
evénwijdige liju, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 429. -- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 428 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Koji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 430. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 429 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koji, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 431. .-. Est située à 100 mêtres 
de la borne 430 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Koji. 


Borne 432. - - Est située à° 350 mètres 
en aval de la borne 431 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Koji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 433. --- Est située à 500 mètres 
en. aval de la borne 432 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. :.- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 433 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Koji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. -- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 434 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 436. --- Het située à 690 mètres 
en aval de la borne 435 sur une parall'le 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 429. -—- Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts dén grenssteen 428, op 
éene met de as van het dal der Koji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 430. —- Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 429, op 
eene met de as van het dal der Koji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grnessteen 431. - - [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 430, op eene met de 
as van het dal der Koji normale lijn. 


Grensstcen 432. -—- Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 431, op 
éene met de as van het dal der Koïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 433. —- Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der Koïji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. —- Is gelegen op 260 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der Koji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. -—- Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 434, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Brenssteen 436. --- Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 435, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi eveuwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 437. — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 436 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 438. -— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 437. —- Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 436, op 
eene met de as van het dal der Tehikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 438. -— Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 437, op 
eene met de as-van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 439. -— Fist située à 760 mètres 
en amont de la borne 438 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 440. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 439 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 441. -—- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 440 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 442. -.- Est située à 100 mètres 
de la borne 441 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikula D. 1. 


Borne 443. -—- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 442 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 444. —. Est située à 230 mètres | 


en amont de la borne 443 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 439. —- Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 438, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 440. -—- Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze at gelegen is. 


Grenssteen 441. —- Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 440, op 
eene met de as van het dal der Tshikule 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 442. ——- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 441, op eene met de 
as van het dal der Tshikula D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 443. —- Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 442, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 444. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 443, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 445. —- Est située à 360 mètres 


en amont de la borne 444 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 446. —- Est située à 380 mêtres 
en amont de la borne 445 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 447. :-- Est située à 360 môtres 
en amont de la borne 446 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 448. —- Est située à 14Q mêtres 
en amont de la borne 447 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 449. . - Est située à 100 mètres 
de la borne 448 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikula. 


Borne 450. ---- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 449 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 451. --- Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 450 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 452, .-- Fist située à 300 mètres 
en aval de la borne 451 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 445. —- Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 444, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 446. --- Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 445, op 
cene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 447. —- Ts gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 446, op 


‘eene met de as van het dal der Tshikula 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssicen 448. —- Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eenc met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 449. :-- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 448, op eene met de 
as van het dal der Tshikula normale lijr. 


Grenssleen 450. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 451. -- Ts gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 450, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. --- [s gelegen op 300 m. 
stroomañwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 453. -—. Est située à 440 mètres]  Grenssieen 453. —- Is gelegen op 440 m. 


en amont de la borne 452 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaïanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 454. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 453 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïanza, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 455. : -- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 454 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaïanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 456. - -- Est située à 100 mètres 
de la borne 455 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïanza. 


Borne 457. -- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 456 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 458. - - Est située à 450 mètres 
“en aval de la borne 457 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïanza, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 459. - - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 458 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïanza, distant: 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 460. - -- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 459 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangeba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Kaïanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 454, —- Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der Kaïanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 455. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der Kaïanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 456. —-- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 455, op eene met de 
as van het dal der Kaïanza normale lijn. 


Grenssteen 457. —- Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Kaïanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstecn 458. —- Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der Kaïanza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 459. --- Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der Kaïenza 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 460. -- - Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der Mangeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





— 1557 — 


Grenssteen 461. - - Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der Mangeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


: Borne 461. -— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 460 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangeba, 
distante de cet axé de 50 mêtres. 







Borne 462. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 461 sur une normale à l’axe 
- de la vallée de la Mangeba. 


Grenssteen 462. -- - [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 461, op eene met de 
as van het dal der Mangeba normale lijn. 


Borne 463. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 462 sur une parallèle 
à l'axe de La vallée de la Mangeba, 
distante de’ cet axe de 50 mètres. : 


Grenssteen 463. — - Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 462, op 
eene met de as van het dal der Mangeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 464. -— Fist située à 540 mètres 
en aval”de la borne 463 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangeba, distante 
de cet axe de 50 m'tres. | 


Grenssteen 464. - - Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 463, op. 
eene met de as van het dal der Mangeba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand- 
van deze as gelegen is. 


Borne 465. --- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 464 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 465. --- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 466. -— Est située à 290 mètres | 
en amont de la borne 465 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshintango, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 466. -—- Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 465, op 
eene met de as van het dal der Tshintango 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 467. --- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 466 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshintango, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 467. -- Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der Tshintango 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 468. -—- Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 467 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshintango, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 468. —- Is gelegen op 1.010 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 467, op 
eene met de as van het dal der Tshintango 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 469. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 468 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshintango. 


Borne 470. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 469 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshintango, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 471. -— Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 470 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangel2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 472. -— Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 471 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangela, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 473. --- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 472 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mangela. 


Borne 474. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 473 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 475. --- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 474 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mangela G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 475 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mangela G. 1. 


Borne 477. --- st eituée à 180 mètres 


Grenssteen 469. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 468, op eene met de 
as van het dal der Tshintango normale 
lijn. - 


Grenssieen 470. -—- Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 469; op 
eene met de as van het dal der Tshintango 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. --- Is gelegen op 310 m. - 
stroomopwaarts den grenssteen 470, op 
eene met de as van het dal der Mangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 472. —- Ts gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de às van het dal der Mangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Ë Grenssteen 473. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 472, op eene met de as 
van het dal der Mangela normale lijn. 


Grenssteen 474. —- 15 gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 473, op 
eene met de as van het dal der Mangela 
evenwijdige Hijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 475. -— Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der Mangela 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 476. -—- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 475, op eene met de as 
van het dal der Mangela G. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 477. —- Îs gelegen op 180 m. 
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en aval de la borne 476 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangela G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 478. -:- Fist située à 290 mètres 
en aval de la borne 477 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mangela, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 479. --- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 478 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mangela, dis- 
tante de cet axe de 50 miètres. 


Borne 480. :.- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 479 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshintango, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 481. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 480 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshintango 


G. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 482. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 481 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshintango G. 1. 


Borne 483. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 482 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshintango G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 484. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 483 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshintango, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


stroomafwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de as van het dal der Mangela 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 471, Op 
eene met de as van het dal der Mangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 478. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van het dal der Mangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as :gelegen is. 


Grnessteen 480. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
tango evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 481. — Is gelegen op 230 no. 
stroomopwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
tango G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 481, op eene net de 
as van het dal der Tshintango G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 483. — Is gelegen op 230 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 482, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
tango G. 1 ovenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 484. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 483, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
t. ngo evenwijdige lijn; welke op 50 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 
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- Borne 485. - — Est située à 550 mêtres 
en aval de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshintango, dis- 
tante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 486. --- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 485 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshintango 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 487. .-- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 486 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 488. --- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 487 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 489. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 488 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 490. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 489 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nangela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 491. - Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 490 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nangela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 491 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nangela. 


Grenssteen 485. — Is gelegen op 550 m. 


strooïnafwaarts den grenssteen 484, op 


eene met de as van het dal der Tshin- "é 


tango evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand nan deze as gelegen is. 


Grenssteen 486. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
tango evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 487. — Ts gelegen op 210 11. 
strooïmafwaarts den grenssteen 486, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 488. — Ts gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 489. — Ts gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 488, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 490. -— Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Nangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491. — Is gelegen op 650 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 490, op 
cene met de as van het dal der Nangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 492. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 491, op eene met de 
as van het dal der Nangela normale 
jn. 
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_ Borne 493. — Est située à 670 mètres 
<n aval de la borne 492 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nangela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 494. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 493 sur -une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nangela,, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 495. — Est située à 260 mètres 
| en aval de la borne 494 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 496. --- Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 495 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikula, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 497. -- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 496 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikula, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. -— Est située à 430 mètres 

en aval de la borne 497 sur une parallèle 

. à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 499. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 498 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kapemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 500. —— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 499 sur une parallèle 





Grenssteen 493. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 492, op 
eene met de as van het dal der Nangela 
.levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. . : 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der Nangela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 495. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 496. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssieen 497. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Tshikula 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 498. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 497, op 
eene met de as van‘het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 499, op 


100 
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à l’axe de la vallée de la Kapemba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 501. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 500 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapemba D. 1. 


Borne 502. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 501 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 503. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 502 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres, 


s 


Borne 504. —- Est située à 690 mètres 


en amont de la borne 503 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 505. --- Est située à 290 môtres 
en amont de la borne 504 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kapemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 506. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 506 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 507. — Est située à 100 mètres 
de la borne 506 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapemba. 


Borne 508. -— Est située à 220 mètres 


eene rret de as van het dal der Kapembä 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze, as gelegen is. 


Grenssteen 501. — Is gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 500, op eene met de 
as van het dal der Kapemba D. 1 normale 
lijp. : 

Grenssteen 502. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts dén grenssteen 501, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 503. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 504. — Is gelegen op 690 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 503. op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. efstand 
van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 505. — Ïs gelegen op 290 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 504. op 
eene et de a van het dal der Kapenba 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 200 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 505, op 
eene ruet de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ix. 


Grenssteen 507. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 506, op eene met de 
as van het dal der Kapemba normale 
Bjn. | 


Grenssteen 508. — Ts gelegen op 220 nm. 








en aval de la borné 507 sur uné parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 509. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de’ 50 mètres. 


Borne 510. —-- Est située à 130 mètres 
en aval dé la borne 509 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 511. -- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 510 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba G. 1, 
distante de ect axe de 50 mêtres. 


Borne 512. -- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 513. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 512 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapemba G. 1. 


Borne 514. —- Est située à 230 mètres | 


en aval de la borne 513 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 515. —- Est située à 510 mêtres 
en.aval de la borne 514 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapemba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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stroomafwaarts den grenssteëén 607, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — Ïs gelogen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Kapeïrba 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 130 mm. 


eene met de as van het dal der Kapexba 
evenwijdige lijn, welke op 50 x. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. — Ïs gelogen op 440 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 680 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 512. — Ïs gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 511, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 a. 
van den grenssteen 512, op eene met de 
as van het dal der Kapemba G..1 normale 


ijn. 


Grenssieen 514. — Ïs gelegen op 230 «1. 
stroomafwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 510 n1. 
stroonafwaarts den grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 





G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as’ gelegen is. 


levenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


stroomafwaarts den grenssteen 509, op . 





Sie 5" 


Borne 516. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 515 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 517. -—- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 516 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kapemba, dis-. 


tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 518. — Est située à 1.050 mètres 
en aval de la borne 517 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de'100 mètres. 


Borne 519, -— Est située à 760 mètres | 


en amont de la borne 518 sur une paral- 
lèleà l'axe de la vallée de la Kashi, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 520, — Est située à 100 mètres 
de la borne 519 sur une normale à l’axs 
de la vallée de la Karhi, 


Borne 521. -— Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 520 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 522. -— Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 521 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 523, — Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 522 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteën 516. — Is golegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 517. — Ïs gélegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 616, op 
eene met de as van het dal der Kapemba 
evenwijdige lijn, wellse op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 518.— Is gelegen 6p 1.050 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 517, op 
eene mot de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 519. — Is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der Kashi 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 520. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 519, op eene met de 
as van het dal der Kashi normale lijn. 


Grenssteen 521. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 520, op 
eene mot de as van het dal der Kashi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 522.— Ts gelegen op 1.170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op. 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 523. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 522, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 


|evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. ; 
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Borne 524. -— Est située à 300 mètres 
en amont. de la borne 523 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Téhietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssicen 524. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts don grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


: [van deze as gelegen is. 


Borne 525. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 524 sur une paral- 
Jèle à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 526. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 525 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 527. —- Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 526 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ls Keshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 528. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 527 sur une normale à l'axe 


de la vallée de la Keshi. 


Borne 529. 
en aval de la borne 528 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Keshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


—- Est située à 960 mètres 


Borne 530. -—- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 529 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 531. -—- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 530 sur une paral- 
lèle à l’axe de le vallée de la Tshietate, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 525. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 824, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 526. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 525, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 527.—— Is gelegen op 1.010 m 
stroomopwaarts den grenssteen 526, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. stand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 528. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 527, op eene met de 
as van het dal der Keshi normale lijn. 


Grenssteen 529. — Is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 628, op 
eene met de as van het dal der Keshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 530. — Is gelegen op 640 15. 
stroomopwaarts den grenssteen 529, op 
eene met de às van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 531. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 530, op 
eone met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 532. — Est située à 100 mètres | 


en amont de le borne 531 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietate D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 533. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 532 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata D. 2. 


FS 


Borne 534. -- Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 533 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietata D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 535. --- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 534 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 536. --- Est située à 200 mètres 


en amont de la borne 535 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 537,--- Est située à 100 mètres 
de la borne 536 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata D. I. 


Borne 538. —- Est située à 140 môtres 
en aval de la borne 537 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 539. —- Hit située à 200 mètres 
en amont de la borne 538 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 532. — Is gelegen op 100 m. 

‘stroomopwaarts den grenssteen 531, op 

eene met de as van het dal der Tshiétata . 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 

afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 532, op eene met de 
as van het dal der Tshietata D: 2 normal 
lin.  . | 


Grenssteen 534. — Ts gelegen op 60 m. 
stroomafwaarts den grènssteen 533, op 
eene met de as van-het dal der Tshietata 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 535. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene et de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 536. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 535, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen :is. 


Grenssteen 537. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 536, op eene met de 
as van het dal der Tshietata D. 1 normale 
lijn. | 

Grenssteen 538. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 in. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 539, — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 538, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 

[van deze as gelegen is. 
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Borne 540. —- Est située à 100 mètres | | Grenssteen 540. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 539 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata. 


Borne 541. — Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 540 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


L à 
Borne 542. —- Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 541 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata 
G.. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 543. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 542 sur une normale à l’axe 
le la vallée de la Tshietata G. 1. 


Borne 544. — Est située à 220 mêtres 
en aval de la borne 543 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 545. —- Est située à 490 mètres 
-en aval de la borne 544 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 546. -—- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 545 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshictata 
CG. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 547. -- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 546 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietata G. 2- 
d, 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 539, op eene met de 
as van het dal der Tshietata normale 
lijn. | 


Grenssteen 541.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 540, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 542. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 541, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 =. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 543. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 542, op eene met de 
as van het dal der Tshietata G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 544. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 543, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
G. 1 evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 545. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 544, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 545, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
G. 2 evenwijdige lijn, elke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 547. — Is gelegen op 240 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 546, op 
eene met de as van het del der Tshietata 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 





— 1568 — 


Borne 548, — Est située à 100 mètres 
de la borné 547 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata G. 2-4, 1. 


Borne 549. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 548 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietata G. 2- 
d. 1. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 550. —- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 549 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata G.2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 551. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 550 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata G. 2. 


Borne 552. —- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 551 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tietata G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 553. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 552 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Téhietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 554, —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 553 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Dorne 555. —- [st située à 240 mètres 
en amont de la borne 554 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshietata 
G. 3, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 548. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 547, op eene met de 
as van het dal der Tshietata G. 2-4. L 
normale lijn. 


Grenssteen 549. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 548, op. 
eëne met de as van het dal der Tshietata 
G. 2-d. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 550. — Is gelegen op 140 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, ‘op 
eene n'et de as van het dal der Tshictata 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 x. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 550, op eene met de 
as van het dal der Tshietata G. 2 normale 
lijn. j 

Grenssteen 552. — Is gelegen op 330 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 551, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 553. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 552, op 
eene met de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gélegen is. 


Grenssteen 554. — Is gelegen op 240 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 653, op 
eene net de as van het dal der Tshietata 
evenwijdige lijn, welke 6p 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 555. — Is gelegen op 240 :1. 
stroomopwaarts den grenssteen 564, op 
eene et de as van het dal der Tshietata. 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 650 3m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 556, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 555 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshietata G. 3. 


Borne 567. —- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 556 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 558. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 557 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 559. -—- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 558 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de lz Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 560. —- Est située à 300 môtres 
en aval de la borne 559 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 561. —- Est située à 990 mètres 
en aval de la borne 560 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la -Tshietata, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 562. -—- Est située à 390 môtres 
en aval de la borne 561 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 563. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 562 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 100 vw. 
van den grenssteen 655, op eene met de 
as van het dal der Tshietata G. 3 normale 
lijn. | : ' 


Grenssieen 557. — Is gelegen op 240 m. 


strooniafwaarts den grenssteen 556, op 


eene met de as van het dal der Tshietata 
G. 3 evenwijdige lijn, welké op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 558. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 657, op 
eene ‘et de as van het dal der Tshietata 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 559. — Is gelegen op 400 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 558, op 
eene et de as van het dal der Tshietata 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 300 m. 


stroonafwaarts den grenssteen 559, op. 
eene net de as van het dal der Tshietata. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 561. — Is gelegen op 990 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 560, op 
eene net de as van het dal der Tshiotata 
evenwijdige lijn, welke op 560 n1. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 562. — Is gelegen op 390 mn. 
“trous: afwaarts den grenssteen 561, op 
vene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op°100 :n. 
«fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 563. — Ïs gelegon op 750 m, 
stroo:aafwaarts den grenssteen 562, op 
eene set de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 100 :n. 
«fstand van deze as gelegen is. 
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Borne 564. -- Est située à 1.670 mètres 
en aval de la borne 563 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


“Borne 565.--- Est située à 170 mètres 
-en amont de la borne 564 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gambueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 566. --- Est située à 560 môtres 
en amont de la borne 565 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gambueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 567. —- Est située à 900 mètres 
-en amont de la borne 566 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Gambueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 568. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 567 sur une normale à l’axe 
de la vallée de l Gambueshi. 


Borne 569. -- Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 568 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gambueshi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 570. —- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 569 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gambueshi, 
distante’ de cet axe de 50 mêtres. 


A 


Borne 571. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 570 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Gambueshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 564.— Is gelegen op 1.670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
aîstand van deze 2s gelegen is. 


Grenssieen 565. — Is gelegen op 170 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 564, op 
eene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 566. — Is gelegen op 560 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 567, op eene met de 
as van het del der Gambueshi normale 
lijn. 

Grenssteen 569. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 568, op 
cene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 571. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 570, op 
cene met de as van het dal der Gambueshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 x. afstand 
van deze as gelegen is. 





Borne 572. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 571 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi,| 
distante de cet axe de 150 mètres. 


“Borne 573. —- Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 572 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasanga, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574, -- Est Située à 840 mètres 
en amont de la borne 573 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasanga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 575, —- Est située à 100 mètres 
de la borne 574 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasanga. 


Borne 576. —- Est située à 880 môêtres 
en aval de la borne 575 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 577. :-- Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 576 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangs, 


dstante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 572. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 571, op : 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 573. — Is gelegon op 770 m. 
stroo:opwaarts den grenssteen 572, op 
eene met de as van het dal der Kasanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 574. — Is gelegen op 840 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der Kasanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 575. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 574, op eene met de 
as van het dal der Kasanga normale lijn. 


Grenssteen 576. — Is gelegen op 880 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 575, op 
eene met de as van het dal der Kasanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 576, op 
eene met de as van het dal der Kasanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 311. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 578. --- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 577 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
dintente de cet axe de 150 mètres. 


Borne 579, --- Hit située à 1.160 mètres 
en aval de la borne 578 sur une parallèle 
_à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Grenssteen 578. — Is gelegen op 820 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 579.— Is gelegen op 1.160 :n. 
strooïmafwaarts den grenssteen 578, op 
eene ‘net de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 580. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 579 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshivula, distante 
de cet axe de 50 mètres. ee 


Borne 581. —- Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 580 sur une paral- 
lèle à l'axe dé la vallée de la Tshivula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 581 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshivuls, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 583. — Est située à 100 môtres 
de la borne 582 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Trhivula. 


Borne 584. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 583 sur une parallèle 
"à l'axe de la vallée de la Tshivula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 585. -— Est située à 1.060 mètres 
en aval de la borne 584 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshivula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 586. --- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 585 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshivula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. —- 
en aval de la borne 586 sur une parallèle, 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Est située à 390 mètres 


Grenssteen 580.— Is gelegen op 200 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 579, op 
eene ‘met de as van het dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 50 :=. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 581.— Îs gelegen op 1.060 rx. 
stroomopwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 581, 0p 
eene met de as van het dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 583. — Is gelegen op 100 a, 
van den grenssteen 582, op eene met de 
.S van het dal der Tshivula normale 
lijn. 

Grenssteen 584. — Is gelegen op 270 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 583, op 
eune met de as van het dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 50 =. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 585.— Is gelegen op 1.060 «. 
strootafwaarts den grenssteen 584, cp 
eene met de as van heë dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze’as gelegen is. 


Grensstéen 586. — Is gelegen op 260 ar. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene met de as van het dal der Tshivula 
evenwijdige lijn, welke op 60 mm. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — Is gelegen op 390 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 586, op 
cene jet de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 588. — Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 587 sur une paral- 


lèle àl’axe de la vallée de la Kabutshutshu.. 


-distante de cet axe dé 50 mètres. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene et de as van het dal der Kabut- 
shutshu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 589. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 588 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabutshutshu. 


Borne 590. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 589 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabutshutshu, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 591. —- Est située à 1.330 mètres 
en aval de la borne 590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mükungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 592, — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 591 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres, 


Borne 593. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 592 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshimbamba, 
” distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 594. -—- Est située à 1.230 mètres 
en amont de la borne 593 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasungulu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595. .— Est située à 100 mètres 
de la borne 594 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kasungulu. 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 100 :m. 
van den grenssteen 588, op eene met de 
as van het dal der Kabutshutshu normale 
lijn. | 


Grenssteen 590. —- Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 589, op 
eene ‘net de as van het dal der Kabut- 
shutshu evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 591.—- Ïs gelegen op 1.330 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 590, op 
eene ret de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 sm. 
aîstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 592. — Is gelegen op 470 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 591, op 
eene ‘met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. -— Is gelegen op 400 31. 
stroomopwaarts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der Tshim- 
bamba evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594.-— Ts gelegen op 1.230 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 593, op 
eene net de as van het dal der Kasungulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 595. — Is gelegen op, 100 an. 
van den grenssteen 594, op eene met de 


[as van het dal der Kasungulu normale 


lijn. 
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Borne 596. .. - Est située à 1:170 mètres 
en aval de la borne 595 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasungulu, 
distante dé vet axe de 50 mètres. 


Borne 597. --. Est située à 960 mètres | 


en amont de la borne 596 sur une pæal- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshimbamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 598. — Est située à 100.mètres 
de la borne 597 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshimbamba. 


Borne 599. --- Est située à 1.430 mètres 
en aval de la borne 598 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimbamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 600. —- Est située à 890 mètres 
‘ en aval de la borne 599 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 601, —- Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 600 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 métres. 


Borne 602. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’&xe de la vallée de l4 Mukungeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 603. — Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 602 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssieen 596.— Is gelegen op 1.170 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 696, op 
eene met de as van het dal der Kasungulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand . 
van deze as gelegen is. | | 


Grenssieen 597. — Is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 596, op 
eene met de as van het dal der Tshim- 
bamba evenwijdige lijn, welke op 50 :. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598. — Is gelogen op 100 ni. 
van den grenssteen 597, op eene met de as 
van het dal der Tshimbamba normale 
lijn. . 

Grenssieen 599. — Is gelegen op 1.430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 598, op 
eene met de as van het dal der Tshim- 
bamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 600. —- Is gelegen op 890 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 601.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 600, op 
eene met de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 602. — Is gelegen op 170 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene inet de as van het dal der Mukun- 
geshi evenwijdigé lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 603. — Is gelegen op 690 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Kambungu : 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 604. — Est située à 1.120 mètres| Grenssteen 604.— Is gelegen op 1.120 m. 


-en amont de la borne 603 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 605. —- Est située à 100 mètres |” 


de là borne 604 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambungu. 


Borne 606. —- Est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 605 sur une parallèle 
à lPaxe de la vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 607. —- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 606 sur une parallèle 
” à l’axe de le vallée de la Kambungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 608. —- Est située à 920 mêtres 
en aval de la borne 607, à l'intersection 
d'une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Luetz. distante de cet axe de 250 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Mukungeshi, distante de cet axe 
de 150 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 1.703 hectares. 


Concession de la Mulamba-Lubungu. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. : -— Est située à l'intersection 
d'une parallèle à l’axe de la Lueta, 
distante de cet axe de 1.000 mètres, avec 
une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Nkelu, distante de cet axe de 75 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 603, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 605. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 604 ,op eene met de as 
van het dal der Kambungu normale lijn. 


Grenssteen 606.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene net de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is 


Grenssteen 607. — Is gelogen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Kambungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 608. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 607, op 
het kruispunt van eene met de as van 
het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke 
op 250 nv. afstand van deze as gelegen is, 
“et eene met de as van het dal der 
Mukungeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as-gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
1.708 hectares niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Mulamba-Lubungu. 


Deze strook is begrensd door eene ge- 
broken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het kruis- 
punt van eene met de as der Lueta even- 
wijdige lijn, welke op 1.000 m. afstand 
van deze as gelegen is, met eene met de 
as van het dal der Nkelu evenwijdige 
lijn, welke op 75 m1. afstand van deze as. 
gelegen is. 
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Borne 2. —- Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Nkelu, distante 
. de cet axe de 75 mètres. 


\ 


Borne 3. —- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 4. —- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 3, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 5. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 4.sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 5 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkelu D. 3- d. I. 


Borne T7, r— Fist située à 230 mètres 
en aval de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de là vallée de la Nkelu D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


—- Est située à 660 mètres 
en amont de l2 borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 8. 


Borne 9. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Nkelu D. 5. 


 Grenssteen 2. — Is gelegen op 550 m.. 
stroomopwaarts den grenssteon l, op 
eene met de as van het dai der Nkelu 


levenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen %, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op ‘75 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 4. — Ts gelegen op 780 m. 
stro0MOpwaarts den grenssteen 3, Op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts ‘des grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Nkelu: 
D..3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 5, op eene met de as 
van het dal der Nkelu D. 3-d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen ‘7. — Is gelogen op 230 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen. 6, op 
eone mot de as van het dal der Nkelu 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grrnssteen 9: — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de as 
van het del der Nkelu D. 3 normale lijn. 
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Borne 10. - : Est située à 650 mètres 
en aval de le borne 9 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Nkelu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. + 


Borne 11. —- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. - - Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 13. : - Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Nkelu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. : - Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. : - Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2-d, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 16. --- Est située à 100 mêtres 
de la borne 15 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Nkelu D. 2-d. 1. 


Borne 17. : - Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2-d. 1, 


distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 11. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene meë de as van het dal der Nkelu D. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen Il, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 13. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 320 m. 
siroo#opwaarts den grenssteen 14, op 
eene et de as van het dal der Nkelu 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Nkelu D. 2-d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
D. 2-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


101 
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. Borne 18. —- Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 19. . - Est située à 100 mètres 
de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkelu D. 2. 


Borne 20. --- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 21. -- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. —- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


a 


Borne 23. —- Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


x 


Borne 25. -— Fist située à 930 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen ‘ 17. op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Nkelu D. 2 normale 
Ejn. 

Grenssteen 20. — Is gelegen op 680 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Nkelu D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eere met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 420 n, 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Katutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze:as gelegen is. 


| Grenssteen 25. — Is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, 0p 
eene met de as van het dal der Kafutv 
D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 26... - Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 26 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kafutu D. 1-d. 1. 


Borne 28. - - Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1.- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 29. --- Est située à 400 mètres 
en amont de le borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. --- Est située à 800 mêtres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
. à l’axe de la vallée de la Kefutu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


l 


Borne 31. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 30 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kafutu D. 1. 


Borne 32, -- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. - - Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


RS 
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Grenssteen 26. — Is gelegen op 500 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 26, op eene met de 
as van het dal der Kafutu D. 1-d 1 
normale lijn. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 
eene et de as van het dal der Kafutu 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 30, op eene met de 
as van het dal der Kafutu D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 32. — {s gelegen op 760 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. : cvenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 34. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 35. - Est située à 1.780 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36.  - Est située à 100 mètres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kafutu. 


Borne 37. -—- Est située à 1.850 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. —- Est située à 500 mètres 
en, aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. -— Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kafutu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. - - Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 41. - Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 1.780 m. 
stroomopwaaris den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der Kafutu normale lijn 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 15. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 38. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Kafutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38, op 
eene me de as van het dal der Kafutu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, weike op 75 sn. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. 
strooiopwaarts 


— Is gelegen op 290 m. 
den grenssteen 40, op 
van het dal der Nkelu 
welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


eene met de as 
evenwijdige lijn, 
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Borne 42. -.- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. :-- Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. --- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45, —- Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


x 


Borne 46. — Est située à 100 mètres 
de la borne 45 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakankala D. 1. 


Borne 47. - - Est située à 710 mêtres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala D. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. --- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 49. --- Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Kakankala 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 43. — Ts gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 800 m. 
stroonopwaarts den grenssteen 44, op 
cene met de as van het dal der Kakan- 
kala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 45, op eene met de 
as van.het dal der Kakankala D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 ax. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is, 
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Borne 50. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 49 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakankala. 


Borne 51. :-- Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. - - Est située à 790 mètres 
en aval de la borue 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 1.190 mètres 
en aval de la borne 52 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kakankala, 


distante de cet axe axe de 50 mètres. 


x 


Borne 54. :-- Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakankala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. - Est située à 1.450 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


“ 


Borne 56. -- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axé de 50 mètres. 


Borne 57. - - Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


RE RE A 
rb 


._Grenssieen 50. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 49, op eene met de 
as van het dal der Kakankala normale 
lijn. 

Grenssieen 51. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50. m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 52. — Is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 1.190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssieen 54. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
kala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 55. — Ts gelegen op 1.450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. —— Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grensiteen 56, op 
cene met de as van het dal der Nkelu 
D. 1 ovenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 58. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 57 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkelu D. 1. 


Borne 59. -—- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 60. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 61. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 60 sur une rormale à l’axe 
de la vallée de la Nkelu. | 


Borne 62. :— Est située à 670 mêtres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. :-- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 64. — Est située à 1.590 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. --- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe dé la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 57, op eene met de 
as van het dal der Nkelu D. 1 normale 


Ilijn. 


Grenssieen 59. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58, op 
cene met de as van het dal der Nkelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met de 
as van het dal der Nkelu normale lijn. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 1.590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 66. : - Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 67. : 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 68. - - Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Kandongo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 69. - Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


a 


Borne 70. :-- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo D. 1- 
d. L, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 70 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo D. 1-d. 1. 


Borne 72. :-- Est située à 180 mêtres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo D. 1- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 73.  - Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 


- Est située à 1.340 mêtres 


” Grenssieen 66. — Is gelegen op 710 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. — Is gelegen op 1.340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
éene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Ts gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 71. — Is gelegen op 100 m. 
van den gren:steen 70, op eene et de 
as van het dal der Kandongo D. 1-d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 72. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
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. à l'axe de la vallée de la Kandongo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘T4. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 73 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo D. 1. 


Borne 75. -- Est tituée à 250 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 «. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 74. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 73, op eene met de 
as van het dal der Kandongo D. 1 
norrale lijn. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 250 5m. 
stroomafwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ®. 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 76. - Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 77. :-- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Bôrne 78, : - Est située à 100 mètres 
de la borne 77 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo. 


Borne 79. : - Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de Ia Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


s 


Borne 80. :- - Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. - - Est située à 550 mêtres 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Ïs gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 77, op eene met de- 
as van het dal der Kandongo normale 
lijn. 

Grenssteen 79. — Is gelegen op 960 x. 
stroomafwaarts den grenssteen 78, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 80. — Is gelegen op 560 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 550 m. 
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en amont de la borne 80 sur une parallèle 
à lP’axe de la vallée de la Kandongo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 82. : - Est située à 630 en amont 
de la borne 81 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kandongo G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


\. 


4 


Borne 83. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 82 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo G. I: 


Borne 84. —- Tst située à 750 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. : - Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo G. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 86. -- - Est située à 100 mètres 
de la borne 85 sur une normale à l’axs 
de la vallée de la Kandongo G. I-g. 1. 


x 


Borne 87. --- Est située à 410 mètres 
en aval de là borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo G. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. - - Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 87 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 80, op. 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 630 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 82, op eene met de 
as van het dal der Kandongo G. l! 
normale lijn. 


Grenssteen 84. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 290 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 85, op eene met de 
as van het dal der Kandongo G. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1-g. levenwijdige lijn, welke op 50 rm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


laîstand van deze as gelegen is. 
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Borne 89. --- Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. : - Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 91. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 90 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo G. 2. 


Borne 92. - - Est située à 440 mêtres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 93. - Est située à 340 raètres 
en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 94. - - Est située à 210 mêtres 
en amont de la borne 93 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 3, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 95. :- - Est située à 100 mètres 
de la borne 94 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandongo G. 3. 


. Borne 96. -- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandongo G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 89. — Is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. -— Is gelegen op 380 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 91. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 90, op eene met de 
as van het dal der Kandongo G. 2 
normale lijn. ‘ 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, Gp 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mt. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 94, op eene met de 
as van het dal der Kandongo G. 3 normale 
lijn. | 

Grenssteen 96. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 97. -- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 96 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. : 


Borne .98. :- - Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. - - Est située à 1.240 mètres 
en, aval de la borne 98 sur une parallèle 


‘à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 100. -- - Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 101. -- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 102. : - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 101 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103. : - Est située à 1.320 mètres 
en amont de la borne 102 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104. 
en amont de la borne 103 sur une paral- 


Est située à 640 mèêtres 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96,. op 
eene met de as var het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kandongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 1.240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. —. Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 101. -— Is gelegen op 320 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103.— Is gelegen op 1.320 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Lubungu. 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104, — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
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eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze às gelegen is. 


Borne 105. — Est située à 490 mètres 
en amont de‘la borne 104 £ur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lubungu D.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 106. -- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 105 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lubungu 
D. 1-d. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 107, - Est située à 100 mètres 
de la borne 106 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Lubungu D. 1-d. 1. 


Borne 108. ---- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 
| à l’axe de la vallée de la Lubungu D. 1- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. -—- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 108 sur une paral- 
Ièle à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 110 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lubungu D. 1. 


Borne 112. —- Est située à 450 mètres 


Grenssieen 105. — Is gelegen op 490 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 190 :. 
stroomopwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het del der Lubungu 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ri. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 100 :. 
van den grenstteen 106, op eene net de as 
van het dal der Lubungu D. I-d. 1 
norirale lijn. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 170 «1. 
stroomafwaurts den grenssteen 107, op 
eene imet de as van het dai der Lubungu 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, weike op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 109. —- Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, 6p 
cene met de as van het del der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, weike op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 110, op eene met de 
as van het dal der Eubungu D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 450 m. 
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en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lubungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 113. - - Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 114. : - Est située à 340 mètres 
.en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l2 Lubungu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. -- Est située à 580 mètres 
en amont de l4 borne 116 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. - Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 116 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. : - Est située à 100 mêtres 
de 14 borne 117 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lubungu. 


Borne 119. --- Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 





stroonafwaarts den grenssteen 1il, op 
eene n et de as van het dal der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grerssteen 112, op 
eene met. de as van het dal der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 113, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Ts gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de'as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand, 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 930 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 117, op eene met de 
as van het dal der Lubungu norirale 
lijn. | 

‘Grenssteen 119. — Is gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze as gelegen is. 


— 1591 À 


Borne 120. .-- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 121. --- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de Ia vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 122. : - Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de lz Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. : - Est située à 460 mètres, 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 124. :-- Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabelu D. 1, 


 Grenssteen 120. — Is gelegen op 820 m. | 
stroomafwaarts den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m.. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as Van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Ts gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Ïs gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het dal der Kabelu D. 1 normale 
lin. | 
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Borne 128. -- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 130. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 129 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabelu. 


Borne 131. --- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l4 Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borhe 131 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 133. --- Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 132 sur une parallele 
à l’axe de ia vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 134. -—- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabelu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 135. — - Est située à 1.110 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 128. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127, ap 
eene.met de as van het dal der Kabelu 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 700 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Ïs gelegen op 100 «. 
van den grenssteen 129, op eene met de 
as van het dal der Kabelu normale lijn. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 132. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 ni. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 133. — Is gelegen op 920 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Kabelu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 133, op 
eene net de as van het dal der Kabeiu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135.— [s gelegen op 1.110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n.-afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 136. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lubungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


… Borne 137. —- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 136 sur une parallèle 


. à l’axe de la vallée de la Nkelu, distante 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 138. —- Kst située en aval de la 
borne 137, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.010 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Nkelu G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. —- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Nkelu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 139 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Nkelu G. L. 


Borne 141. — - Est située à 650 mètres 
. en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Nkelu G. 1, 
distante de cet axe de 60 mètres. 


Grenseteen 136. — Is gelegen op 340 m. - 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Lubungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van déze as gelegen is. 


Grenssteen 138. — Is gelegen stroom- 
afwaarts op den grenssteen 137, op het 
kruispunt eener met de as van het dal 
der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Nkelu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Nkelu 
G. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 100'm. 
van den grenssteen 139, op eene met de 
as van het dal der Nkelu G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 141. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het’ dal der Nkelu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘lafstand van deze as gelegen is. 


Borne 142. —- Est située en aval de la 
borne 141 à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1010 mètres, avec une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 142. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 141, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.010 m. 
afstand van deze as gelegen is, et eene 
met de as van het dal der Kaïmalà 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 143. -—- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
* à l’axe de la vallée de la Kamalz, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 144. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 143 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Kamala. 


Borne 145. -- Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. :-- Est située en aval de la 
borne 145 à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe de 
1.010 mètres, avec une parallèle à l'axe 
de la vallée de la Mulamba, distante de 
cet axe de 100 mètres. 


Borne 147. - Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 146 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 148. . Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 147 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de l4 Mulamba 
D. 4, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. — Est située à 100 mètres 
de la borne 148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulambz D. 4. 


Borne 160. -- Est située à 180 mètres 
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Grenssteen 143. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaaris den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is: 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 143, op eene met de 
as van het dal der Kamala normale 
lijn. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Kamala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. LS 


Grenssteen 146. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 145, op het 
kruispunt eener met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 220 1. 


stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 148, op eene tret de 
as van het dal der Mulaniba D. 4 normale 
ljn. 


Grenssteen 150. —- Is gelegen op 180 m. 


welke op 1.010 m.. 


ARE 


De 


mere 


| — 156 — 


én aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. -- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 150 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 152. --.- Est située à 1.080 mètres 
en amont de la borne 151 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 153. - - Est située à 1.090 mètres 
en amont de la borne 152 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 154 -- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 153 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. - Est située à 100 mètres 
de la borne 154 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuangadi D. 2. 


Borne 156. - - Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuangadi 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 157. --- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 156 sur une paral- 
lèle à l’axe de la-vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 149; op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 380 m. 
strooxmopwaarts den grenssieen 150, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152.— Is gelegen op 1.080 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153.—— Is gelegen op 1.090 5m. 
stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
eene ‘et de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 90 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 mn. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 154, op eene met de 
as van het dal der Kamuangadi D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene tret de as van het dul der Kamuan- 
gadi D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 11. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 158. - - Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 157 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


. Bôrne 159. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 158 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuangadi D. 1. 


Borne 160. : - Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la valléc de la Kamuangadi 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 161. -- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. --- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 161 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 163. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 162 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuangadi. 


Borne 164. -- Est située à 740 mêtres 
en aval de la borne 163 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. --- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 164 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m' 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 158, op eene met de 
as van het dal der Kamuangadi D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. -— Is gelegen op 290 m. 
stroo:ropwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op. 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 162, op eene met de 
as van het dal der Kamuangadi normale 
lin. 

Grenssteen 164. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Kamiuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 164, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 166. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. —- Est située à 900 mêtres 
- en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuangadi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 168. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 

_ tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 169. —- Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Malamba, dis- 
tante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 170. - Est située à L.410 mètres 
en amont de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 171. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 170 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamaungu. 


Borne 172. —- Est située à 1.370 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamaungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. — Est située à 810 môêtres 
en amont de la borne 172 sur une parallèle 


. Grenssteen 166. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Kamuan- 
gadi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170.— Ts gelegen op L.410 nn. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kamaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der Kamaungu normale 
lijn. 


Grenssteen 172.— Is gelegen op 1.370 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Kamaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Ïs gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
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à l’axe de la vallée de laMulamba, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 174. -- Est située à 690 mètres | 


en amont de la borne 173 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 175. -. Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


-Borne 176. —-- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 175 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. --- Est situéc à 660 mètres 
en amont de la borne 176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakamba, dis- 


tante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 178. :-- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kakamba, D, 1 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179... - Est située à 100 mètres 
de la borne 178 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Kakamba D, 1. 


Borne 180. -- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


eene iret de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 173, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. —- Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 174, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 mn. afstand 
van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 176. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Kakariba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — [s gelegen op 660 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 178. —— Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 177, op 
eene inet de as van het dal der Kakamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ni, 
afstand van deze s gelegen is. 


Grenssteen 179. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 178, op eene met de 
as van het dal der Kakamba D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Kaka:1ba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 181. -- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 180 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182. - Est située à 100 mètres 
de la borne 181 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakamba. : 


Borne 183. : -- Est située à 1.050 mètres 
en aval de la borne 182 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. :-- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 183 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakamba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. - Est située à 100 mètres 
de la borne 184 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kakamba G. 1, 


Borne 186. : - Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakamba G, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. :-- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakamba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. : -- Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 181.— Is gelegen o,p 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen. 180, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 


‘Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand' 


van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 182. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 181, op eene met de 
as van het dal der Kakamba normale 
lijn. 


Grenssteen 183.—- Is gelegen op 1.060 m. 
stroomafwaarts . den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 1n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 184. — Is gelegen op 500 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 184, op eene met de 
as van het dal der Kakamba G. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 186. — Is gelegen op 600 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — [Is gelegen op 430 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
eene smet de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 189. — - Est située à 1.180 mètres 
en amont de la borne 188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. | 


, Grenssteen 189:— Is gelegen op 1.180 m. 
stroomopwaärts den grenssteen 188, op 


eene met de as van het dal der Mulemba 


evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


{van deze as gelegen is. 


Borne 190. : - Est située à 630 mètres 
en amont de là borne 189 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lukola, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


_Borne 191.  - Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 190 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lukola D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. - - Est située à 100 mètres |’ 


de la borne 191 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukola D. 1. 


Borne 193. :-- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 192 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukola D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 194. --- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 193 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lukola, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. -- - Est située à 160 mêtres 
en amont de la borne 194 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lukola, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 196. -—- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 630 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 189, op 


eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 250 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 192. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 191, op eene met de 
as van het dal der Lukola D. 1 normalé 
lijn. 

Grenssteen 193. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
D. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelogen op 510 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as Van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 197. — Est située à 
de la borne 196 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukola. 


Borne 198. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. —- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola, distante 
de cet axe dé 50 mètres. 


Borne 200. -— Est située à 60 mètres 
en aval de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. —- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 200 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukola G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 202. — Est située à 100 mètres 
de la borne 201 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukola G. 2. 


Borne 203. - - Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. --- Est située à 520 mêtres 
en aval de la borne 203 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukole, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


280 mètres| 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 280-m. 
van den grenssteen 196, op eene net de 
as van het dal der Lukola norn'ale lijn- 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. —- Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 60 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201.-— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 201, op eene met de 
as van het dal der Lukola G. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 205. .- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukola, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. -- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 205 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 207. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 206 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshimao, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. -- Est située à 1.090 niètres 
en amont de la borne 207 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshimao, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. - - Est située à L.030 mètres 
en amont de la borne 208 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kapombolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 210. —- Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampombolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. - Est située à 100 mètres 
de la borne 210 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kapombolo. 


Borne 212. - Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapombolo, dis- 
tente de cet axe de 50 mètres. . 


Grenssteen 2056. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Lukola 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208.— Is gelegen op 1.090 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 209.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Kapom- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 860 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Kapom- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 210, op eene met de 
as van het dal der Kapombolo normale 
lijn. 

Grenssteen 212. — Is gelegen op'840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kapom- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 213. — Est située à 70 mêtres 
en aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapombolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. : - Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 213 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du lae Kapombolo G. 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 215. -- Est située à 150 mètres 
de la borne 214 sur uné normale à l’axe 
de la vallée du lac Kapombolo G. 1. 


Borne 216. -- Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 215 sur une parallèle 
à l'axe de ia vallée du Jac Kapombolo G. 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 217. --- Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 216 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kapombolo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 218. —- Est située à 940 môtres 


en amont de la borne 217 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 219. --- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 218 sur une parallèle 
‘ à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. —- 


en amont de la borne 219 sur une parallèle 


- Est située à 340 mètres 


à l’axe de la vallée de la Tshimao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 213. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kapom- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — Is gelegen op 320 10. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Meer 
Kaponibolo G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 150 ni. 
van den grenssteen 214, op eene met de 
as van het dal der Meer - Kaponmibolo 
G. 1 normale lijn. 


Grenssteen 216. -- Is gelegon op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Meer 
Kapombolo G. 1 evenwijdige lijn, welke 
op 75 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. - Is gelegen op 650 nu. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Kapom- 
bolo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Ï3 gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. -—- Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
D. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 221. --- Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao D. 1, 
- distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 222. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 221 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshimao D. 1. 


Borne 223. :-- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 222 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 224. 
en aval de la borne 223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 225. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 224 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 226.  - Est située à 460 môtres 
en amont de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 227. - Hat située à 370 mètres 
en amont de la borne 226 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228. - - Ent située à 100 mètres 
de la borne 227 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshimao. 


-- Est située à 250 mêtres 


Grenssteen 221. -— Ta gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 220, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. É 


Grenssteen 222. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 221, op eene met de 
as van het dal der Tshimao D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 223. — Is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 222, op 
eene met de a van het dal der Tshimao 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 224. —- Is gelegen op 250 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 223, op 
leene met de as van het dal der Tshimao 


D. I evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. —- Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. -- - Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 227, op eene met de 
as van het dal der Tshimao normale 
lin. 
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Borne 229. - - Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 228 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. --- Est située à 450 mètres |” 


en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


; 


Borne 231. - - Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 230 sur une parallèle 


x 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Born: 282. . - Est située à 1.170 mètres 
en amont de la borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mupatu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 233. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 232 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mupatu. 


Borne 234. --- Est située à 1.170 mètres 
en aval de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mupatu, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borñe 235. —. Est située à 210 mètres | 


en aval de la borne 234 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 236. .-- Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


à l’axe de la vallée de la Tshimao, 


Grenssteen 229. --- Ts gelegen op 400 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. —- Is gelegen op 450 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 56 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. - Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 232. - - Is gelegen op 1.170 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Mupatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘ Grenssteen 233. -- - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 232, op eene met de 
as van het dal der Mupatu normale 
bja. 


Grenssteen 234.— Is gelegen op 1.170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9233, op 
eene met de as van het dal der Mupatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. - Is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 237. — Est située à 1.150 mètres |. 


en aval de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 238. -. Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshimao, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 239. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. .‘ 


Borne 240. — Kst située à 80 mèctres 
en amont de la borne 239 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. -- Est située à 1.250 mètres 
en amont de la borne 240 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242. —- Est située à 1.200 mètres 
‘en amont de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamushiniji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243. - -- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 242 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamushinji. 


Borne 244. —- Est située à 1.150 mètres 
en aval de la borne 243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 237.—- Is gelegen op 1.150 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 238. —- Ts gelogen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Tshimao 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


 Grenssteen 239. —- Is gelegen op 240 m. 
sbroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


” Grenssieen 240. —- Ts gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241.-—- Is gelegen op 1.250 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kasmus- 
shinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. - Is gelegen op 1.200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Kasmu- 
shinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 242, op eene met de 
as van het dal der Kasmushinji normale 
Ejn. | 

Grenssteen 244.-—- {5 gelegen op 1.150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Kamu- 
shinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js, 
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Borne 245. … - Est située à 1.040 mètres 
‘en aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamushinji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. :.- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 245 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 247. - - Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 246 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Mulamba, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 248. : - Est située à 190 môtres 
en amont de la borne 247 sur une paral- 
. lèle à Paxe de la vallée de la Mulamba D.3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249. - Est située à 100 mètres 
de la borne 248 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba D. 3. 


Borne 250. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 249 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 251. --- Est située à 710 môtres 


en amont de 1a borne 250 sur une parallèle 
à l'axe de Ia vallée de la Mulamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 252. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 251 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 245... - Ts gelegen op 1.040 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, .op 
eene met de as van. het dal der Kamu-. 
chinji evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. —- Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. : 
stroomopwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 


- Is gelegen op 740 m. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afrtand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. -- - Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 247, op 
eene met de as van het dal der Mulaniba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as geelegn is. 


Grenssteen 249. --- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 248, op eene met de 
as van het dal der Mulamba D. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 250. —- Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251. .-— Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. —- Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 253. —- Est située à 470 mètre |  Grenssteen 253. Is gelegen op 470 m. | 


enamont de la borne 252 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
D. 2, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 254. - - Est située à 100 mètres 
de ia borne 253 sur une normale à l’axe 
de la vallée de ia Mulamba D. 2. 

| 2 


Borne 256. --- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 254 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 256. -- Est située à 410 môtres 
en amont de la borne 255 sur une paral- 
lôle à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 257. :—- Est située à 210 môêtres 
en amont de la borne 256 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 268. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 257 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba D. 1. 


Borne 259. -- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 258 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. :-- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 259 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 








stroomopwaarts den grenssteen 252, op . 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 254. —: Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 253, op eene met de 
as van het dal der Mulamba D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 255. --- Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 256. Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. —- Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 258. - Îs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 257, op eene met de 
as van het dal der Mulamba D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 259. --- Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. —- Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 261. --- Est située à 100 mètre: 
de la borne 260 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Mulamba. 


Borne 262. --- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 261 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 263. - - Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 262 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 264, —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 263 sur une normale à l’axe 
de la vallée dé la Mulamba G. 1. 


Borne 265. -—-- Est située à 170 mâtres 
en aval de la borne 264 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 266. --- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 265 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. —- Est située à 550 mètre: 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 268. --- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 267 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 261. - - Is gelegen op 100 m. 
vau den grenssteen 260, op eene met de 
as van het dal der Mulamba normale 
lin. 


Grenssieen 262. :_ - Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Mülamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. : - Is gelegen op 120 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 264. - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 263, op eene met de 
as van het dal der Mulamba G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 265. - Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. --- Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 267. —- Is gelegen op 550 m. 
etroomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. - - Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


103 











= ié16 — 


Borne 269. — Est située à 1.010 mètres 


en amont de la borne 268 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaungu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 270. - - Est située à 690 mètres 
en amont de la borne 269sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 271. — Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 270 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaungu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. —- Est située à 100 mètres | 


de la borne 271 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaungu. 


Borne 273. -- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 272 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 274. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 273 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaungu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 275. - Est située à 880 mètres 
en aval de la borne 274 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 276. - - Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 275 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaungu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 269.- - Is gelegen op 1.010 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. --- Is gelegen op 690 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 271. -—- Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_Grenssteen 272. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 271, op eene met de 
as van het dal der Kaungu normale 

lijn. 

Grenssteen 273. —- Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. -- Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. --- Is gelegen op 880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 276. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
G. L evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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= 1611 


Borne 277. -—- Est située à 50 mètres| Grenssteen 277. — Is gelegen op 50 m. 


de la borne 276. 


Borne 278. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 277 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée du lac Kaungu 
G. 1, distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 279. -- Est située à 200 mètres 
de la borne 278 sur une normale à l’axe 
. de la vallée du lac Kaungu G. 1. 


Borne 280. -- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 279 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du lac Kaungu G. 1, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 281. —- Est située à 50 mêtres 
de la borne 280. | 


Borne 282. —— Host située à 340 mêtres 
en aval de la borne 281 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ia Kaungu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 283. --- Kist située à 40 môtres 
en aval de la borne 282 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaungu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


. 


Borne 284. - - Est située à 1.110 mètres 
en aval de l4 borne 283 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 285. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 284 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 276. 


Grenssieen 278. — 15 gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der Moer 
Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 279. —-- [s gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 278, op eene met de 
as van het dal der Meer Kaungu G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 280. —- Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der Meer 
Kaungu G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 281. —- Is gelegen op 50 m. 
van den grenssteen 280. 


Grenssteen 282. —- Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. —- Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Kaungu 
evenwijdige Ejn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen je, 


Grenssteen 284.—- Is gelegen op 1.110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ir. 


Grenssteen 285. —- Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Bôrne 286. : - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 285 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 287. : - Est située à 810 mètres 
en amont de la borne 286 sur une paral- 

lèle à l’axe de la vallée de la Kakangala» 
| distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 288. - Est située à 720 mètres 
en amont de la borne 287 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakangala 
D. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 289. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 288 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Kakangala D. 2. 


Borne 290. - Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 289 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 291. - Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 290 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 292. - - Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 291 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 293. --- Est située à 1.020 mètres 
en amon$ de la borne 292 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteun 286. —- Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. — Is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijin, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. --- Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der Kakan- 
gala D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 im. : 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 289. :- - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 288, op eene met de 
as van het dal der Kakangala D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 290. —- Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 291. - Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292. -—- Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 293. - Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen js. 
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Borne 294. —- Est située à 100 mètres |  Grenssteen 294. --- Is gelegen op 100 m. 


de la borne 293 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakangala D. 1. 


. Borne 295. -- Est située à 940 mêtres 
en aval de la borne 294 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. -- - Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 295 sur une paral- 
lèle à l’axe dé la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 297. --- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 296 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 297 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakangala. 


Borne 299. .-- Est située à 560 môtres 
en aval de la borne 298 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300. —- Est située à 1.460 mètres 
en aval de la borne 299 sur une parallèle 
“à l'axe de la vallée de la Kakangala, 

distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 301. -- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 300 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


van den grenssteen 293, op eene met de 
as van het dal der Kakangala D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 295. --- Ie gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 


|D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 296. — - Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 297. - - Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 298. -- - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 297, op eene met de 
as van het dal der Kakangala normale 
lin. 

Grenssteen 299. —- Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 298, op 
cene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300.—- Is gelegen op 1.460 :n. 
stroomafwaarts den grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 301. — [s gelegen op 380 :». 
stroomafwaarts den grenssteen 300, op 
eene uzet de as van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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: Borne 302. : - Est située à 880 mètres 
en aval de la borne 301 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 303. - - Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 304. --- Est située à 1.330 mètres 
en aval de la borne 303 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 305. ‘-- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 304 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 306. --- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 305 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 307. --- Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 308. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 307 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba G. 2, 


Borne 309. —- Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 308 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 302. — Is gelegen op 880 un. 


stroomafwaarts den grenssteen 301, op 


eene met de a: van het dal der Kakangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 420 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 302, op 
eeno met de as van het dal der Mula:ïba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304.—- Is gelogen op 1.330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de as van het dal der Mulaïnba 
evenwijdige lijn, welke op 75 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 305. -—- Is gelegen op 570 àr. 
stroomafwaarts den grenssteen 304, op 
eenc :ret de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


‘Grenssteen 306. --- Ts gelegen op 730 n°. 
stroomafwaarts den grenssieen 305, op 
eene net de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. — I gelegen ap 780 1. 
stroowopwaarts den grenssteen 306, op 
cene niet de as van het dal der Mulamba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. —-- Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 307, op eene :ret de 
as van het dal der Mularba G. 2 normale 
Eijn. 

Grenssteen 309. — Js gelegen op 930 m. 
stroovafwaart den grenssteen 308, op 
eene et de as van het dal der Mularba 
G. 2 evenwijcige lijn, welke op 50 :#. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 310. —- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


: Borne 311. - - Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 310 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 312. --- Est située à 560 mètres 
en amont de là borne 311 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 313. - -- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 314. : - Est située à 1.240 mètres 
en amont de la borne 313 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 315. : - Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 314 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kadila D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 316. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 315 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadila D. 1. 


Borne 317. - + Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 316 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadiïla D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 310. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwäarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 :=n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. -— Is gelegen op 320 m1. 
stroomopwaarts den grenssteernr 312, op 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


(rrenssteen 314.-— [+ gelegen op 1.240 1. ” 
stroomopwaarts den grenssteen 313, op 
eene et de as van het dal der Kadila 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. -— Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 314, op 
eene met de as van het dal der Kadila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m.._ 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 316. -- Is gelegen op 100 :1. 
van den grenssteen 315, op eene "et de 
as van het dal der Kadila D. 1 normale 
lin. 

Grenssteen 317. -— Is gelegen op 210 1m. 
stroosmafwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal der Kadila 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 n. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 318. - - Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 317 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kadila, 
distante de vet axe de 50 mêtres. 


Borne 319. - Est située à 100 mètres 
de la borne 318 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadila. 


Borne 320. : - Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 319 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kadila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 321. - Est située à 1.070 mêtres 
en aval de la borne 320 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadila, distante 

de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 322... - Est située à 620 mètres 

en amont de la borne 321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 323. — Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 322 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. . - Est située à 450 mètres 
en amont de là borne 323 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaïa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 325. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 324 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïia. 


Borne 326. - - Est située à 380 mêtres 


- Grenssteen 318. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der Kadila 


Tevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 318, op eene met de 
as van het dal der Kadila norirale lijn. 


” Grenssteen 320. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Kadila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321.— Is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Kadila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 821, op 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gemegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324. — Is gelegen op 450 m. 
strooïopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Kais 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. —- Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 324, op eene met de 
as van het dal der Kaïia normale lijn. 


Grenssteen 326. — Is gelegen op 380 m. 
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en aval de la borne 325 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 327. . - Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 328. °- Est située à 100 mètres 
de la borne 327 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaïia G. I. 


Borne 329. - Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 330. - Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 329 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. : - Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 330 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. - Est située à 100 mèêtres 
de la borne 331 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaia G. 2. 


Borne 333. - Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 332 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaia G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Kai 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 260 :n. | 


stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der Kaïa G. 1 
evenwijdige lijn. 


Grenssteen 328. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 327, op eene r'et de 
as van het dal der Kaia G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 329. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Kaiïa G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 :. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 330. -— Is gelegen op 680 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Kaia 


evenwijdige lijn, welke op 50 'n. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 331. —- Is gelegen op 500 :n. 
stroomopwaarts den grerssteen 330, op 
eene met de as van het dal der Kaia G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 590 :n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 331, op eene met de 


las van het dal der Kaia G. 2 normale 


lijn. 

Grenssteen 333. -— Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaaris den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der Kaia G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze xs gelegen is. 


. Borne 334. -- - Est située à 260 mètres] - Grenssteen 334. — Is gelegen op 260 m. 
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en aval de la borne 333 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenesteen 333, op 


à l'axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 335. —- Est située à 160 mètres 
‘en amont de la borne 334 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaïa G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 336. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 335 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaia G. 3. 


Borne 337. --- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 336 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Kaïa G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 338. -- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 337 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. -—- Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 338 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaïia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 340. -—- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 339 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 341. -— Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaiïa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 335. — Is gelegen op 160 m. 
stroowopwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Kaia G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 335, op eene tret de 
as van het dal der Kaia G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 337. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der Kaia G. 3 
evenwijdige lijn. welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 280 m. 
stroovafwaarts den grenssteen 331, Op 
eene met de as van het dal der Kaiïa 
evenwijdige lijn, welke op 50:m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. — Is gelegen op 660 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 338, op 
eene et de as van het dal der Kaiïa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Is gelegen op 640 m. 
strooivafwaarts den grensteen 339, op 
eene net de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 340, op. 
eene met de as van het dal der Kaia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 342. —- Est située à 790 mètres 
en aval de la borne 341 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 343. -- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 342 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukenge, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 344. -- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 343 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukenge, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 100 mètres 
de la borne 344 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mukenge. 


Borne 345. : 


Borne 346. —- Est située à 380 mêtres 
en aval de la borne 345 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Mukenge, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 347. -— Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 346 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukenge, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 348. --- Est située à 240 mètres 


en aval de la borne 347 sur une parallèle 
à l'axe de la vaïlée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 349. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 348 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssieen 342. — Is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 341, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 343. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Mukenge 


-[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 330 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Mukenge 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 345. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 344, op eene met de 
as van het dal der Mukenge normale 
lijn. 

Grenssteen 346. — Is gelegen op 380 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der Mukenge 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — Is gelegen op 720 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal de: Mukenge 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 240 nm. . 
stroomafwaarts den grenssteen 347, op 
eene met de as van-het dal der Mulan:ba 
evenwijdige lijn, welke op 100 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. — Is gelegen op 490 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 360. - - Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 349 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 351. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 350 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulamba G. 3. 


Borne 352. - Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 351 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 353. - Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 352 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 354. : - Est située en aval de la 
borne 353, à l'intersection d’une parallèle 
à l’axe de la Lueta, distante de cet axe 
de 1.000 mètres, avec une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Mulamba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 939 hectares. 


ART. 2. 


La société concessionnaire à le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d'exploiter pendant nonante ans les 
mines concédées, 


ART. 8. 


La concession s'étend au lit des ruis- 


Grenssteen 350. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 349, op 
eene et de a: van het dal der Mulamba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 351. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 350, op eene met de 
as van hot dal der Mulaniba G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 352. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 351, op 
oene met de as van het dal der Mulainba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 353. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Mulaniba 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. — Is gelegen stroom- 
afwaarts den grenssteen 353, op het 
kruispunt van eene met de as der Lueta 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, met eene 
met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze'as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
939 hectaren niet mogen te boven gaan. 


ART. 2. 


De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglenienten betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART. 3. 


De vergunning strekt zich uit tot de 
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seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l'autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains, 
qui les. bordent, dans une bande ‘d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la ligne 
formée par le niveau le plus élevé qu'at- 
teignent les eaux dans leurs crues périodi- 
ques. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 
ment responsable du dommage que cause- 
ralient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu'il exécuterait dans les 
rivières et ruisseaux. 


Il payera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre IT), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu'ils subissent dans l'exercice de 
leurs droits de riveraineté. 


Donné à Bruxelles, le 27 mars 1928. 





bedding der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 


Lwerk mogen uitvoeren in de bedding der 


bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte 
te rekenen van de lijn gevormd door 
den hoogsten waterstand welken de 
wateren bij hun periodisch wassen berei- 
ken: 

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoérd worden. 


ART, d. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegetaten, wer- 
ken, welke hij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren, aan de oevergoederen 
zouden berokkenen. 

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek IT, titel IT) aan de oever- 
bewoners eene jaarlijkseche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan. 


Gegeven te Bruel, den 271 Maart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi: 


Van ’s Konings wege: 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Kerste Minister, Minister van Koloniën, 


Henrt JASPAR. 
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Mines. — La Société Minière du Luebo|Mijnen. — De «Société Minière du 


est autorisée à exploiter les mines 
de Tomboji, Lumpanu, Lukula et 
Tshikokoto. 


ALBERT, Ror pes BELGES, 


A tous, présents et à venir, SALUT. 


Vu la convention du 1er août 1919, 
accordant une concession minière à M. 
Gorpscauipr et le décret du 1er février 
1920, approuvant cette convention ; 


Vu l'arrêté royal du 22 août 1921, 
accordant la personnalité juridique à la 
«Société Minière du Luebo » et approu- 
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par M. GoLpsoHMiDT ; 


Vu les demandes de la « Société Minière 
du Luebo », en date du 28 décembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes v annexées ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 


La «Société Minière du Luebo », est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes : 


Concession de la Tomboïii. 


Jette zone est limitée par une ligne 
brisée, joignant les bornes suivantes : 


Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
Tomboji, Lumpanu, Lukula en Tshi- 
kokoto te exploiteeren. 


ALBERT, KONING DER BELGEN, 


Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
kontenden, HEïx. 


Gezien de overeenkomet van 1 Augus- 
tus 1919, waarbij eene mijnvergunning 
werd verleend aan den heer GoLp- 
SCHMIDT, evenals het decreet van 
1 Februari 1920, houdende goedkeuring ‘ 
dezer overeenkomst ; 


Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de 
«Société Minière du Luebo » rechtsper- 
soonlijkheid verleend en de door den 
heer GOLDSCHMIDT ten haren voordesele 
gedane afitand van mijnrechten goed- 
gekeurd werd ; 


Gezien de op 28 December 1925 
gedagteekende aanvragen der «Société 
Minière du Luebo », evenals de prospectie- 
verslagen en de 
kaarten ; 

Op voorstel van Onzen Kersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën, 


daarbij  behoorende 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
ARTIKEL ÉÉN. 

De «Société Minière du Luebo » is 
gerechtigd de diamantümijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen : 


Vergunning van de Tomboiji. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 
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Borne 1. —- Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Lueta, distante de cet axe de 
1.000 mètres avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 2. —- Est située à 220 mètres 
en amont dé la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 3. —- Est située à 520 mètres en 
amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 4. — Est située à 100 mètres 
de la borne 3 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière Nitenke d. 1. 


Borne 5. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 6. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 5 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la rivière Nitenke d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 7. -— Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 1.000 m. afstand van deze as 
gelegen is, én eene met de as van het 
dal der Nitenke-rivier d. 1 evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 1, op 
eene tmet de as van het dal der Nitenke- 
rivier d. L evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. -— Is gelegen op 520 nu. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier d. l evenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Nitenke-rivier d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van hot dal der Nitenke- 
rivier d. l ovenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 6. -— [Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grienssteen 5, ‘op 
eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 


50 m. afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 7. — Ïs gelogen op 440 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op. 
eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier evenwijdige lijn, we!'ke op 50 11. 
aîstand van deze as gelegen is. 
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Borne 8. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 


Borne 9. : 


à l’axe de la vallée de la rivière Ivumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 10. - - Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivumbi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


\ 


Borne 11. - Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 12. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe de 
vallée de la rivière Ivumbi. 


Borne 13. - - Est située à 370 mètres 
en, aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 14. : - Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. - - Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière frumbi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 8. — Is gelegen op 180 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 7, op 


eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — IT: gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op. 
eene met de as van het dal der Ivumbi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Ivumbi 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand Van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 440 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Ivumbi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 12. -— I5 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 11, op eene net de 
as van het dal der Ivubi-rivier normale 
lijn. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Ivumbi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen po 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Ivumbi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 650 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Ivumbi- 
rivier evenwijdige, lijd, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 16. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kalua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘17, — Est située à 350 môtres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalua, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 18. —- Est située à 500 môtres 
en amont de la borne 17 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kalua, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 19, :— Est 


située à 100 mètres 


de la borne 18 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kalua. 


Borne 20. — Est 
en aval de la borne 
à l'axe de la vallée 
distante de cet axe 


Borne 21. — Est 
æn aval de la borne 
à l’axe de la vallée 
«listante de cet axe 


Borne 22. — Est 
en aval de la borne 
à l’axe de la vallée 
distante de cet axe 


Borne 23. —- Est 


située à 490 mètres 
19 sur une parallèle 
de la rivière Kalua, 
de 50 mètres. 


située à 290 mètres 
20 sur une parallèle 
de la rivière Kalua, 
de 50 mètres. 


A 


située à 220 mètres 
21 sur une parallèle 
de la rivière Kalua, 
de 50 mètres. 


située à 620 mètres 


‘en amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


.… Grenssteen 17. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 18, op eene met de 
as van het dal der Kalua-rivier normale 
lin. | 

Grenssteen 20. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier‘ evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — I; gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Kalua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 24. — Est située à 530 mètres 
“en amont de la borne 23 sur une a. 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
. distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne :25. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 24 sur une normale à 
de la vallée de la rivière Nitenke. 


l'axe 


Borne 26. — Est située à 420 môtres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mêtres. ! 





Borne 27. —- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 26 sur. une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nftenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. —- Tst située à 500 mètres 
de la borne 28 en aval sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Nitenke, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 30. —- Est située à l’intersection 
d'une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Lueta, distante de cet axe de 
1.050 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de Ia vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. —- Est située à 400 mètres 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Nitenke- . 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand var deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m. 
van den: grezssteen 24, op eene met de- 
as van het dal der Nitenke-rivier normale 
lijn. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts. den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Nitenke 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 590 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Nitenke- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 560 nm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 560 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 27, op 


[eene met de as van het dal der Nitenke 


rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 500 m. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is. 


Vitenke-rivier even- 


Grenssteen 30. — Is gelegon op het 
kruispunt van eene mot de as van het 
dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 1.050 m. afstand van deze as 
gelegen is, met eene met de as van het 
dal der Kajanza-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 400 mm. 
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en amont de la borne 30 sur une parallèle|[stroomopwaarts den grenssteen 30, op 


‘à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 32. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
. €. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 34. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 33 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kajanza d. I. 


Borne 35. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. —- Est située à 330 mêtres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajansa, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. — Est située à 140 mêtres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 32. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
af:tand van deze as gelegen is. - 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 32, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke 6p 
50 m,. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 33, op eene met de 
as van het dal der Kajanza-rivier d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier d. ! evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand var deze as gelegen is. 


Grenssieen 36. — 15 gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 


> eene met de as van het dal der Kajanza- 


rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 37. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de 2s van het dal der Kajanda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op L40 m. 
stroomçcpwaarts der grenssteen 37, op 
eane met de ss van het dal der Kajanza- 


-[rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 39. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet. axe de 50 mètres. 


Borne 40. — Est située à 100 mètres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kajanza. 


à 


Borne 41. — Est située à 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 42. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
g. L, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. —- Est située. à 100 mètres 
de ia borne 43 sur une normale à l’axe 
de la vallée de 1a rivière Kajanza g. 1. 


Borne 45. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 46. — Est située à 490 môètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


270 mètres 


Grenssreen 39. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as var het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 5m. 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Kajanza-rivier normale 
lijn. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 42. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kajanza 
rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen ia. 


Grensstcen 44. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 43, op eene met de 
as van het dal der Kajanza-rivier g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 46. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier g. 2? evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen i 
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Borne 47. —- Est située à 330 môtres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza 
g. 2, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 48. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 47 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kajanza g. 2. 


Borne 49. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la rivière Kajanza 


g. 2. 


Borne 50. -—- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanza, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 500 mêètres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kajanze, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


!. Borne 52. — Est située en amont de la 
borne 51, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lueta, 
distante de cet axe de 1.050 mètres, avec 
une parallèle à l’axe de la Tomboji, 
distante de ect axe de 100 mètres. 


Borne 53. —- Est située à 860 mètres 
en amont de l2 borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 54. —- Est située à 1.150 mètres 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstend van deze as gelegen is. 


Grenssreen 48. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Kajanza-rivier g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 560 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier g. 2 evenWijdige lijn. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 490 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Kajanza- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 51, op het kruis- 
punt van eene met de as van het dal der 
Lueta-rivier evenwijdige lijn, welke op 
1.050 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Tomboji evenwijdige lijn. welke op 100 m1. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 860 m. 


‘stroomopwaarts den grenssteen 52, op 


eene met de as van het dal der Tomboïji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 100 ®. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54, — T: gelegen op 1.150 ar. 
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en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


a 


Borne 55. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne. 56. —- Est située à 850 mètres 
en amont de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 57. —- Est située à 160 mètres 
-en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


4 


Borne 58. —- Est située à 500 mêtres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kam- 
benga, distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 59. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l'axe.de la vallée de la rivière Kambenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 59 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kambenga. 


Borne 61. —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 60.sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kam- 
benga, distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Tomboïji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 55. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 


‘[rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 58. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteer 57, op 
eue met de as van het dal der Kambenga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kambenga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 59, op eene met de 
as van het dal der Kambenga-rivier 
normale lijn. - 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Kambenga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 62. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kam- 
benga, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 63. — Est située à 570 môtres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kam- 
benga d. 2, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 64. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Glombi, 

distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 65, :-- Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 64 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


ue 


Borne 66. -- Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Samuanda, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 67. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 66 sur une normale à l’axe 


«le la vallée de la rivière Samuanda. 


Borne ‘68. —- Est située à 400 mètres 
+n aval de la borne 67 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Samuanda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 

’ 


4 


Borne 69. -. Est située à 180 môtree 
de la borne 68 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la rivière Katende. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Kambenga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 63. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Kambenga- 
rivier d. 2, evenwijdige lijn, welke op 
50 11. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64, — Ts gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Go:xhi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Samuanda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 66. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Samuanda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 67. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 66, op eene met de 
as van het dal der Samuanda-rivier 
normale lijn. 


‘ Grenssteen 68. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Samuanda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 69. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 68, op eene met de 
as van het dal 
normale lijn. 


der Katende-rivier- 
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Borne 70. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Katende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 71. —- Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 70 sur une paral- 
lèlr à l’axe de la vallée de la rivière 
Tvuvu, distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 72. — Est située à 470 môtres 
en amont de la borne 71 sur une parrallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 73. —- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 74. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Jvuvu, 
distante de cet axe de 50 mètrer. 


Borne 76. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 75 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Ivuvu. 


Borne 77. —- Est située à 560 môtres 
en aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69, op: 
eene met de as van het dal der Katende- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. — Is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Is gelegen op 470 m. 
stroonmopwaarts den grenssteen 71, op: 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 500 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, 6pr 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen T4. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 5”. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenstteen 74, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 in. 
van den grenssteen 75, op eene met de 
as van het dal der Ivuvu-rivier norr.ale 
lijn. 

Grenssteen 17. — Is gelegen op 500 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, op: 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 78. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 77 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la rivière Ivuva, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 79. —- Est située à 400 mètres 
de la borne 78, en aval, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 80. —- Két située à 420 mètres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Ivuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. --- Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à Paxe de la vallée de la rivière Tvuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 82. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tvuvu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. . Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 84. —- Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 85. —- Est située à 420 mêtres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 


æ 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 440 m, 
stroomefwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier ovenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79. — Is gelegen op 400 mm. 


Jstroomafwaarts den grenssteen 78, op 


eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 80. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der [vuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 850 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 82. — Is gelegen op 400 in. 
strooïafwearts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Ivuvu- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 83. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene izet de as van het dal der Goïmbi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 84. — 15 gelegen op 910 m. 
strooïopwaarts den grenssteen 83, op 
eene lLet de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
«f.tand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 85. — Ïs gelegon op 420 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 84 0p- 
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à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 86, — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 87. --- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé» de la rivière Kabuanga, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 88. — Est située à 300 môtr2s 
en amont de ls borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d2 le rivière Kabuanga, 
distante de cet axe 50 mètres. 


Borne 89. -— Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kabuange, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 90. —- Est située à 380 môtres 


en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le rivière Kabuanga 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 91. :-- Est située à 280 mètres 
de la borne 90 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabuenga d. 1. 


Borne 92, — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89, dp 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier d. l evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 90, op eene met de 
as van het dal der Kabuanga-rivier 
d. 1 normale lijn. | 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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.… Borne 93. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 94. —. Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 95. —- Est située à 820 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuan- 
gangu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuan- 
gangu, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 97. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 96 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la rivière Kabuangangu. 


Borne 98. —- Hit située à 540 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuanga, 
ilistente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. —- Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabuanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. —- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kanpembe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 130 m, 


stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige li%n, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Kabuan- 
gangu rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene :net de as van het dal der Kabuan- 
gangu rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 


van den grenssteen 96, op eene met de 
as van het dal der Kabuangangu-rivier 


[normale lijn. 


Grenssteen 98. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Kabuanga- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Kabu- 
anga-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der Kampem- 
be-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 101. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 100 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée ds: la rivière 
Kanpembe, distente de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 102. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 101 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kanpembe. 


Borne 103. -—- Ert située à 810 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kan- 
pembe, distante de cet axe de 50 mètres. 


© Borne 104. —- Est située à 370 mêtres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de Ia rivière Kan- 


pembe, distante de cet axe de “0 mètres. 


Borne 105. --- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 50 mètrer. 


Borne 106. -—- Est située à 870 môtres 
en aval de la borne 105 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 107. - - Est située à 670 môtres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 108. —- Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 


Grenssteen 101. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der Kanpem- 
be-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 100 im, 
van den grenssteen 101, op eene met de 
as van het dal der Kanpembe-rivier 
normale lijn. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Kanpem- 
be-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 370 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Kanper- 
be-rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van dze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op 
eene met de as van het dal der Go:ubi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
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à l'axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mitres. 


Borne 109. —- Est située à 200 mètre: 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Gombi, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 110. —- Est située à 880 mètres 
én aval de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 111. — Hst située à 620 mètres 
en amont de la borne 110 sur une parallôl: 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 112. — Est située à 1.130 môtre: 
er amont de la borne 111, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 75 
: mètres. 


Borne 113. —- Est située à 410 mètres 
en, amont de la borne 112 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 114. —- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 113 sur une paral- 
lèle à l’axe d2 la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 115. —- Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 114 sur une paral- 


lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 75 mètres. 


eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 76 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Gombi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Tomboii- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 112.— Is gelegen op 1.130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts der grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 114. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 113, op 
eene met de as van het dal der Tomboiji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 115. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen ïs. 
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Borne 116. —- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 115 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 75 
mêtres. - 


Borne 117. —- Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 116 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboiji, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 118. —- Est située à 360 mètres 
en amont de Ja borne 117 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivièr. 
Kamasanba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 119. -- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 118 sui une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasanba, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 119bis. -— Est située à 150 
môtres en amont de la borne 119 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasanba, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 1l19ter. —- Est située à 490 
mètres en amont de la borne 119bis, sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Kamasanba, distante de cet axe 
de 50 mètres, 


Borne 120. 
en amont de la borne 119fer sur une paral- 


—- Est située à 220 mètres 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kamasanbz, distante de cet axe de 59 
mètres. 


Borne 121. -—- Ent située à 100 mètres 
de la borne 120 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kamasanba. 


Grenssteen 116. — Is gelegen op 520 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Toniboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der To:nboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 118. -— Is gelegen op 360 zu. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119bis. — Is gelegen op 
150 m. stroomopwaarts ven grensstéen, 
119, op eene met de as van het dal der 
Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 50 nm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 1l9ter. -— Is gelegen op 
490 :m. stroomopwaarts den grenssteen 
119bis, op eene met de as van het dal der 
Kamasanba-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. —- Is gelegen op 220 m1. . 
stroomopwaarts den grenssteen 119er, up 
eene met de as van het dal der Kaïma- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 121. —- Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 120, op eene met de 
as van het dal der Kaïmasanba-rivier 


normale lijn. 
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Borne 122. —- Est située à 270 mètres 
en. aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kama- 
sanba, distante de cet axe de 50 môêtres. 


Borne 123. —- Est située à 450 môtres 
en aval de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kama- 
sanba, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 124. -— Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kama- 
sanba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
: à l'axe de la vallée de la rivière Kama- 
sanba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kama- 
sanba, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 1.550 mètres 
en amont de la borne 126 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboii, distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 128. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 127 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de Ia rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la boiïne 128 sur une paral- 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m, afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Kaïma- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


- Grenssteen 124. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 580 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grensteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
sanba-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — 15 gelegen op 260 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cet axe de 50 mètres 


- Borne 130. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 129 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Tomboii, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 130 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière 
Tomboji, distante de cét axe de 50 


mètres. 


Borne 132. —- st située à 100 mètres 
de la borne 131 sur'une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tomboïji. 


Borne 133. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 134. —- Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 135. -— Est située à 280 mêtres 
en amont de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dé la rivière Tomboïji 
g. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 136. —- Est située à 100 môtres 
de la borne 135 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Tomboji g. 1. 


Borne 137. —- Est située à 250 mètres 


NS 
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eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Tomboiji- 
rivier evenwijdige Jijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 130, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 131, op eene met de 
as van het dal der Tomboji-rivier normale 
lijn. 


Grensseen 133. — Is golegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteoen 132, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 134. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Toimboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 135, op eene met de 
as van hot dal der Tomboji-rivier g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 250 m. 
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= 1641 — 


en aval de la borne 136 sur une parellèle|siroomafwaarts den grenssteen 136, op 


à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 138. - Est située à 140 mètres 
de la borne 137 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière N’Gugi d. 1. 


Borne 139. —- Est située à 320 mêtres 
en aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière N’Gugi 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. -- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 139 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
N'Gugi, distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 141. : - Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 140 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
N'Gugi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 142. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 141 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière N’Gugi. 


Borne 143. : - Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 142 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière N’Gugi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 144. : - Est située à 450 mêtres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière N’Gugi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Tomboii- 
rivier G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is, 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 140 rm. 
van den grenssteen 137, op eene met de 
as van het dal der N’Gugi-rivier d. 1 
normale lijn. | 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 138, op 
eene met de as van het dal der N’Gugi- 
rivier d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 mn. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 330 m. 
stroumopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der N’Gugi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141. — Is gelegen op 470 in. 
stroonopwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der N’Gugi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 14i, op eene met de. 
as van het dal der N’Gugi-rivier normale 
lijn. il | 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 560 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der N’Gugi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 144. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van hot dal der N’Gugi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 145. - - Est située à 1.340 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 146. - - Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 145 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivièr: 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. -- - Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 146 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148, .-- Est située à 500 mètres |: 


en amont de la borne 147 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 149. —- Est situéc à 860 mètres 
en amont de la borne 148 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. --- Est située à 230 mètres 
en.amont de la borne 149 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. —-- Est située à 100 mêtres 
de la borne 150 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kadua. 


Borne 152. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 145.— Is gelegen op 1.340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 146. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, weike op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 149. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 148, op 
eene 1vet de as van het dal der Kadua- 
nivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 230 m. 
stroowopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 151. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Kadua-rivier normale 
lin. 

Grenssteen 152. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 153. —-- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 




































Grenssteen 153. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as.van het dal der Kadua- 


afstand van deze as gelegen is. 


Borne 154. -- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 220 m. 
strooimafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 155. - - Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 154 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 156. --- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 môêtres. 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 157. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la riviére Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 158. —- Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïi, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssteen 158.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Tomboiji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 490 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van dere as gelegen is. 


Borne 159. - - Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
_ distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 160. --- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 


rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
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à l’axe de la vallée de la rivière Tomboiji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 161. — Est située à 440 mêtres 
en aval de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 162. - - Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 161 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 163. - - Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 162 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 164. -- - Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 163 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 75 
mètrés. 


Borne, 165. - - Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 164 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 75 
mêtres. 


Borne 166. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 165 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 167. - -- Est située à 1.390 mètres 
en amont de la borne 166 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres, 


eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 161. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 im. 
afstand van deze 4s gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 950 an. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op 
eer.e met de as van het dal der Tomiboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 162, op: 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 1m. 
afstand van deze as ge'egen is. 


Grenssteen 164. — Is gelogen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as var het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 165. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grensiteen 164, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 290 m1. 
stroomopwaarts den grenesteen 165, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167.— Ïs gelegen op 1.390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 166, op 
eene net de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 168. - Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 167 sur une paral- 


lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 169. - Est située à 1.250 mêtres 
en amont de la borne 168 sur une paral- 
ièle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. * 


Borne 170. - - Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 169 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 171. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 170 gur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabukale. 


Borne 172. - - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabukale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 172bis. - - Est située à 1.260 
mètres en aval de la borne 172 sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 173. —- Est située à 720 mètres 
en aval de la borne 172bis sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 174. - Est située à 1.120 môtres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kabukale, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 168. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 167, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169.— Ts gelogen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. * 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kabukale 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 171. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der Kabukale-rivier 


normale lijn. 


Grenssteen 172. —- Is gelegon op 250 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke 6p 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172bis. — Is gelegen op 
1.260 mm. stroomatwaarts den grenssteen 
172, op eene met de as van het dal der 
Kabukale-rivier evenwijdige lijn,. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172bés, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174.— Ts gelegen op L.120 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 175. — Est située à 130 mètres 
de la borne 174 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabukale g. 1. 


Borne 176. — Est située à 570 mètres 
de la borne 175 en aval sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabukale 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 176, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale g. 1, distante de cet axe 50 
mètres. ° 


Borne 178. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Käbukale, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 179. .— Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 178 sur une paral- 
lèle à l’axe de La vallée de la rivière 
Kasseleo, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 180. :— Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 179 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasseleo, distante de cet axe de 75 
mètres. 


Borne 181. — Est située à 800 mêtres 

- en amont de la borne 180 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 182. --- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 181 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 























Grenssteen 175. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 174, op eene met de 
as van het dal der Kabukale-rivier 
g. 1 normale lijn. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175, op. 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier g#. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 177. —.Is gelegen op 150 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 178. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier evenwijdige lijr, welke op 75 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 179. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 500 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 756 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. —- I: gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, ap 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 181, op 
eene iet de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelogen is. 
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Borne 183. —- Est située à 680 mêtres 
en amont de la borne 182 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. --- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 183 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. . - Est située à 630 mètres 
én omont de la borne 184 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la ‘rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 186. --- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 185 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. -— Hist située à 390 môtres 
en amont de la borne 186 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kadua, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 187 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kadua. 


Borne 189. --- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 188 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 190. : - Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 183. — Ts gelegon op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welko op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 

Grenssteen 184. — Is gelegen op 310 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as yan het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 ax. 
afstand van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssiceen 186. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 390 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 187, op eene n'et de 
as van het dal der Kadua-rivier normale 
Eye. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 440 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 190. — Is gelegen op 230 nm. 
stroomafwaarts den grenssteon 189, op 
eene set de as van het dal der Kodua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 191. --- Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. - Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 191 sur une parallèle 
à l’axe dé la vallée de le rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 193. :- - Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadue, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 194. - - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kadua, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 195. -- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 196. - 
en amont de la borne 195 sur une paral- 


- Est située à 900 mètres 


ièle à l'axe de la vallée de la rivière 


Kasseleo, distante de cet axe de 50 
mètres. 
Borne 197. - Est située à 390 mètres 


en amont de la borne 196 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kelende, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. : - Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 197 sur une paral- 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier -evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193. — Ts gelegen op 710 m. 
stroxmafwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 200 nt. 
strooëmafwaarts den grenssteen 193, op 
cene met de as van het dal der Kadua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 2. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — I: gelegen op 900 «ur. 
stroomopwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Ka:seleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 390 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, weike op 50 nr, 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 199. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 198 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalenda, distante de cet axe de 50 mètres. 


Barne 200. — Est située à 400 mètres 
“en amont de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalenda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 201. — Est située à 100 mètres 
de la borne 200 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la rivière Kalenda. 


Borne 202. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kälenda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. - - Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalenda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. .-- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 203 sur une parallèie 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalenda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. -- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalande, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenWijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Ts gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 200,.0op eene met de 


as van het dal der Kalenda-rivier normale 


lijn. 


Grenssteen 202. — Is gelegen op 380 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — I: gelegen op 130 &w. 
stroomaïwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — I: gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 


eene met de as van het dal der Kalenda- : 


rivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 205. — Ts gelegon op 370 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Kalenda- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 206. -— st située à 250 mêtres 
en amont de la borne 205 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasseleo, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 207. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 206 sur une parlalèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. —- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 208 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasseleo, distante de cet axe de. 50 mètres. 


Borne 210. : — Est située à 100 mètres 
de la borne 209 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kasseleo. 


Borne 211. - Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 212. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 211 sur. une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op . 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwWijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. — I; gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssieen 206, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 208. — Is gelegen op 260 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
vivier evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstard van deze as gelogen is. 


Grenssieen 209. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 09, op eene et de 
as van het dal der Kasseleo-rivier normale 
lijn. 

Grenséteen 211. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenisteen 210, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. — I; gelegen op 190 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 213. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, 0p 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 su. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 214. —- Est située à 430 mètres 
“en aval de la borne 213 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50. mètres. 


Borne 215. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. —- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 215 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 217. —- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 216 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Barne 218. - - Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 217 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaluzambi, distante de cet axe de 50 
mètres. | 


Borne 219. -—- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 218 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 


Kaluzambi, distante de cet axe de 
50 mètres. 
Borne 220. — Est située à 270 mètres 


en amont de la borne 219 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kaluzambi, distante 
50 mètres. 


de cet axe de 


Borne 221. —- Est située à 100 mèêtres 
de la borne 220 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kaluzambi. 


Grenssteen 214. -— Is gelegen op 430 m. 


strocmafwaarts den grenssteen 213, op 


eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 215. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 490 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 820 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 216, op 


eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 218. — Is gelegen op 250 im. 


|stroomopwaarts den grenssteen 217, op 


eene aiet de as van het dal der Kaluzambi- 


rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 260 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Kaluzambi- 
nivier evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 270 m. 
stroontopwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Kaluzambi- 
rivier evenwijdige lijr, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 220, cp eene met de 
as van het dal der Kaluzambi-rivier 
normale lijn. 





5" 
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Borne 222 : - Est située à 220 mètres 
‘en aval de la borne 221 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalu- 
zambi, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 223. :_- Est située à 190 mêtres 
en aval de la borne 222 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kalu- 
zambi, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 224. - - Est située à 400 mètres 
en aval de l borne 223 sur une parallèle 
à l’axe dé la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 225. - - Est située à 440 mêtres | 


en aval de la borne 224 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 226. 
en aval de la borne 225 sur une parallèle 


- Est située à 720 mètres 


à l’axe de la vallée de la rivière Kasseleo, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 227. - - Est située à 450 mêtres 
en amont de la borne 226 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabukale g. 2, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 228. —- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 227 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Kabu- 
kale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 228 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabukale g. 2. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Kaluzambi- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. — Is gclegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 222, op 
eene met de as van heë dal der Kaluzambi- 
rivier evenwijdige lin, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen ji. 


Grenssteen 224. — I: gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223, op 
cene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, weike op 75 m. 
afstar d van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 720 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Kasseleo- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 227, op 
eene suet de as van het dal der Kabukale- 
rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 im. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 228, op eene met de 
as van het dal der Kabukale-rivier g. 2 
normale lijn. 





Le 1668 — 


Borne 230, —- Est située à 610 mètres|  Grenssteen 230. — Is gelegen op 610 m. 


en aval de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabu- 
kale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 231, —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 230 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabu- 
kale g. 2, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 232, — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabukale, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 233, : - Est située à 890 mètres 
en aval de la borne 232 sur une paraïlèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 234. - Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboïji, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 235. .-- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 234 sur une paral- 
lèle à l’axe de ia vallée de la rivière 
Kabwage, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 236. .— Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 235 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabwage, distante de cet axe de 50 
mètres. 


Borne 237. --- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 236 sur une paral- 


stroomafwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 n1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaartis den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal der Kabukale- 
rivier g. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 232. — Is gélegen op 540 m. 
stroomafwearts den grenssieen 231, op 
eene net de as van het dal der Kabukale 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Tomboiji- 
rivier evenwijdige lijn, weike op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grensstcen 234. —- Is gelogen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
cene n'6t de as van heë dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 75 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. —- [; gelegen op 390 m1. 
stroomopwaatrts den grenssteen 234, op 
cene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige iijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Ïs gelegen op 270 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
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lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabwage, distante de cet axe de 650 
mêtres. 


Borne 238. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 237 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabwage, distante de cet axe de 50 
mêtres. 


Borne 239. —- Est située à 710 mêtres 
en amont de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distänte de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 240. --- Est située à 620 mêtres 
en amont de la borne 239 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241. -— - Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 240 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242, - - Est située à 210 mètres 
de la borne 241 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la rivière Kabwage, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243. —- Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 242 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 244. -—- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 60 mêtres. 


eene met de as van het da! der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 238. — I; gelegen op 3650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van he: dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239. — Is gelogen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 620 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 5m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Ïs gelegen op 210 m. 
van den grenssteen 241, op eene met de 
as van het dal der Kabwage-rivier 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier g. l evenwijdige lijn, welke op 
60 nm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 244. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelogen is. 
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Borne 245. - - Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 244 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. - - Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 245 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 247. : - Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 246 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


7 Borne 248. -_- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 247 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 249. -— Est située à 250 mêtres 
en aval de la borne 248 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 250. -- - Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 249 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kabwage, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 261. -— Est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tomboji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 252. : - Est située à 1.380 mètres 
en aval de la borne 251 sur une parallèle 


Grenssieen 245. — Is gelogen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 247. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegon is. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 247, op 
eene et de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 11. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 249. — Is gelegen op 250 m. 
strooniafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der Kabwage- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251.— Is gelegen op 1.080 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252.— Is gelegen op 1.380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 2651, op 
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à l’axe de la vallée de la rivière Tomboiji, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 252bis. -- Est située à l’inter- 
section des vallées de la rivière Tomboii, 
distante de cet axe de 100 mètres, et de 
la rivière Lueta, distante de cet axe de 
1.000 mètres. 


Borne 253. --- Est situé à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Lueta, distante de cet axe de 
1.050 mètres, avec une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Lujia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 254. : - Est située à 420 mètres 
en amont de l& borne 253 sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la rivière Lujie, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255. 
de la borne 254 sur une normale à l’axe 


- Est située à 100 mètres 


de la vallée de la rivière Lujia. 


Borne 256. - - Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 255 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lujia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. - Est située en amont de la 
borne 256, à l’intersection d’une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lueta, distante 
de cet axe de 1.050 mètres, avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kasabeji, distante de cet axe de 50 mè- 
tres. 


eene met de as van het dal der Tomboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252bis. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Tomboji-rivier evenwijdige lijn, 
welke op. 100 m. afstand van deze as 
gelegen is, en van de Lueta-rivier, welke 
op 1.000 m. van deze as gelegen is. 


Grenssteen 253. — I; gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 1.050 m. afstand van deze as 
gelegen is, met eene met de as van het 
dal der Lujia-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 50 in. afstand van deze as 
gelegen is. 


Grenssteen 254. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 253, op 
eene met de as van het dal der Lujia- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 7. 
var den grenssteen 254, op eene inet de 
as van het dal der Lujia-rivier normale 
Hjn. 

Grenssteen 256. — Is gelegen op 400 m. 
stroomeafwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Lujia 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand : 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen stroom- 
opwaarts den grenssteen 256, op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
1.050 m1. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Kasa- 
beji-rivier evenwijdige lijn, welke op 
50 x. afstand van deze as gelegen is. 


N 
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. Borne 258. —- Est située à 260 mètres | 


<en amont de la borne 257 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 259. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 258 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 260. — Est située à 340 mètres 
-en amont de la borne 259 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 261, — Est située à 570 mètres 
-n amont de la borne 260 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 262. —- Est située à 410 môtres 
en amont de la borne 261 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la rivière Kasa- 
beji, distante de cet axe de 50 mètres. 


% 


Borne 263. — Est située à 100 mètres | 


de la borne 262 sur une normale à l’axe 


‘ de la vallée de la rivière Kasabeji. 


Borne 264. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 263 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeïji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 265. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 264 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 258. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van hot dal der Kasaboji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van hot dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 349 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 259, op 
eene met de as van hot dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gologen is. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 570 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262. — Is gelegen op 410 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Kasabeji- 
rivier evonwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. : 
van den grenssteen 262, op eene met de 
as van het dal der Kasabeji-rivier normale 
lijn. 

Grenssteen 264. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssieen 265. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Kasabeii- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. . 
afstand van deze as gelegen is. 


106 
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Borne 266. --- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 265 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 267. --- Est située à 550 môtres 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Kasabeji, 
distante de cet axe de 59 mètres. 


Borne 268. --- Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 267 à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Kasabeji, distente de cet axe de 
50 mètres, avec une parallèle à l'axe de 
la vallée de la rivière Lueta, d'stante de 
cet axe de 1.000 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 736 hectares. 


Concession de la Lumpanu. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Lumpanu, commence à 250 mètres 
en amont de l'axe de la vallée de le Lueta, 
et de son affluent de gaucheila Lumpanu, 
et se prolonge jusqu’à la limite amont 
de la vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne bri- 
sée joignant les bornes suivantes : 


; Borne 1. 
d'une parallèle à l'axe de la vallée de la 
Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 


— Est située à l'intersection 


de la Lumpanu, distante de cet axe de 
150 mètres. 


Grenssteen 266. — Is gelegen op 370 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 265, op 


eene met de as van het dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 550 n1. 
stroomaîwearts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Kasabeji- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 50 im. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 268. -— Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
het kruispunt van eene met de as van 
het dal der Kasabeji-rivier evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is, met eene met de as van het 
dal der Lueta-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 1.000 m. afstand van deze 
as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
136 hectaren niet mogen te boven gran. 


Vergunning van de Lumpanu., 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Lumpanu, begint op 250 m1. 
stroomopwaarts de as van het dal der 
Lueta en van hare linkertoevloenng 
— de Lunipanu — en strekt zich uit tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
het dal dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. -— Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
250 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Luin- 
panu evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 2. —- Est située à 440 mètres: 


en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tente de cet axe de 150 mètres. 


Borne 3. —- Est située à 1.020 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 4. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 5. —- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamoni, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 6. —- Est située à 1.220 mèêtres 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 440 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Lu:rpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 3. — Is gelogen op 1.020 ;. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het del der Lun panu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand ‘ 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Lun-panu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen i.. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 900 5. 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Kamoni 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6.— Is gelegen op 1.220 nr. 


en amont de la borne 5 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 5, op 

à l’axe de la vallée de la Kamoni, dis-|eene met de as van het dal der Kamoni 

tante de cet axe de 50 mètres. ‘evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
‘ |van deze as geleger. is. 


+ 


+ Borne 7. —- Est située à 100 mètres)  Grenssteen 7. — Îs gelegen op 100 a. 


de la borne 6 sur une normale à l’axe van den grenssteen 6, op eene «et de 

de la vallée de la Kamoni. [88 Van het dal der Kamoni normale lijn. 

Borne 8. —- Est située à 1.210 bon Grenssteen 8. — Is gelegen op 1.210 m. 

en aval de la borne 7 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 7, op 

à l’axe de la vallée de la Kamoni, distante |eene n:et de às van het dal der Kamoni 

de cet axe de 50 mètres. jovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a: gelegen is. 


Borne 9. --- Est située à 670 mètres|  Grenssteen 9. — Is gelegen op 670 m. 
en aval de la borne 8 sur une parallèle istrooïmafwaarts den grenssteen 8, op 
à l’axe de la vallée de la Kamoni, distante |eene met de as van het dal der Kamoni 
de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 

| van deze as gelegen is. 
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Borne. 10..— Est située à 880 mètres en 
amont de la borne 9. sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 11. — Est située à 570 mêtres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
* tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 12, Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Lumpanu, distante 


de cet axe de 150 mètres. 


. Borne 13. —- Est située à 2.230 mètres 
én amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


Borne 14. -— Est située à 220 niètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kutshe, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 15. —— Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kutshe, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 16. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 15 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kutshe. 


Borne 17. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle à 
laxe de la vallée de la Kutshe, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Grenssteen 10, — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den. grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal dar Lumpanu 


. Jevenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 570 :. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
éene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welko op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. —- Ts gelegen op 2.230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 


Leene met de as van het dal der Lumpanu 


evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 





Grenssteen 14. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Kutshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Kutshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Kutshe normale lijn. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Kutshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘ Fvan deze as gelegen is. 
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Borne 18. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kutshe, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 19. -—- Est située à 1080 mètres 
en amont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 20. — Est située à 1.820 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 21. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la D. IIT, distante 
de cet axe de 50 mètres: 


\ 


Borne 22. --- Est située à 
de la borne 21 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la D. TIT. 


Borne 23. —. Est située à 640 mètres 
en aval de l2 borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la D. TIT, 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 24. -—- Est située à 380 mètres 


en amont de là borne 23 sur une parallèle | 


à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


4 


Borne 25. -— Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


100 mêtres | 


distante ! 
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 Grenssieen 18. — Is gelegen op 370 m 


stroomafwaarts den grenssteen 17, op 


eene met de as van het dal der Kutshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | | 


- Grenèsteen 19. — Ts gelegen op 1.080 m. 


stroomopwaarts den grensstéen 18, op 


eene met de as van het dal der Lunipanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 n1. afstend 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20.— Is gelegen 0: op 1. 820 TL. 
stroomopwaar ts den grenssteen 19, op 
|eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwifdige lijn, welke cp 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 21. — Is gelegen op 620 im, 
|stroomcpwaart ïs den gronssteen 20, op 


eene met de as van het dal der D. IIT. 


|evenwijdige lijp, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 100 m: 
van den grenssteen 21, op eene met de 
as van het dal der D III normale lijn. 


Grenssteen 23. — [s gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der D. III 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelegen i:. 


Grenssteen 24, — 1s gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23, op 
Lois met de as van het dal der Lumpanu 
levenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
je deze as gelegen is. 





Grenssiéen 25. — I; gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 n1. afstantl 
van deze as gelegen is. 


PERRET 
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Borne 26. —- Est située à 2.640 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tente de cet axe de 150 mètres. 


Borne 27. — Est située à 1.480 mètres 
en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l2Lumpanu, distante 
de cet axe de 150 mètres. 


__ Borne 28. —- Est située à 500 mètres 
en amont dé la borne 27 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 

distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 29. —- Est située à 2.000 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distantede cet axe de 100 mètres. 


Borne 30. -- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoloma, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 30 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakoloma. 


Borne 32. — st située à 540 mûtres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakoloma, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 33. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 32 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 2.640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
ever wijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 1.480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 28. — Is geleger op 500 :1. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. atstand 
var deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 2.000 m. 
strocmopwaarts den grenssteen 28, op 
eene net de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 580 mi. 
stroomopwaarts den grenrsteen 29, op 
eene met de as van het dal der Kakoloma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen i.. 


Grenssteen 31. — I; gelegen op 100 m. 
van den grenssteer. 30, op eene mét de 
as van heëï dal der Kakoloma normale 
jp. 

Grenssteen 32. — Is gelegen op 540 :n. 
siroomafwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Kakoloma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — I; gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke 6p 100 nn. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 34. — Est située à 970 môtres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 35. -—- Est située à 1.210 mètres 
en amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujile, distant 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. —- Est située à 100 mèôêtres 
de la borne 35 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Muiile. 


Borne 37. —- Est située à 1.140 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Muijile, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 38. —- Est située à 1.000 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 39. — Est située à 970 mètres 
<n amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l'axe dé la vallée de la Kakunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


À 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
de la borne 40 sur xne normale à l’axe 
de la vallée de la Kakunda. 


Grenssteen 34. —— IS gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene et de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 1.210 ©. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Mujile 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 35, op eene met de 
as van het dal der Mujile normale lijn. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 1.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Mujile 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afetand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 38. — T: gelogen op 1.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. —— Is gelegen op 970 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Kakunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 39, op 
eene met de as van het dal der Kakunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de 
as van het dal der Kakunda normale 
lijn. 
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Borne 42. —- Est tuée 350 mètres 
en aval de la Dore 41 sur une parallèle 
à l'axe de la _xallée de _la Kakunda, 
distante de cet axe de. 50 mètres. :: Cle 


Borne 43. —- Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de Îl2 vallée de la Kakunde, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. —- 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 45. —- Est située à 1,450 mêtres 
en amont de la borne 44 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 46. —- Est située à 770 môètres 
en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. —- 


Borne 48. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 47 sur une normale à l’axe 
de le vallée de la Tale. 


Borne 49. —- Est située à 370 môtres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Est située à 140 mètres |: 


Grenssteen 42. — Is gelegen op 350 M. 
stroomafwaarts den grenssteon 41, op 
eene met de as van het del der Kakunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kakunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstarid 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 44. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwasrts den grenssteen 43, 6p 
eene met de as van het dal der Lumparn 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstcen 45. — Js gelegen op 1.450 m. 
à den grenssteen 44, cp 


ne lin, welke op 100 m. aies d 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 46. —. ]; gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, 07 
eene met de as van het dal der Tala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
afstand van deze as geleger. is. 


Grenssteen 47. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts dea grensteen 46, op 
eene n'et de as van het dal der Taia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelegen op 100 m. 
van des grenssteen 47, op eene met de 
as van het dal der Tala normale lijn. 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 370 in. 
stroomafwaarts den grenseteen 48, op 
eene met de as van het dal der Tala 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 50. — Est située à 700 mètres]  Grenssteen 50, — Is gelegen op 700 m. 


en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l'axe de la valilée de la Tala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. —- Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 52. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 53. --. Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 54. -— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 653 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la la Kalwa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55, — Est située à 100 mètres 
de 13 borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalwa. 


Borne 56. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 57. -— Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Kalwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Tala. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van. deze a: gelegen is. 


Grenssteen 51. — \s gelegen op 1030 m. 
stroomopwaarts den grenseteen 50, op 
eene meb de as van het dal der Luinpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 n. afstand 
van deze as gelegen is. © 


Grenssteen 52. — Ts gelegen op 500 rm. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
eene mot de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand. 
van deze as geleegn is. 


Grenssteen 53. — Is gelogen op 600 n1. 
stioomopwaarts den grenssteen 52, op. 
eone met de as van het dal der Kalwa 
evenwijdige lijn, welko op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 54. -— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op. 
eene met de as van het del der Kalwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
ven deze as gelegen is. 


Grenssieen 55. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 54, op eene met de: 
es van het dal der Kalwa normale lijn. 


Grenssieen 56. — T; gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op: 
eene net de as van het dal der Kalwa 
evenwijdige lijn, we'ke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Kalwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 58. —- Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. | 


4 


Borne 59. —- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à J’axe de la vallée de la Tshamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


s 


Borne 60. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 59 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshamba. 


Borne 61. —- Est située à 680 mètres 
‘en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 62. :—- Est située à 560 mètres 
‘en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 63. -—- Est située à 1.160 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mukamba, 
distante ce cet axe de 50 mêtres. 


Borne 64. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 63 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukamba. 


Borne 65. —- Est située à 1.090 mètres 
-en aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


€ 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grensteen 57, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 670 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Tshamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 59, op eene met de 
as van het dal der Thamba normale lijr. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tshamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 62. — Ts gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61, op 
sene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 1.160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. —- Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 63, op eene met de 
as van het dal der Mukamba normale 
lijn. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 1.090 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
cene met de as van het dal der Mukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ST 


Borne 66. —- Est située à 1.430 mètres| Grenssteen 66. — Is gelegen op 1.430 m. 


en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 67. -— Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la D. IT, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 68. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 67 sur une normalé à l’axe 
de la vallée de la D. IT. | 


Borne 69. --- Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l'axe de la D. II, distante de cet axe de 
50 mètres. 


Borne 70, -— Est située à 2.080 mètres 
en amoat de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de est axe de 100 mètres. 


Borne T1. —- Est située à 570 mètres 
en amon$ de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la D. I, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 72, — Est située à 100 mètres 
de la borne 71 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la D. I. 


Borne 73. :— Est située à 640 mètres 
en aval de [a borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la D. I, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne ‘T4, -—- Est située à 740 mètres 


stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eone met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelogen is. | 


Grenssieen 67. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der D. IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 67, op eenemet de 
as van het dal der D. IT normale lijn. 


Grenssteen 69. — Is gelegen 6p 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der D. IT 
evenwijdige lijn, welke op 50 mm. afstand 
van deze as gelegzn is. 


Grenssteen 70. — Ts gelegen op 2.080 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene aret de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 im. afstand 
vân deze as gelegen is. 


Grenssteen T1. — Is gelegen op 570 m. 
#roomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der D. I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Ts gelegen op 100 m. 
van -den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der D. T normale lijn. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op. 
eene met de as van het dal der D. I 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 740 m. 


es 008 


en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
_ distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 75. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalonga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 76. — Est située à 100 mètres 
de la borne 75 sur une noimale à l’axe 
de la vallée de la Kalonga. 


Borne 77. -— Est située à 570 mètres, 
en aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalonga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 78. -—- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


\ 


Borne 79, :— Est située à 980 mètres 
en amont de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Foso, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 80. —- Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ioso, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 81. — Est située à 100 mètres 
de la borne 80 sur unc normale à l’axe de 
la vallée de la oo. 


Borne 82. — Est située à 1.050 mètres 
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stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 75. — Is gelegen op 590 7. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Kalonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 100 55. 
van den grenssteen 75, op eene met de as 
van het dal der Kalonga normale lijn. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 570 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, .0p 
eene met de as van het dal der Kalonga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen T8. — Is gelogen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 79.— Is gelegen op 980 m. 
stioomopwaarts den grenssteen 78, op | 
eene met de as van het dal der Io:0 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 80. — Ts gelegen op 1.030 :. 
stroon:opwaarts den grenssteen 79, op 
eene met de as van het dal der Ioso 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 81. — Is gelegen op 100 n1. 
van den grensstcen 80, op eene met de 
as van het dal der [oso norsiale lijr. 


Grenssteen 82. —- Is gelegen op 1.050 m. 
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en aval de à borne 81 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ioso, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 83. —- Est située à 1.030 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ioso, distante 
de cet ?xe de 50 mêtrer. 


4 


: Borne 34. -— Ext située à 120 môtres 
‘en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


4 


Borne 85. — Est située à 980 mûôtres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tongo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 86. — Est située à 100 mètres 
de la borne 85 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Tongo. 


Borne 87. — Est située à 930 mètres 
en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tongo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 88. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 89. -— Est située à 1.020 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 


distante de cet axe de 75 mètres. 


strocmafwaarts den grerssteen 81, op 
eene met de as var het dal der Ioso 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 

van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Ioso 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. -— Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 85. — Js gelogen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84, op 
eene met de a3 van het dal der Tongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 86. — Is gelogen op 100 5%. 
van den grenssteen 85, cp eene met de as 
van het dal der Tongo normale lijn. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteer 86, op 
eone met de as van het dal der Tongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige liin, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 90. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
. distante de cet axe de 75 mêtres: 


Borne 91. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luija, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 92. —- Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luija, distante 
de cet axe.de 50 mètres. 


Borne 93. :—- Est située à 100 mètres 
de la borne 92 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luija. 


Borne 94. — Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luija, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 95. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luija, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 96. —- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpam, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 97. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 90. — Is gelzen op 370 m. 
stroomopwaarts den grensteens 89, ôp 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90, op 
eerne met de as van het dal der Luija 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 92.— Ts gelegen op 1.010 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 91, op 
eene met de as van het dal der Luija 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 93. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 92, op eene met de 
as van het dal der Luija normale lijn. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 1000, n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der Luija 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. — Is golegen op 400 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Luija 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. —- Is gelegen op 580 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, 6p 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 76 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 96, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 98. -—- Est située à 1.040 mètres 
en amont de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Lampanu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


à 


Borne 99. — Est située à 720 mêtres 
en amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 100. — Est située à 100 mètres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lumpanu. 


Borne 101. — Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de le Lumpanu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 102. —- Est située à 1.060 mètres 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de ceb axe de 50 mètres. 


Borne 103. -— Est située à 530 mètres 
en aval de la borne*102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 104, -. Est située à 830 mètres 
en aval de Ja borne 103 sur une parallèle 
à la e de la vellée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 105. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapvia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 98. — Is gelegen op 1.040 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
ovenwijdige l'in, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen ::. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. 
van den grens:teen 99, op cene met de 
as van het dal der Lumpanu normale 
lijn. 

Grenssteen 101. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van heë dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Gfrenssteen 102.— Is gelegen op 1.060 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van dezo as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Is gelegen op 530 nr. 
strocmefwaarts den grenssteen 102, cp 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 104. — Is gelegen op 830 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der Lumipanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 105. — Is gelegen ep 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104, op 
eene met de as van het dal der Kapvia 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


MR TR 
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Borne 106. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 105 sur une normale à l'axe 
de la vallée de le Kapvia. 


Borne 107. — Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapvia, distanto 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 108. -- Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 75 môtres. 


Borne 109. — Est située à 800 môtres 
en amont de la borne 108 sur une parallèle 


« 


à l’axe de la vallée de la Tshingunu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. -—- Ert située à 100 mètres 
de la borne 109 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshingunu. 


Borne 111. — Est situéa à 720 mètres 
en aval de la borne 110 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshingunu, 
distarte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 112. —- Est située à 650 mètres 


-en aval de la borne Lil sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 113. —- Est située à 920 mètres | 


en amont de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kolumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_ Grenssteen 106. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 105, op eene met de 
as van het dal der Kapvia normale lijn. 


Grenssteen 107. — Is gelogen op 580 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene mot de as van het dal der Kapvia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ah 108. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenisteon 107, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen i«. 


Grensstren 109. — Is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 


eene «et de as van het dal der Tshingunu. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
vau deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. -- Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 109, op eene met de 
as van het dal der Tshingunu normale 
lijn. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den.grenissteen 110, op 
eene met de as van het dal der Lshingunu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gologen is. 


Grenssteen 112. — Is gelegen op 650 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 111, op 
cene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Is gelegen op 920 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Kolumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


# 
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Borne 114. — Est située à 100 môtres|. Grenssieen 114. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 113 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kolumba. 


Borne 115. —- Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 13 Kolumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. —- Est située à 1,590 mètres 
en aval de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


| Borne LIT. —- Est située à 420 mètres 
. en amont de la borne 116 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante 
«le cet axe de 50 mètres. 


Borne 118. —- Est située à 620 mètres 
en amont de là borne 117 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 119. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katetshi, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 120. -—- Est située à 100 môtres 
de la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katetshi. 


Borne 121. —- Est située à 530 môtres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katetshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


van den grenssteen 113, op eene met de 
as van het dal der Kolumba normale 
lijn. | 


Grenssteen 115. —- Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Kolumba 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 116.— Ts gelegen op 1.590 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Ts gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116, op 
eene met de as van het dal der Katetshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
oene met de as van het dal der Katetshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van hot dal der Katetshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Katetshi normale 
lijn. 

Grenssteen 121. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der Katetshi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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.. Borne 122. —- Est située à 570 môtres 
en aval de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katetshi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. —- Est située à 770 mètres 
en amont de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katetshi g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 123 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katetshi g. 1. 


* Borne 125. —- Est située à 810 mètres 
en aval de la borne 124 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katetshi g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. —- Est située à 480 mètre; 
en aval de la borne 125 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katetrhi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. —- Est située à 1.620 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 128. —- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 129. —- Est située à 530 môtres 
en amont de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssieen 122. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Katetshi 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen i. 


Grenssteen 123. — Ts gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Katetshi. 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — I; gelegen op 100 mm. 
van den grenssteen 123, op eene met de 
as van hét dal der Katetshi g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 125. —- I; gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Katetxhi 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126, — Is gelegenu op 480 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Katetshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127.— Ts gelegen op 1.620 ur. 
stroomafwaarts den grenssteen 126. op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eone met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


RC RER TA TARN QE Te. 
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Borne 130. —-- Est située à 340 mètres 
ea amont de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 131. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 130 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lampanu G. 1. 


Borne 132. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. —- Est située à 580 mères 
en aval de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée dè la L'impanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 134. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 135. — Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 134 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 136. -— Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 137. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 136 sur une normale à l’axe 
. de la vallée de la Lumpanu G. 2. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 130, op eene met de 
as van het dal der Lumpanu G.1 normale 
lijn. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
e 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 580 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 134. — Is gelegen op 310 m1. 
stroomafwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Greñssteen 135. — Is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 136, op eene met de 
as van het dal der Lumpanu G. 2 normale 
lijn. 
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Borne 138. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 137 sur une parallèle 
à J’axe de la vallée de la Lumpanu G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. —- Est située à 1.350 mètres | 
en aval de la borne 138 sur une ” 


à l’axe de la vallée d2 la Lumpanu, 


distante de cet axe de 100 mètres. 


- Borne 140. — Est située à 1.490 mètres 
en aval de la borne 139 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 141..—- Est située à 2.640 mètres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 


à 
distante de cet axe de 100 mètres. 


l'axe de la vallée de la Lampanu, 


Borne 142. — Est située à 1.870 rnètres 
en aval de la borne 141 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 143. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 142 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 144. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. —- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 144 sur une parallèle 


Grenssteen 138. — Is gelegon op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grensstieen 140.— Is gelegen op 1.490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 141.— Is gelegen op 2.640 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142.— Is gelegen op 1.870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14l, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Is gelegen op 270 51. 
stroomopwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 144. — Is gelegen op 280 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 570 mn. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, 0p 





— 1677 — 


à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 146. —- Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 147. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Panga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 148. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Panga, distante 
de cet axe de 50 mètres. k 


.… Borne 149. —- Est située à 100 mîtres 
de la borne 148 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Panga. 


Bornc'150. —- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Panga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 151. —- Est située à 500 mètres 


en aval de la borne 150 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Panga, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 152. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. — Est située à 100 mètres 


eene 1ret de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 146. — Is gelegen op 560 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 145, op 


eene met de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Panga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 490 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Panga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 149. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 148, op eene met de 
as van het dal der Panga normale lijn. 


Grenssteen 150. — Is gelegen op 470 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Panga 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. —. Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Panga 
evenwijdige lijn, welke op 50 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 152. — 1s gelegen op 890 sn. 
stroomopwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 100 :1. 








BTS 


de la borne 152 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawangala. 


Borne 154. — Est située à 210 môtres 
en aval de la borne 153 sur une parallèle 
à l'axe de la-vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 155. -—- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 154 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawangala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 156. -— Est située à 100 mètres | 


de là borne 155 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kawangala g. 1. 


Borne 157. :— Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawangala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 158. — Est située à 1.340 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala. 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 159. — Est située à 570 mêtres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 160. —- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe. de 50 mètres. 


van den grenssteen ‘152, op eene met de 
as van het dal der Käwangala normale 


bjn. 


Grenssteen 154. —— Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Kawanga!la 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 155. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Kawangala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 156. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 155, op eene met de 
as van het dal der Kawangala g. 1 
normale Lijn. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der Kawangala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 158.— Is gelegen op 1.340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der Kawangala . 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene net de as van het dal der Kawangala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 160. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159 op 


Leene met de as van het dal der Kawangala 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


ne Es CAPOTE SEA Pr Near 


— 1679 —: 


Borne 161. —- Est située à 290 mètres | 


en aval de la borne 160 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kawangala, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 162. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 161 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 163. —- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 162 sur une parallèle 
. à l’axo de la vallée de la Lumpanu, 

distante de cet axe de 100 mètres. 


- Borne 164. :—- Est située à 710 mêtres 
en amont de la borne 163 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katenda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 165. — Est située à 100 mètres 
de la borne 164 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katenda. 


Borne 166. -—- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katenda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 167. -- Est située à 1.740 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 168. —- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
dirtante de cet axe de 100 mètres. 


-Grenssteën 161. — Is gelegen op 290 in. 


stroomafwaarts den grenssteen 160, op: 


eene met de as van het dal der Kawangala 
'evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelogen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Katenda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 165. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 164, op eene met de 
as van het dal der Katenda norinale 
lijn. 

Grenssteen 166. — Is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 165, op 
eene et de as van het dal der Katenda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 167.— Is gelegen op 1.740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 500 m. 


stroomafwWaarts den grenssteen 167, op 
eene ixet de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 169. —- Est située à 2.520 mètres 
en amont de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 170. —- Est située à 1.300 môtres 
er amont de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwenanga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 171. —- Est située à 930 mètres 
en amont de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 172, —- Est située à 2.030 mètres 
en amont de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kevuma, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 173. —- Est située à 100 mêtres 
de la borne 172 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kevuma. 


Borne 174. -—- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kevuma, distanta 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. :—- Est située à 750 mêtres 
en amont de la borne 174 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 176. --- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 175 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 169.— Ts gelegen op 2.520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 170.— Is gelegen op 1.300 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 930 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 172.— Is gelegen op 2.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 171, op. 
eene met de as van het dal der Kevu:::2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 100 . 
van den grenssteen 172, op eene met de 
as van het dal der Kevuma norwale 
ljn. 

Grenssteen 174. — Ïs gelegen op 750 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 173. op 
eene 1ret de as van het dal der Kevu:ra 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 750 1. 
stroomopwaarts den grenssteen 174 op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 640 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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“Borne 177. —- Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 178. —- Est située à 310 mètres 
en eimont de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe dela vallée de la Kisangila d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. — Est située à 100 mètres 
de la borne 178 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kisangila d. 1. 


Borne 180. —- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. —- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 182. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 181 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kisangila. 


Borne 183. — Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 182 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. —- Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 183 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 250 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 178. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :&. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 100 «. 
van den grenssteen 178, op eene met de- 
as van het dal der Kisangila d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 180. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 181. — 1; gelegen op 440 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 180, op- 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn. welke op-50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 182. — [s gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 181, op eene met de 
as van het dal der Kisangila normale 
lijn. 

Grenssteen 183. -— Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van hot dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 184. — Is gelegon op 630 sn. 
stroomafwaart:s den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 
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Borne 185. —- Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kisangila, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 186. —- Est située à 430 mêtres 
en aval dé la borne 185 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kevuma, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 187. —- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 186 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isangila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 188. — Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 187 sur unc parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isangila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. — Est située à 100 mètres 
de la borne 188 sur une noimale à l’axe 
de la vallée de La [saengila. 


Borne 190. -— Est située à 510 mètres 
-en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Isangile, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 191. — Est située à 900 mètres 
-en aval de la borne 190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Isangila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 192. — Est située à 500 môtres 
-en àval de La borne 191 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kevuma, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Kisangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


.. Grenssteen 186. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene n:et de as van het dal der Kevuma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


|van deze as gelegen is. 


© oo 


Grenssteen 187. — Is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 186, op 
cene met de as van het dal der Isangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 188. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
cene met de as van het dal der Isangila 
ovenwiidige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 188, op eene met de 
as van het dal der Jsangila normale 
in. 

Grenssieen 190. — Is gelegen op 510 m. 
stroonafwaaits den grenssteen 189, op 
eene net de as van het dal der I[sangila 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190, op 
eene met de as van het dal der Isangila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 


van deze as gelegen is. 
4 


Grenssteen 192. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen) 191; op 
eene met de as van het dal der Kevuma 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


+ 


Borne 193. — Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 194. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vailée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 195. — Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 194 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Kukambeo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 196. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 197. — Est située à 430 môtres 
en amont de la borne 196 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kukemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 198. —- Est située à 100 môtres 
de la borne 197 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Kukamba. 


Borne 199. —- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 198 eur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kukamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. -—- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kahongwesh, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 193. — Is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grensstoon 193, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der Kukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 650 m. 
stroomépwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Kukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 197. — Is golegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Kukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 197, op eene met de 
as van. het dal der Kukanba normale 
lijn. 

Grenssteen 199. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den greñssteen 198, op 
eene met de as van het dal der Kukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 200. — Is gelegen op 460 m. 
“troomopwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der Kzhong- 
wesh evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 201. —- Est située à 100 mètres 


. de la borne 200 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Kehongwesh. 


Borne 202. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kahongwesh, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 203. —- Est située à 600 mètres 


en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kukambe, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 204. — Est située à 280 mètres 
en amont de ka borne 203 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Luvunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205, — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luvunde, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. —- Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 205 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luvunda, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 207. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 206 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luvunda. 


Borne 208. — Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 207 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Euvunda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 201. — Is gelegen op 100 m:- 
van den grenssteen 200, op eene met de 
as Van het dal der Kahongwesh normale 
lijn. 


Grenssieen 202. — Is gelegen op 440 ar. 
stroomafwaarts den grenssteen 201, op 
eene met de as van het dal der Kahong- 
wesh evenwijdige lijn, welke op 50 :m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — Is gelegen op 600 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der Kukamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 204. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 700 mn. 
stroomopwaarts en grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. -— Is gelegen op 950 s1. 
stroomopwaarts den grenssteen 205, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 207. -— Is gelegen op 100 5». 
van den grenssteen 206, op eene met de 
as van het dal der Luvunda normale 
lijn. 

Grenssteen 208. — Is gelegen op 960 ru. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 209 —- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 208 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luvunda, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 210 —- Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 209 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Luvunda g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 211 —- Est située à 100 mètres 
de la borne 210 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luvunda g. 1. 


Borne 212. -- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luvunda g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 212 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luvunda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214, —- Est située à 780 mètres 
en aval de la borne 213 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luvunda, 
distante de cet axe de 50 mètrer. 


Borne 215. -— Hit située à 730 mètres 
en amont de Ia borne 214 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 216. —- st située à 950 mètres 
en amont de la borne 215 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grensstéen 208, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 210, op eene met de 
as van het dal der Luvunda g. 1 normale 
lin. | : 

Grenssteen 212. — I gelegen op 420 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 211, op 
eone met de a; van het dal der Luvunda 
g. L evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 213. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Luvunda 
evenwijdige lijo, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. — le gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 213, op 
eene Me de as van het dal der Luvunda 


evenwijdige lijn, welke op 50 nt. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grensseen 215. — Is gelogen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, ox 
esone met de a: van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 11. afstand 
van deze a; gelegen is. 


Grenssieen 216. — 1s gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstand 


van deze as gelegen is. 


MUTLÉE CHF 
; # 


D 
re 


— 1686 — 


Borne 217. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 216 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. : | 


Borne 218. — Est située à 100 mètres 
de la borne 217 sui une normale à l’axe 
de la vallée de la Mwananga d. 1. 


Borne 219. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 218 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 220. — Est située à 410 mètres 
eu amont de la borne 219 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 221, — Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 220 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 221 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 223. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 222 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 224. — Est située à 100 mètres 
de la borne 223 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mwananga. 


Grenssteen 217. — Is gelegen op 370 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 1m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. — Is gelegen op 100 m. , 
van den grenssteen 217, op eene met de 
as van het dal der Mwananga d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 480 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 220. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 219, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 221. — Is gelegen op 540 ni. 
stroomopwaarts den grenssteon 220, op 
eone met de as van het dal der Mwananga | 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 290 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 223. 
stroomopwaarts den grenssteen 222, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 





T5 gelegen op 370 m. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a; gelegen is. 





frenssteen 224. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 223, op eene met de 
as van het dal der Mwananga normale 
lijn. 
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Borne 225. —- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 224 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. — Est située à 350 mètres | 


en aval de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwanange, 
distante de cet axe de 50 mâêtres. 


Borne 227. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 226 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228. —- Est située à 660 mètres 
en aval de la borne 227 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 229. —- Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 228 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 230. — Est située à 240 mètres 
en amont de la boine 229 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mwananga 
G. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 231. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 230 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mwananga G. 2-d, 1. 


Borne 232. —- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 231 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga 
G.2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 





Grenssteen 225. — Is gelogen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene mot de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn,-welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Ts gelegen op 950 nn. 
stroomafwaarts den grenssteen 228, "op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 229. op 
eene met de ax van het dal der Mwananga 
G. 2 d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 230, op eene met de 
as van het dal der Mwananga G. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 











Borne 233. —- Est située à 330 mitres 
en amont de la borne 232 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. -— Kst située à 100 mètres 
de la borne 233 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mwananga G. 2. 


Borne 235. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 234 sur une parallèle 
à l'axe de la valléé de la Mwananga G. 2, 
distante de 50 mètres. 


Borne 236. —- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 237. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la boine 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 238. —- Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 237 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwananga, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 239. —- Est située à L.120 mètres 
en amont de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukose, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 239 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukosa. 
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Grenssteen 233. — Is gelegen op 330 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 232, op 
eere met de as van het dal der Mwananga 
G. 2 evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. — Ïs gelegen op 100 m. 
van den grenssteon 233, op eene met de 
es van het dal der Mwananga G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 235. — Is gelegon op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234, op 
eene met de as van het del der Mwananga 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelogen op 600 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Mwenanga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 960 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 239.— Ïs gelegen op 1.120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het del der Mukosa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 240. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 239, op eene met de 
as van het dal der Mukosa normale lijn. 
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Borne 241, —- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 240 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukosa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukosa g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


# 


Borne 243. — Est située à 100 mètres 
de la borne 242 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukosa g. 1. 


Borne 244, :— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 243 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukosa g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 245. —- Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 244 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukosa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. -— Est située à 1.350 môtres 
en aval de la borne 245 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 247. —- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 246 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwananga, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 248, --— Est située à 370 mètres 
-n amont de la borne 247 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Grenssteen 241. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Muko:a 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der Muko:a 
g. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 243. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 242, op eene met de 
as van het dal der Mukosa g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 244. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Mukosa 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 690 m. 
stroonafwaarts den grenssteen 244, op 
eene met de as van het dal der Mukosa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 246.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 245, op 
eene met de as van het dal der Mwananga. 
evenwijdige lijn, welke op 75 nm. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 247. — Is gelegen op 520 à. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grens:icen 247, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 249. —- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 248 sur une perallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 250. —- Est située à 1.350 mètres 
en amont de la borne 249 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 251. -—- Est située à 100 mètres 
‘ de la borne 250 sur une normale à l’axe 
de 14 vallée de la Kalelcja. 


Borne 252. —- Est située à 1.320 mètres 
en aval de la borne 251 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, dis- 
tante de cet axe de 50 ‘mètres. 


Borne 253. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 252 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 254, - - Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 253 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kala, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 255. -—- Est située à 100 mètres 
de la botne 254 sur une normale à l’axc 
de la vallée de la Kala. 


Borne 256. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 255 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 257. — Est située à 480 mètres 


Grenssieen 249. — 1$ gelegen op 600 ur. 
stroomopwaarte den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige Jijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





Grenssteen 250.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomopwearts den grenssteon 249, op 
eene met de a: van het dal der Kaleleja. 
evenwijdige lijn, welke op 50 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 251. -— I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 250, op eene met de 
as van het dal der Kaleleja normale lijn, 


Grenssteen 252.— I: gelegen op 1.320 «1. 
stroontafwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a: gelegen 1. 


Grenssteen 253. — T:. gelegen op 476 im. 
strooniafwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 254. — I; gelegen op 580 m. 
strooropwaarts den grensiteen 253. op 
eene et de as van het dal der Kala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 100 mn. 
van den grenssteen 254, op eene met de 
as van het dal der Kala normale lijn. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255, op 
eene met de as van het dal der Kala 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. — Is gelegen op 480 m. 
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en aval de la borne 256 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 256, op 


à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. ne 


Borne 2568. — Est située à 1.830 môtres 
en aval de la borne 257 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mwanange, dis- 
tante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 259. — Est située à 1.310 mètres 
en aval de la borne 258 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 260. —- Est située à 560 mètres 
en aval de la borne 259 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tente de cet axe Ge 150 mètres. 


Borne 261. --- Est située à 680 mètres 
en amont de le borne 260 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampeshe, dis- 
tente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 262. :— Est située à 1.510 mètres 
en amont de la borne 261 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampeshe, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 263. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 262 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kampeshe. 


Borne 264. --- Est située à 1,460 mètres 
en aval de la borne 263 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampeshe, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. : 


eene met de as van'het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 258.— Ïs gelegen op 1.830 m. 
stroomefwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Mwananga 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze 25 gelegen is. 


Grenssteen 259.— Ts gelegen op 1.310 m. 
sroomafwaarts den grenssteen 258, op 
eene ot de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. — Ts gelegen op 560 mm. 
stroonafwaarts den grenssteen 259, op 
eene n'et de as van het dal der Lunipanu 
evenwijdigo lijn, welke op 150 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 680 m. 
strooopwaarts den grenssteen 260, op 
eene :ret de as van heë dal der Kampeshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 511. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 262.— Ts gelegen op 1.510 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Kampeèshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 263. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 262, op eene met de 


as van het dal der ed she normale 
lijn. 


Grenssieen 264. — Ts gelegen op 1.460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van hec dal der Kampeshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 265. —- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 264 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampeshe g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 266. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 265 sur une normale à laxe 
de la vallée de la Kampeshe g. 1. 


Borne 267. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kampeshe g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 268. - - Est située à 560 mêtres 
en aval de la borne 267 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kampeshe, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 269. --—- Est située à 2.040 mètres 
en aval de la borne 268 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 270. — Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 269 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 271. --- Est située à 1.130 mètres 
en amont de la borne 270 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadimba, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 271 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kadimba. 


Grenssieen 265. — Îs gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van het dal der Kampeshe 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 266. — Is gelegen op 100 m.. 
van den grenssteen 265, cp eene met de 
as van het dal der Kampeshe g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 4650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Kampeshe 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. -— 1s gelegen op 560 m. : 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Kampeshe 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269.-— Is gelegen op 2.040 m. 
strcomafwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. -— Is gelegen op 220 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 271.— Is gelegen op 1.130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Kadimba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 271, op eene met de 
as van het dal der Kadimba normale 
lijn. 
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Borne 273. — Est située à 840 mètres 
‘en aval de la borne 272 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Kadimbe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 274. —- Est située à 670 mètres 
en. amont de la borne 273 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kakukulu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 275. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 274 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kakukulu. 


Borne 276. --- Est située à 760 mètres 
en aval de la borne 275 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakukulu, dis- 
tente de cet axe de 50 mêtres. 


x 


Borne 277. :-- Est située à 160 mètres 
en aval de 13 borne 276 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kadimba, dis- 


tante de cet axe de 50 n'ètres. 


Borne 278. - - Est situce à 2.000 môtres 
en aval de la borne 277 sur une per-Ilèle 
à l'axe de la vallée de l2 Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mitcs. 


Borne 279. -—- Est située à 410 êtres 
en amont de la borne 278 «ur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 280. —- E;t située à 870 n°ètres 
en amont de la borne 279 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 273. — [s gelegen op 840 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der Kadimba 
evenwijdige lijn, welke cp 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 274. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der Kakukulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 275. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 274, op eene met de 
as van het dal der Kakukulu normale 
lijn. | 

Grenssteen 276. — I: gelegen op 760 n1. 
siroomafwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Kakukulu 
evenwijdige liju, welke op 50 im. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 277. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276, op 
éene met de as van het dal der Kadimb 
evenwijdige lijn, welke op 50 :®. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 278.— ]Ï: gelegen op 2.000 ar: 
stroomafwaarts den giensteen 277, op 
eenc et de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 190 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 279. —- Is gelegen op 419 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene net de as van het dal der Yolulu 


Jevenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 870 n1. 
stroomcpwaarts den grenssteen 279, op 
ocre met de as van het dal der Yolulu 
cvenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 281. -— Est située à 180 mètres | 


en amont de la borne 280 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 282. —— Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 281 sur une paral- 
lèle à l’axe de ls vallée da la. Kaleleja, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 283. -—- Est située à 1.520 mètres 
en amont de la borne 282 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja, dis- 

tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 284. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 môttes. 


Borne 285. — Est située à 330 mètres 


en amont de la borne 284 sur une parallèle 
à l’ax.. de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


… Borne 286. -—- Est située à 1.040 mètres 

en amont de la borne 285 sur une paral- 
‘lèle à l’axe de la vallée de la Kalwele, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 287. --- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 286 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


- Borne 288. --- Est située à 600 mètres 
en amont de la borne 287 sur une parallèle 


Grenssteen 281. — Is gelegen op 180 m. 
stroo:opwaartr den grenssteen 280, op ‘ 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 670 m. 
utroomopwaarts den grenusteen 281, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. I; gelegen op 1.520 m. 
stroomopwaarts den grenisteen. 282, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. af.tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 286. — Is gelegen op 1.040 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 285, op 


leene met de as van het dal der Kalwele 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 287. —- Is gelegen cp 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der Kalwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af-tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 600 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 287, op 
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à l’axe de la vallée de la Kalwele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 289. — Est située à 100 mètres 
de la borne 288 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalwele. 


Borne 290. — Est située à 530 môtres 
en aval de la borne 289 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalwele, distant » 
de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kalwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 289. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 288, op eene met de 
as van het dal der Kalwele normale 
lijn. 


Grenssteen 290. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Kalwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 291. —- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 290 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalwele, distante 
de cet axe de 50 mètros. 


Borne 292. —- Est située à 1.040 mètres 
en aval de la borne 291 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 12 Kalwele, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 291. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Kalwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 292.— Is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 291, op 
eene met de as van het dal der Kalwele 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 293. —- Est située à 700 mêtres 
en amont de la borne 292 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 294. — Est située à 960 môtres 
en amont de la borne 293 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 295. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 294 sur une normale à l’exel 


de la vallée de la Sungu. 


Borne 296. -— Est située à 970 mètres 


Grenssteen 293. — Is goelegen op 700 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 294. — Is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der Surgu 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 295. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 294, op eene met de 
es Van het dal der Sungu normale lijn. 


Grenssteen 296. — Is gelegen op 970 m. 
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en aval de là borne 295 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sungu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 297. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 296 sur une parallèle 
” à l’axe de la vallée de la Kaleleja, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 298. —- Est située à 820 mètres 
en amont de le borne 297 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. —- Est située à 100 mètres 
de l2 borne 298 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalcleja. 


Borne 300. -— Est située à 830 mètres 
en aval de là borne 299 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Kalelcja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 301. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 300 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 302. -— Est située à 1.310 mètres 
en aval de la borne 301 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja,, distente 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 303. -— Eut située à 320 mètres 
en aval de la borne 302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Sungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 296, op: 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 298. — T5 gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 297, op: 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 299, —- I: gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 298, op eene met de 
as van het dal der Kaleleja norinale 
lin. 

Grenssteen 300. — Is gelegen op 830 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 299, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 301. — Îs gelegen op 650 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 302.— Is gelegen op 1.310 m. 
stroomafwaarts den gren:steen 301, op 
eene met de a5 van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a5 gelegen is. 


Grenssteen 303. — [5 gelegen op 320 mi. 
stroomafwaart: den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der Kaleleja - 
evenwijdige lijn, welke op 50 a. afstand 
van. deze as gelegen is. 
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Borne 304. : -- Est située à 1.030 mètres|  Grenssteen 304.— Ts gelegen op 1.030 mr, 


en aval de la borne 303 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 305. --- Fist située à 480 mètres 
en &mont de la borne 304 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kolo, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 306. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 305 sur une normele à l’axe 
de la vallée de le, Ko’o. 


Borne 307. --- Est. située à 500 mètres 
en aval de la borne 306 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l& Ko!o, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 308. —- st située à 380 mètres 
en aval de la borne 307 sur une parallèle 
à l’exe de le vallée de la Kaleleja, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 309. —- Est vituée à 630 mètres 
en aval de la bornc 308 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Kalelcje, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 310, --- Est situce à 880 mètres 
en amont de l& boïnc 309 sur une paral- 
lèle à l’axc de le vallée de l& Yolulu, dis- 
tente de cet sxe de 100 mêtres. 


Borne 311. --- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 310 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Yolulu, distante 
de cet axe de 100 métros. 


stroomafwaarts den grerssteen 303, op 
eene net de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 305. — Is gelegen op 480 m. 
stroon.opwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Kolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. atstar d 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. — Is gelegen op 100 m. 
van der. grenssteen 305, op eene net de 
as var het dal der Kolo normale lijn. 


Grenssteen 307. — Is gelegen cp 500 1». 
«tioomafwaarts den grenssteen 306, op 
eene et de as van het dal der Kolo 
evenwijdige lijn,-welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 15. 


Grenssteen 308. — Ïs gelegen op 580 m 
strooï'afwaarts den gienssteen 307, op 
eene met de as van het del der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. — T, gelegen op 630 m. 
sitroomafwaarts den grenssteen 308, op 
ecne iret de as van het dal der Kaleleja 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen js. 


Grenssteen 310. —- [4 gelegen op 880 m. 
stro0: opwaarts den grerssteen 309, 5p 
eene tiet de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijp, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. — Is gelegen op 590 mu. 
stroorcopwaa-ts den grenssteen 310, op 
eene net de 2s van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke cp 100 n:. afstand 
van deze az: gelegen is. 
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: Borne 312. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 311 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 313. —- Est située à 1.030 mètres | 


en amont de la borne 312 sur une parallèle 
À l’axe de la vallée de l2 Kandu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 314. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 313 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kandu. 


Borne 315. —- Est située à 770 mètres 


-en aval de la borne 314 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kandu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 316. —- Est située à 1.210 mètres 
eu amont de la borne 315 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 317. --- Est située à 900 mètres 
-en amont de la borne 316 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ieji, distante 
de cet axe de 50 mètre:. 


Borne 318. --- Est située à 600 môtres 
en amont de la borne 317 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ieji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 319. 
en amont de la borne 318 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ieji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


:_- Est située à 1.850 môtres | 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 550 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 313.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Kandu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af:tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 313, op eene met de 
as van het dal der Kandu normale lijn. 


Grenssteen 315. — Ïs gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 314, op 
eene met de as van het dal der Kandu 
evenwijdige Lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 316.— Is gelegen op 1.210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 316, op 
eene met de as van het dal.der leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 600 m. . 
stroonopwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der lTeji 
cvenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 319.— Is gelegen op 1.850 m. 
stroo:ropwaarts den grenssteon 318, op 
oene met de a; van het dal der leji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 320. — Est située à 100 mètres 
| de la borne 319 sur une normale à l’axe 
de la vallée de Ja Toji. 


Borne 321. -—- Est située à 1.850 mètres 
en aval de la borne 320 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Teji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 322. —- Fist située à 570 mètres 
en aval de la borne 321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ieji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


* Borne 323. .—- Est située à 810 mètres 

en aval de la borne 322 sur une parallèle 

à l'axe de la vallée de la Ieji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 324. — Est sitrée à 2.050 mètres 
en amont de la borne 3°3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 môtres. 


. Borne 325. --- Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 324 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 326. -- Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 325 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshipulemba, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


| Borne 327. — Est située à 100 mètres 


de la borne 326 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Tshipulemba. 





 Grenssteen 320. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 319, op eene met de 
as van het dal der leji normale lijn. 


Grenssteen 321.— Is gelegen op 1.850 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der lIoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der lIeoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


0] 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 322, op 
eene :net de as van het dal der lIeji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 324.— Ts gelegen op 2.050 m. 
siroomopwaaits den grensisteen 323, op 
cene :rei de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 900 m. 
utroomopwaarts den grensiteen 324, op 
eene met de as van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. — [s gelegen op 740 m. 
stiooïnopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Tshipulem- 


‘ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
‘afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 326, op eene met de 
as van het dal der Tshipulemba normale 
lin. : 


SUR 
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Borne 328. -—- Est située à 720 mèôtres| 


en aval de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallé: de la Tshipulemba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne” 329. : - Est située à 590 môètres| 


en amont de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Berne 330. :-- Est située à 200 môtres 
en amont de la borne 329 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 331. --- Est située à 880 mètres 
en amont de là borne 330 sur une parellèle 


à Faxe de la vallée de la Kasamba, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. : - Est située à 100 mètres 
de l& borne 331 sur une notmale à l’axe 
de là vallée de la Kasamba,. 


Borne 333. —- Est située à 900 mêtres 
en aval de la borns 332 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Kasemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 334. --- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 333 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasamba, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 335. --- Est située à 840 mètres 
en amont de là borne 334 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 328. — Is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 327, op | 
eene met de as van het dal der Tkhipu- 
len:ba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ‘an deze as gelegen is. 


Grenssieen 329. — Is gelegon op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze ss gelegen is. 


Grenssteen 330. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 329, op 
eene met de as van het dal der Kasaïuba 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 331. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 330, op 
cene et de as van het dal der Kasaiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. — 1: gelegen op 100 m. 
van den grenisteen 331, op eene set de 
as van het dal der Kasanba noriale 
lijn. 


Grenssteen 333. — ls gelegen op 900 m. 
strooïafwaarts den gremisteer 332, op 
eere :ret de au van het dal der Karainba 
evenwijdige lijn, welke op 50 «1. afktand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 334. — Ïs gelegen op 380 m5. 
utroonafwaarts, den grenssteen 335, op 
éene 1.66 de as van het dal der Kasasi ba 
evenwijdige lijn, welke op 50 x:. akiand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — I: gelegen op 840 m. 
stroon:opwaarts den grensiteen 334, op 
eene net de as van het dal der Mikala 
evenwijdige lijn, weike op 50 u. af.tand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 336. —: Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 335 sur une parallèle 


Grenssieen 336. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 335, op 


à l’axe de la vallée de la Makala, distante |eene met de as van het dal der Makala 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 337. -—- Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 336 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwarida, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 338. --- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 337 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. —- 
de la borne 338 sur une normale à l’axe 
de Ja vallée de la Mwanda. 


Est située à 100 mètres 


Borne 340. --- Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 339 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 341. —- Est située à 320 mères 
en amont de la borne 340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwanda g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 342. :— Est située à 100 mètres 
de la borne 341 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mwanda g. 1. 


Borne 343. — Est située à 490 mètres 
en, aval de la borne 342 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mwanda g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der Mwanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssreen 338. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 337, op 
eene et de as van het dal der Mwanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 338, op eene met de 
as van het dal der Mwanda normale 
lijn. 

Grenssteen 340. — Is: gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 339, op 
eene met de as van het dal der Mwanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 341. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 340, cp 
eëne met de as van het dal der Mwanda 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aïfstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 342. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 341, op eene met de as 
van het dal der Mwanda g. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 343. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 342, op 
cene met de as van het dal der Mwanda 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 
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Borne 344. --- Est située à 300 môtre: 
en aval de la borne 343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Mwanda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 345. -- Ent située à 350 mtres | 


en amont de la borne 344 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Makala, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 346. -—- Eft située à 600 mètres 
en amont de la borne 345 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 347.  - Est située à 100 mètres 


de la borne 346 sur une normale à l’axe 


de la vallée de la Mekala d. I. 


Borne 348. -— Ert située à 500 mètres 
en aval de la borne 347 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Makala d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 349. —- Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 348 sur une paial- 
lèle à l'axe de 12 vallée de la Makala, 
distonte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 350. — Est située à 100 mètres 
de la borne 349 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Makala. 


Borne 351. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 350 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala, distante 


. de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 344. — Ts gelegen op 300 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene met de as van het dal der Mwanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 5. afstand 
van deze a5 gelegen is. 


Grenssteen 345. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 344, op 
eerne met de as van het del der M:kalé 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 


van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 600 m. , 
stroomopwaarts den grenssteen 345, ap 
eene met de as van het dal der Mukala 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 346, op eene :ret de 
es van het del der Mekala d. 1 nor- 
male lijn. 


Grenssteen 348. — Xs geiegen op 500 n1. 
stroo:rafwearts den grenssteen 347, op 
eene met de as van het dal der Makala 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. —- Is gelegen op 710 im. 
strooïopwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 350. — Is gelegen op 100 
van den grenssteen 349, op eene met de 
as van het dal der Makala normale lijn. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 352. — Est située à 230 môtres 
en aval de la borne 351 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Makela, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 353. -- Est située à 610 môtres 
en amont de la borne 352 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 354. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 353 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Makale g. 1. 


Borne 355. - - Est située à 610 mètres 
en aval de le, borne 354 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 356. —- Est située à 730 môtres 
en aval de la borne 355 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mzkala, distante 
de cet axe de 50 mètres. . 


Borne 357. :-- Est située à 1.190 mètres 
en aval de la borne 356 sur une parallèle 
à l’axe de la valléc de le, Makala, distante 
de cet axe de 50 mèêtres. 


. Borne 358. — - Est située à 1.210 mètres 
en aval de la borne 357 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makala, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 359. .. Est située à 530 mètres 
en amont de la borne 358 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 75 mètres, 


Grenssteen 392. — Is gelegen op 230 m.° 
wéroomafwearts den grenssteen 351, op: 


eene met de 2s van het dal der Makala. 


‘levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 353. — Ts gelegen 6p 610 m. 
sitroomopwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der Makala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 3m. 
#fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 354. — T5 gelegen op 100 11. 
van den grenssteen 353, op eene et de 
as van het dal der Makala g. 1 normale 
lijn. b 

Grenssteen 355. — 15 gelegen op 610 in. 
strocmafweert: den grenssteen 354, op 
eene met de as van het dal der Makala 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de &s van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afitand 
van deze &s gelegen ix. 


Grenssteen 357.— Is gelegen op L.190 m, 
stroorefwaart: den grenssteen 356, op 
eene met de &s van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358.— I; gelegen op 1.210 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 357, op 
eene met de as van het dal der Makala 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 359. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 358, op 
eene met de a: van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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-—- Est située à 680 mètres 


Borne 360. 
en amont de la borne 359 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de la Volulu, distante 

..de cet axe de 75 mètres. 


Borne 361. - -- Est située à 370 mètres 
‘en amont de le borne 360 sur une parallôle 
à l’axe de la vallée de la Volulu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 362. - - Est situce à 1.030 mètres 
en amont de la borne 361 sur une parallôle 
à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 363. —- Est située à 560 mètres 
en amont de le bone 362 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mèbres, 


Borne 364. —- Est située à 780 mètres 
en amont dé la boine 363 sur une parallèle 
à l’axe de La vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 364 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Dibwa. 


Borne 366. — Est située à 670 mètres 


en aval de la borne 365 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 367. —- Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 366 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kovumba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 360. — Is gelegen op 680 m. 
vtroomopwaarts den grenssteen 359, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze :;:. gelegen is. 


Grenssteen 361. — Ïs gelegen op 370 m. 
vtroomopwaarts den grenssteen 360, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 1m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 362.— Ts gelegen op 1.030 nv. 
stroomopwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 ax. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. — I: gelegen op 560 xx. 
strooïropwaarts den grensusteen 362, op 
eene set de as van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 364. — Is gelegen op 780 «1. 
stroomopwearts den grenssteen 363, op 
eene met de äs van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 365. — Ïs gelegen op 100 sm. 
van den grenssieen 364, op eene met de 
as van het dal der Dibwa normale lijn. 


Grenssteen 366. — Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 366, op 
eene met de as van het dal der Kovumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


RS 
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. Borne 368. —- Est située à 400 mêtres 
de la borne 367 sur une normale à l’axe 
- de la vallée de la Kovumba. . 


Borne 369.--. Est située à 950 mètres 
-en aval de la borne 368 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kovumba, 
distente de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 370. —- Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 369 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 371: —- Est située à 1.010 mètres 
en aval de la botne 370 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dibwa, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 372. —- Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 371 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Volulu, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 373. -- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 372 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 374. —- Est située à 770 môtres 
en amont de la borne 373 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kangoji, distante 
de cet axe de 50 mêtrer. 


Borne 375. — Est située à 100 mêtres 
de la borne 374 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kangoji. 


Grenssteen 368. — Is gelegen op 100 sa. 
van den grenssteen 367, op eene met de 
as van het dal der Kovumba normale 
lijn. 


Grenssteen 369. — Îs gelegen op 950 a. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der Kovumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. — Is gelegen op 550 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af:tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371.— [s gelegen op 1.010 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der Dibwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 750 mm. 
stroomopwaarts den grenssieen 371, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 373. — I: gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 372, op 
eene met de as van het dal der Yoluiu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 374. — Is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 373, op 
eene met de as van het dal der Kangoji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 375. — [s gelegén op 100 m. 
van den, grenssteen 374, op eene met de 
as van het dal der Kangoji normale 
lijn. | 
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Borne 376..— Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 375 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Kangoïji, distente 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 377. - —- Ést située à 340 mètres 
en amont de la borne 376 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 318. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 377 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Yolulu. 


‘ Borne 379. --- Est située à 600 mitres 
en aval de la borne 378 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 380. --- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 379 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 50 mêtrer. 


Borne 381. —- Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 380 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 382. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 381 sur une normale à l’axe 
de l2 vallée de la Tshisadi. 


Borne 383. — Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 382 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisadi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 384. -.…- Est située à 1.250 mètres 


Grenssieen 376. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 375, op 


‘eene met de as van het dal der Kangoji 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 377. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 378. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 377, op eene met de 
as van het dal der Yolulu normale lijn. 


Grenssteen 379. — Is gelegen op 600 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afwtand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 380. — Is gelegen op 420 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 381. — Is gelegen op 960 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 380, op 
eene met de as van het dal der Tshisadi 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 382. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 381, op eene met de 
as van het dal der Tshisadi normale lijn. 


Grenssteen 383. — Is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 382, op 
eene met de as van het dal der Tkhisadi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 384. — Is gelegen op 1.250 nr. 
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en aval de la borne 383 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshisadi, distante 
“de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 385. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 384 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ia. Kabitwa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 386. — Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 385 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambuja, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 387. 
de la borne 386 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kembuja. 


—- Est située à 100 mètres 


Borne 388. --- Est Située à 800 mètres 
en aval de la borne 387 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambuja, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 389. -— Tst située à 850 mètres 
en amont de la borne 388 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 390. --- Est située à 410 môtres 
en amont de la borne 389 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitwa, distante 
de cet axe de 60 mêtres. 


Borne 391. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 390 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabitwa. 


Borne 392. —- Est située à 450 môtres 


re po nn EP are ee pe, 5 pas Tr, 


stroomafwaarts den grenssteen 383, op, 


eene met de as van het dal der Tshisadi 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 385. — Is gelegen op 750'm. 


stroomopwaarts den grenssteen. 384, op 


eene met de ag van het dal der Kabitwa 


evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand' 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 386. — Is gelegen op 890 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 385, op 


eene met de as van het dal der Kan:buja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


van den grenssteen 386, op eene net de 
as van het dal der Kambuja normale 
lin. 


Grenssteen 388. — Is gelegen op 800 m. 


eene et de as van het dal der Kambuja 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 389. — Is gelegen op 850 m. 


eene met de as van het dal der Kabitwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 390. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 389, op 
eene met de as van het dal der Kabitwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 391. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 390, op eene met de 
as van het dal der Kabitwa nor::alé lijn. 


Grenssteen 392. — Is gelegen op 450 m. 





Grenssteen 387. — |: gelegen op 100 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 387, op. 


stroomopwaarts den grenssteen 388, op 
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en aval de la borne 391 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabitwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 393. —- Est située à 1.980 mètres 
en aval de la borne 392 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabitwa, distante | 
de cet axe de 50 mètres. 


ll 
Î 


Borne 394. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 393 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Volulu, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 395. -— Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 394 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante : 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 396. —. Est située à 1.020 mêtres 





stroomafwaarts den grenssteen 391, op 
eene met de as van het dal der Kabitwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 393.-— Is gelegen op 1.980 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der Kabitwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 394. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 395. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 396.— Is gelegen op 1.020 m. 


en aval de la borne 395 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 395, op 


} 
à l’axe de la vallée de la Volulu, distante | 


de cet axe de 100 mèties. 


Î 


t 


Borne 397. — Est située à 730 mètres | 
en amont de la borne 396 sur une parallèle 
‘à l’axe de la vallée de la Mutende, distante | 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 398. —- Est située à 500 mètres 

en amont de la borne 397 sur une parallèle | 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante | 
de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 399. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 398 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulamba, 


distante de cet axe de 50 mètres. 





eene met de ag van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 397. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 398. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 397, op 
eene met de as van het dal der Mutende 


‘evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 399. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 400. — Est située à 100 mètres|  Grenssteen 400. — Is gelegen op 100 m. 


de la borne 399 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulambe. 


Borne 401. — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne 400 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 402. -— Est située à 190 mêtres 
en amont de la borne 401 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 403. —- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 402 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 404. --- Est située à 190 môtres 
en amont de la borne 403 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 405. --- Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 404 sur une parallèle 
à l'axe de le vallée de l2 Ikonko, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 406. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 405 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ikonko. 


Borne 407. —- Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 406 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tkonko, distante 
de cet axe de ñ0 mètres. 


van den grenssteen 399, op eene met de 
as van het dal der Mulamba normale 
lijn. 


Grenssieen 401. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der Mulamba 
evenvwijdige lijn, welke .op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 402. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eene met de as van het dal der Mutende : 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand. 
van deze à; gelegen is. 


Grensstcen 403. — Is gelegon op 580 m. 
siroomopwaarts den grensiteen 402, op 
cene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 404. — Ii gelogen op 190 n1. 


stroomopwaarts den grensstoen 403, op 


eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 405. — Is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der Tkonko 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 406. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 405, op eene net de 
as van het dal der Ikonko normale lijn. 


Grenssteen 407.— I; gelegen op 1.020 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 406, op 
cene met de a: van het del der Ikonko 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstend 
van deze as gelegen is. 
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— Ast située à 240 mètres 


Borne 408. 
‘en amont de la borne 407 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mutende, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


_. Borne 409. -— Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 408 sur une parällèle 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 410. -— Est située à 940 mètres 
‘en amont de la borne 409 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 411. —- Est située à 100 mètres 
‘de la borne 410 sur uhe normale à l’axe 
de la vallée de la Mutende. 


Borne 412. -—- Est située à 890 mètres 


enaval de la borne 411 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstar.d 
| van deze a5 gelegen is. 


de cet axe de 50 mêtres. 


#): 


Borne 413. 


de cet. axe de 50 mêtres. 


! 
4 


Borne 414. ---- Est située à 230 mètres 


en aval de la borne 413 sur une parallèle. 
à l'axe de la vallée de la Mutende, Sante 


de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 415, : 


à l'axe de la vallée de la Kamakalale, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


-— Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 412 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutende, distante 


— Est située à 200 mêtres 
en amont de la borne 414 sur une parallèle! 


Grenssteen 408. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 407, 6p . 
eene met de as van het dal der Mutende 


Jevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 409. — Ts gelegen op 740 m. 
strooniopwaarts den grenssteen 408, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 410. — Is gelegen op 940 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 409, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 3. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 411. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 410, op eene met de 
as van het dal der Mutende normale 


Jlijn. 


Grenssteen 412. — 1s gelegen op 890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van heë dal der Mutende 


Grenssteen 413. — Is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de a: van het dal der Mutende 
evonwijdige lijn, welke op 50 wi. afstiand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 414. — Is gelegen op 230 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 413, op 
eene et de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijh, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Grenssteen 415. — Is gelegen op 200 1m. 


stroomopwäarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dal der Kama- 


Îkalale evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
|afitand van deze as gelegen is. 
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Borne 416. -—- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 415 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakalale, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 417, --- Est située à 100 mètres 
de la borne 416 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemakalale. 


Borne 418. 
en aval de la borne 417 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakalale, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 419, —- Est située à 660 môtres 
en aval de la borne 418 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de: Mutende, distante 
de cet #xe de 50 môtres. 


Borne 420. 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 421. 
<n aval de la borne 420 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 422. —- Est située à 760 môtres 
en aval de la borne 421 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mutende, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 423, --- Est située à 2.300 mètres 
en aval de la borne 422 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
-“e cet axe de 100 mètres. 


— Est située à 500 mètres 


— Est située à 520 mètres, 
en aval de la borne 419 sur ne parallèle, 
à l'axe de la vallée de la Mutende, distante, 


. Est située à 740 mètres 





Grenssteen 416. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kalale evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 417. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 416, op eene met de 


las van het dal der Kamakalale normale 


lijn. 

Grenssteen 418. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kalale evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 419. -— Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 420. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 421. —- Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 422. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der Mutende 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 423.— Is gelegen op 2.300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 424. :-- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 423 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 425. —- Est située à 890 mètres 
en amont de la borne 424 sur une parallèle 
à l’axc de le vallée de la Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 426. —- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 425 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasengo, distarite 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 427, — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 426 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 428. -— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 427 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 429. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 428 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalale. 


Borne 430. —- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 429 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalale, distante 
de cct axe de 50 mètres. 


Borne 431, —- Est situéc à 620 môtres 
en amont de la borne 430 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kesengo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 424. — Ts gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 423, op 
eene met de.as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 425. — Is gelegen op 890 n1. 
stroomopwaarts den gronssteen 424, op 
eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 426. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 425, op 
eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 427. — Is gelegen op 650 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 426, op 
eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijr, welke cp 50 nm. aïstand 
var, deze as gelegen is. 


Grenssieen 428. — Is gelegen 0j; 370 :n. 
stroomopwaarts den grenssteen 427, Gp 
eene met de as van het dal der Kalale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 429. — T; gelegen op 100 nm. 
van den grenssteen 428, op eane met de 
as van het dal der Kalale normale lijn. 


Grenssteen 430. -— Is gelegen op 390 m. 
stroomaîwaarts den grenssieen 429, op 
eene met de as van het dal der Kalale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 431. — Is gelegen op 620 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 430, op 
eene met de as van het del der Kasengo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 432. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 431 sur une normale à l’axe 
de l4 vallée de la Kasengo. 


Borne 433. :—- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 432 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de le Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 434. — Est située à 360 môtres 
en amont de la borne 433 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamuta, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 435. :-- Est située à 100 mètres 
de la borne 434 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamamuta. 


Borne 436. —- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 435 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamamuta: 
distente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 437. —- Est située à 660°mètres 
en aval de la borne 436 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 438. —- Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 439. --- Est située à 470 môtres 
en aval de la borne 438 sur une parallèle 
à P’axe de la vallée de la Kasengo, distante 
de cet axe de 50 mèêtres. 
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- Grenssteen 432. — Is golegen op 100 nr. 
van den grenssteen 431, op eene met de as 
van hot dal der Kasengo normale lijn. 


Grenssteen 433. — Is gelogen op 590 m. 


wtroomafwaarts den grenssteen 432, op 


eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 434. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der Kamamuta 


“[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 435. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 434, op eene met de 
as van het dal der Kamamuta normale 
lijn. 


Grenssteen 436. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 435, op 
eene met de as van het dal der Kamamuta 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 437. — Is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 436, op 
eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijn, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 438. — Is gelegen op 590 tm. 
stroomafwaarts den grenssteen 437, op 
eene et de as van het dal der Kasengo 
eévenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 439. -— Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 438, op 
eene met de as van het dal der Kasengo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








Borne 440. —- Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 439 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kakambe, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 441. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 440 sur une rormale à l'axe 


de la vallée de la Kakemba. 


Borne 442. —. Est située à 890 môtres 
‘en aval de la borne 441 sur une parallèle 
à l'axe de la vellée de la Kakambe, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Grenssieen 440. — 1s gelegen op 850 m. 
stroomcpwaarts den grenssteen 439, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


- Grenssteen 441. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 440, op eene met de 
as van het dal der Kakamba normale 
lijn. 


Grenssteen 442. — Is gelegen op 890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 441, op 
eene met de as van het dal der Kakamba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘|van deze as gelegen is. 


Borne 443. —- Est située à 1.180 mètres 
<n à&val de la borne 442 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne'444.. —- Est située à 730 mètres 
-n amont de la borne 443 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante de 
-cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 443.—- Is gelegen op 1.180 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 442, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as geleger is. | 


Grenssteen 444. — Ts gelegen op 730 m. 
stroomopwaatts den grenssteen 443, op 
eene net de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Borne 445. -- Est située à 100 mètres 
.de la borne 444 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Keji. 


Borne 446. -- Est située à 740 môtres 
en aval de la borne 445 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 447. —- Est située à 850 mêtres 
en aval de la borne 446 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Yolulu, distante 
.de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 445. — Is gelegen op 100 m. 
var den grenssteen 444, op eene met de 


as van het dal der Keji nermale lijn. 


Grenssieen 446. — Is gelegen op 740 m. 
stroomefwaarts den gronssteen 445, op 
eene met de as van het dal der Keji 


[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 





Grenssteen 447. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de as van-het dal der Volulu 


{evenwijdige lijn, welke .0p-100 m1. atstarid 


van deze as gelegen is. 


. 
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Borne 448. -— Est située à 580 mètres. 


en amont de la borne 447 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katubika, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 449. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 448 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katubika. 


Borne 450. -— Est située à 650 mètres 


en aval de la borne 449 sur une parallèle 
à l'axe de la vallées de la Katubike, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 451. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 450 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Volulu, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 452. —: Est située à 820 mètres 


en aval de la borne 451 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Volulu, distante 
dé cet axo de 100 mètres. 


Grenssieen 448. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der Katubika 


fevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 449. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 448, op eene met de 
as van het dal der Katubika normale lijn. 

\ 


Grenssteen 450. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der Katubika 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 451. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 450, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 452. — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der Yclulu 


Tevenwijdige lijn, welke cp 100 m. afstand 


| van deze as gelogen is. 


Borne 453. — Est située à 480 mêtres, 
en aval de la borne 452 sur une para'lèle 
à l'axe de la vallée de la Yolulu, distante 


“de cet axe de 100 môtres. 


Grenssteen 453. — Is gelegén op 480 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 452, op 
eene met de as van het dal der Yolulu 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


‘lvan deze as gelegen is. 


Borne 454. —- Est située à 1.330 mètres 
en aval de la borne 453 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpan L 
distante de cet axe de 150 mètres. : 


Grenssieen 454. — Is gelegen op 1330 m. 
stroomafwearts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der Lurpanu 


.|evenwijdige lijn, welke op 150 1m. afstand 


-:| van deze as; gelegen is. 


Borne 455. —- Eet située à 700 mètres É 


en aval de la borne 454 sur une parallèlé 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu; 


distante de cet äxe de 150 mètres. 


Grenssteen 455. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der Lumpanu 


‘[evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 


| van deze a: gelegen is. 
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Borne 456. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 455 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makase, distante 
de cet axe de 150 mêtres, 


Borne 457. -- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 456 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makasa, distante 
de cet axe de 50 mêtres.  ” 


Borne 458. —- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 457 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Makasa, distante 
de cet axe. de 50 mètres. 


Grenssteen 456. — 1s gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 455, op 
eene met de as van het dal der Makass 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 457. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Makasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 458. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 457, op 
eene net de as van het dal der Maka:a 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as geleger is. 


Borne 459. —- Est situte à 100 mètres 
de l4 borne 458 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Makasa. 


Borne 460. —- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 459 sur une parellèle 
à l’axe de la vallée de la Makasa, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 461. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 460 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mzkasz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 462. :-- Est située à 130 mètres 
eu aval de la borne 461 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Makasa, dintante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 463. —- Est située à 850 mètres 
en aval de la borne 462 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Grenssteen 459. — Ï5 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 458, op eene met de 
as van het dal der Makasa normale lijn. 


Grenssteen 460. —- Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der Makasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 461. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 460, cp 
eene met de as van het dal der Makasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 462. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 461, op 
eene met de as van het dal der Makasa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 463. — Is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 462, op 
eene met de as van het dal der Lus:panu 
evenwijdige lijn, welke op 150 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 464. —- Est située à 1,940 mètres 
en amont de la borne 463 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la [peta, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 465. —- Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 464 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kofa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 466. -—- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 465 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kofz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 467. -- Est située à 870 mètres 
en amont de la borne 466 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kofa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 468. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 467 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kofa. 


Borne 469. :—- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 468 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kofa, distante 
de cet axe de 50 môtres. 


… Borne 470. -— Est située à 410 mêtres 
en aval de la borne 469 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kofa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 4TE. -— Fist située à 730 mètres 
en aval de la borne 470 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kofa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 464. — Ts gelegen op 1.940 m. 
wtroomopwaarts den grenssteen 463, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 465. — Is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 466. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 465, op 
eene met de as van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 467. — Is gelegen op 870 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 468. -— I; gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 467, op eene met de 
as van het dal der Kofa normale lijn. 


Grenssteen 469, — Is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 468, op 
eene met de as van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 470. — Is gelegen op 410 mr. 
stroomafwaarts den grenssteen 469, op 
eene met de as van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 471. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 470, op 
cene met de a; van het dal der Kofa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 472. —- Est située à.1.190 mètres 
en amont de la borne 471 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 75 mètres. | 


Borne 473. —- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 472 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 474. —- Est située à 800 mètres 
en amont de la borne 473 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 475. -— Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 474 sur une parallèle 
à l’axe ‘de la vallée de la Gula, distente 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 476. -—- Est située à 300 mètres |: 


en amont de la borne 475 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 477. — Est située à 100 mètres 
de la borne 476 sur une normale à l’axe 
de l4 vallée de la Gula. 


Borne 478. -—-- Est située à 320 mêtres 
en aval de la borne 477 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 479. —- Est située à 940 mètres 
en aval de l& borne 478 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 













 Grenssteen 472.— Is gelegen op 1.190 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 473. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 472, op 
eene met de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 474. — Ts gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 473, op 
eene net de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 475. — Is gelegen op 940 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. . 


Grenssteen 476. — Is gelegen op 300 «1. 
stroomopwaarts den grenssteen 475, op 
eene net de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 477. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 476, op eene met de 
as van het dal der Gula normale lijn. 


Grenssteen 478. — Ïs golegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 477, op 
eene met de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 479. — Is gelogen op 940 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van hot dal der Gula 
evenwijdige lijr, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 





SE REC LE DEEE 


LL 4 DE BONRROT PNTL RENE, CORTE Le Mt MINES RD 


— 1719 —. 


Borne 480. —. Est située à 
en aval de la borne 479 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Gula, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 481. —- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 480 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Gula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 482. —. Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tpeta,. distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 483. : -- Est située à 1.290 mètres 
en amont de la borne 482 sur une para!lôle 
à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante 
de cet axe de 50 mûtres. 


Borne 484. --- Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 483 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 485. —- Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabubo d. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 486. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 485 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabubo d. 1. 


Borne 487, --. Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 486 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabubo D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


760 mêtres : 








. Grenssteen 480. — Is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 479, op 


leene met de as van het dal der Gula 
evenWijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 481. — Is gelegen op 280 nu. 
siroomafwaarts den grenssteen 480, op . 
eene met de as van het dal der Gula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 482. — Is délégen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 481, op: 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen ia. 


Grenssteën 483.— Ts gelegen op 1.290 m, 
siroomopwaarts den grenssteen 482, op. 
eene met de as van het dal der Kabubo: 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van. deze as gelegen is. 


Grenssteen 484. —- Ts gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 483, op 
cene met de as van het dal der Kabubo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afrtand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 485. — [5 gelegen op 620 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 484, op 
eene mot de as van het dal der Kabubo 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 486. — I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 485, cp eene met de 
as van het dal der Kabubo d. 1 normale 
lijo. 

Grenssteen 487. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grensstoon. 486, op 
eene met de as van het dal der Kabubo 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 488. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 487 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabubo, ‘distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 489. :-- Est située à 100 mètres 
- de la borne 488 sur une normale à l’exe 
de la vallée de la Kabubo. 


Borne 490. -—-- Est située à 1.740 mètres 
en aval de la borne 489 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabubo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


” 


Borne 491. —- Est située à 1:200 mètres 
en aval de la borne 490 sur une parallèle 
à l’axe de le, vallée de la Kabubo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 492. —- Est située à 1.380 mètres 
en amont de la borne 491 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 493. —- Est située à 1.010 mètres 
en amont de la borne 492 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Ipeta, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 494. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 493 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Ipeta. 


Borne 495. — Est située à 970 mètres 
en aval de la borne 494 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 488. — Is gelegon op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der Kabubo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 489. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 488, op eene met de 
as van het dal der Kabubo normale 
lijn. 


Grenssteen 490.— Ts gelegen op 1.740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 489, op 
eene met de as van het dal der Kabubo 
evenwijdige lija, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 491.— Is gelegen op 1.200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der Kabubo 
evenwijdige lijn, welke op 50 &1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 492.— Is gelegen op 1.380 w. 
stroomopwaarts den grenssteen 491, op 
oene met de as van hot dal der Tpeta 
evénwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 493.— Ts gelegen op 1.010 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 492, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ° 


Grenssteen 494. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 493, op eene met de 
as van het dal der Ipeta normale lijn. 


Grenssieen 495. — s gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den gronssteen 494, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 496. -— Est située à 1.030 mètres 
en amont de la borne 495 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kapelo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 497. —- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 496 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapelo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 498. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 497 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapelo. 


Borne 499. —- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 498 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapelo, distante 
_ de cet axe de 50 mètres. 


Borne 500. —- Est située à 1.150 mètres 
en aval de la borne 499 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapelo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 501. — Est située à 2.290 mètres 
en aval de la borne 500 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 502. —- Est située à 1.210 mètres 
en aval de la borne 501 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 603. —- Est située à 570 mèêtres 
en amont de la borne 502 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashiba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 496.— Is gelogen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der Kapelo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 497. — Is gelegen op 460 m. : 
stroomopwaarts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der Kapelo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 


Grenssteen 498. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 497, op eene met de 
as van het dal der Kapelo normale lijn. 


Grenssteen 499. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der Kapelo 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 500.— Is gelegen op 1.160 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der Kapelo . 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 501.— Is gelegen op 2.290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 500, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 502.— Is gelegen op 1.210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 503. — Ts gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


110 
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. Borne 504. —- Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 503 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashiba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 605. -— Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 504 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashiba, distante 
de cet axe de 560 mètres. 


_ Borne 506. — Est située à 100 mètres 
de la borne 505 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kashiba. 


- Borne 507. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 506 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashibz, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne. 508. -— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 507 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashiba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 509. —- Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 508 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kashiba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


. Borne 510. -- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 509 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ipeta, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 511. -—- Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 510 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta. g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 504. -— Is gelegen op 310 mm. 
“troomopwaarts den grenssteën 503, op 
cene et de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 505. — Is gelogen op 350 1m. 
strooïopwaarts den grenssteen 504, op 
eene met de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afatand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 506. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 505, op eene :rét de 
as van het dal der Kashiba normale 
lijn. 

Grenssteen 507.-— l; gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 508. —- Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 509. — [s gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 508, op 
eene met de as van het dal der Kashiba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 510. — Is gelegen op 430 à. 
stroomafwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het da] der Ipeta 
evenwijdige lijn, welke op 75 mm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 511. —- Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaart; den grenssteen 510, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
g. | evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand Van deze as gelegen is. 
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Borne 512. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 511 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 513. — Est située à 100 mètres 
de la borne 612 sur une normale à l’axe 
-de la vallée de la [peta g. 1. 


Borne 514, — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 513 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta g. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 515. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 514 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ipeta g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 516. --- Est située à 1.350 mètres | 


en aval de la borne 515 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tpeta, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 517. --- Est située à 830 mètres 
en aval de la borne 516 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 150 mêtres. 


Grenssteen 512. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, op 
eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 
evenvwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 513. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 512, op eone met de 
as van het dal der Ipeta g. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 514. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 513, op 
eene met de as van het dal der Ipeta g. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 515. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de.as van het dal der Ipeta 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 516.-— Is gelegen op 1.360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 515, op 
eene met de as van het dal der Ipeta 
ovenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 517. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 516, op. 
cene met de as van het dal der Lumpanu 
ovenwijdige lijn, welke op 150 nm. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 618. --- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 517 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kokos, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 519. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 518 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kokos. 


Grenssteen 518. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 617, op 
oene met de as van het dal der Kokos 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 519. — Is gelegen op 100 m. 
van den grensstéen 518, op eene met de 
as van het dal der Kokos normale lijn. 
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__ Borne 529. — Est située à 300 mètres 
en aÿal de la borne 519 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kokos, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 530. —- Est située à 610 m°tres 
en aval de la borne 529 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, 
distante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 531. :— Est située à 1.140 mètres 
en amont de la borne 530 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 532. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 531 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 533.— Est située à 360 mètres 
en-amont de la borne 532 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 534. — Est située à 390 mètres 

en amoñt de la borne 533 sur une parallèle 

‘à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 535. —- Est située à 960 mètres 
en amont de la borne 534 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamawanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 536. — Est située à 100 mètres 
de la borne 535 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamawanda. 


Grenssteen 529. — Ts gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 519, op 
eene icet de as van het dal der Kokos 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. aïfstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 530. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 529, op 
eene met de as van het dal der Luirpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 531. — [s gelegen op 1.140 im. 
stroomopwaarts den grenscteen 530, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 532. — Is gelegen op 6560 m1. 
stroon:opwaarts den grenssteen 531, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 533. —- Is gelegen op 360 m. 
séroo:ropwaarts den grenssteen 532, cp 
eene et de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 534. —- Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 533, op 
eene n'et de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. atstand 
van deze'as gelegen is. 


Grenssteen 535. — 15 gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der Kana 
wanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 536. —- Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 535, op eene met de 
as van het dal der Kamawanda normale 
lijn. 
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Borne 537. -— Est située à 880 mètres 


en aval de la borne 536 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kamawanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 538. --- Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 537 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 539, - -- Est située à 1.150 mêtres. 


en amont de la borne 538 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 537. — Is gelegen op 880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 536, op 
eene et de as van het dal der Kama- 
wanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 538. — Is gelegen op 490 1. . 
stroomopwaarts den grenssteen 537, op 
eene net de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 539.— Is gelegen op 1.150 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 538, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstard 


[van deze as gelegen is. 


Borne 540. --- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 539 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 541. : - Est située à 100 mètres 
de la borne 540 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kale. 


Borne 542. --- Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 541 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 543. - -- Est située à 1.160 mètres 
en aval de la borne 542 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kale, distante 
de cot axe de 50 mètres. 


Grenssteen 540. -— Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 539, op 
cene met de a; van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 541. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 640, op eene met de 
as van het dal der Kale normale lijn. 


Grenssteen 542. — Is gelegen op 800 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 541, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. alstand 
van deze a: gelegen is. 


Grenssieen 543. —- Is gelegen op 1.160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 542, op 
eene met de as van het dal der Kale 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen :s. 


Borne 544. -- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 543 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 544. — Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 543, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 
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Borne 545, —- Est située à 700 mètres 


en amont de la borne 544 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 546. -— Est située à 730 mitres 
en amont de la borne 545 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 547. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 546 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukundu d. 5. 


Borne 548. —- Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 547 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 649. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 548 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 


- distante de cet axe de 75 mètres, 


Borne 550. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 549 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Luenda, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


_ Borne 551. — Est située à 100 mètres 
de la borne 550 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Luenda. 


Borne 552, — Est située à 630 mètres 
en aval de la borne : 51 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Luenda, distante 
de oet axe de 50 môtres. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 544, op. 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 76 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 546. — Is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 60 n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 547. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 546, op eene met de 
as van het dal der Mukundu d. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 548. — Is gelegen op 440 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 3 evenwijdige lijn, welke op 650 n1. 
afstand van deze as belegen is. 


Grenssteen 549. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 550. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de as van het dal der Luenda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 551. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 550, op eene met de 
as van het dal der Luenda normale lijn. 


Grenssteen 552. — Is gelegen op 630 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de as van het dal der Luenda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 553. -— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 552 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu. 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 554. —: Est située à 950 mètres 
en amont de la borne 553 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukibungi, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 555. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 554 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukibungi. 


Borne 556. — Kst située à 940 mètres 
en aval de la borne 555 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukibungi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


‘ Borne 557. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 556 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Makundu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 558. —- Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 557 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu. 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 559. — Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 558 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 560. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 559 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukundu d. 2. 


Grenssteen 553. — Is gelogen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 552, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 554. — Is gelegen op 950 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 553, op 
eene met de as van het dal der Mukibungi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 555. — Îs gelegen op 100 1. 
van den grenssteen 554, op eene met de 
as van het dal der Mukibungi normale 
kijn. 


Grenssteen 556. — Is gelegen op 940 n1. 
stroomafwaart: den grenssteen 555, op 
eene met de as van het dal der Mukibungi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 557. -— Is gelegen op 350 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 556, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 558. — Ts gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 557, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 559. — [Is gelegen op 380 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 558, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 560. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 559, op eene n'et de 
as van het dal der Mukundu d. 2 normale 
lijn. 
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Borne 561. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 560 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 






























Grenssteen 561. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 2 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
| afstand van deze as gelegen js. 
Borne 562. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 561 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de de cet axe de 75 mêtres. 


Grenssieen 562. — I; gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de a: van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

Borne 562bis. —- Est située à 200 mètres 
en emont de la borne 562 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 562bis. — Is gelegen op 
200 m. stroo:: opwaarts den grenssteen 
562, op eene :ret de as van het dal der 
Mukundu evenwijdige lijn, welke op 
60 m. afstand van deze as gelegen is. 

Borne 563. —- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 562b4s sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 563. — 1s gelogen op 590 5. 
stroomopwaatts den grenssteen 562bis, 
op eene met de as van het dal der Mu- 
kundu d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelogen is. 

Borne 564. -— Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 563 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 564. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaart: den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 566. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 564 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Mukundu d. 1. 


Grenssteen 565. — [;, gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 564, op eene n'et de 
as van het dal der Mukundu d. 1 normale 
lijn. 

Borne 566. -— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 565 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 566. —- Is gelegen op 470 ni. 
stroomatwaats den grenssteen 565, op 
eene :ret de as van het dal der Mukundu 
d. l evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 667. — Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 566 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 567. — Is gelegen op 460 n1. 
strooïafwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nt. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 563. - - Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 567 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


‘Borne 569. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 568 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 570. —-- Est située à 100 mètres 
de la borne 569 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukundu. 


Borne 571. -- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 570 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 572. —- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 571 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu., 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 573. --- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 572 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 574. -- Est située à 580 mètres 
en aval de la borne 573 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 575. --- Est située à 630 mêtres 
en aval de la borne 574 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet-axe de 75 mètres. 


Grenssteen 568. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 667, op 
eens et de as van. het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 569. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteon 668, op 
eene et de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 570. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 569, op eene met de 
as van het dal der Mukundu norniale 
lijn. 

Grenssteen 571. —-1s gelegen op 480 nr. 
stroontafwaarts den grenssteen 670, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 50 :n. afstand 
van deze as gelegen is. A 


Grenssteen 572. -— Is gelegen op 510 m. 
stroon'afwaarts den grensstéen 571, op 
eene net de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 573: — In gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 672, op 
eene uet de a: van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 574. — Is gelegen op 580 m. 
stroonafwaarts den grenssteen 573, op 
eene iret de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 575. — Is gelegen op 630 rm. 
stroomafwaaris den grenssteen 574, op 
eene et de a5 van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 576. - -- Est située à 430 mètres 
en amont de la borne 575 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Mukundu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 577. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 576 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mukundu g. 1. 


Borne 578. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 577 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 579. —- Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 578 sur une parallèle 
. à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de de 75 mètres. 


. Borne 580. -— Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 579 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 581. — Est située à 1.210 mètres 
en amont de la borne 580 sur une parallèle 
à l’exe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 582. —- Est située à 270 mètres 

en amont de la borne 581 sur une parallèle 

à l’axe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 583. —- Est située à L.050 mètres 
en amont de la borne 582 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 môêtres. 


Grenssteen 576. — Is gelegen ôp 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 575, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
g. 1 evenwijdige Hijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 577. — Is gelegen op 100 n. 
van den grenssiteen 576, op eene met de 
as van het dal der Mukundu g. 1 normale 
bjn. - 

Grenssteen 578. — Is gelegen op 430 1. 
strooïmafwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 


Îg. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 579. — Is gelogen op 520 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 578, op 
eene net de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn. welke op 75 «1. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 580. — Is gelegen op 920 m. 
stroomwafwaarts den grenssteen 579, op 
eene net de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegon is. 


Grenssteen 581.— fs gelegen op 1.210 n1. 
stroonopwaarts den grenssteen 580, op 
eene iret de as van het dal der Mulenpi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 582. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 581, op 
eene et de as van het dal der Mulenpi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 583.— Is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 582, op 
eene iret de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afktand 
van deze as gelrg 2n is. 
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Borne 584. —- Het située à 300 mètres 
en amont de la borne 583 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulempi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 585. — Est située à 100 mètres 
de la borne 584 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulempi d. 1. 


Borne 586. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 585 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulempi d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 587. :— Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 586 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de: la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 588. - - Et située à 540 mètres 
en amont de la bornc 587 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mèêtres. 


Borne 589, — Est située à 850 mètres 
de la borne 588 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Mulempi, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 590, — Est située à 100 mètres 
de la borne 589 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mulempi. 


Borne 591. — Est située à 800 mètres 
en aval de la borne 590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 584. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 583, op 
eene 1et de as. van het dal der Mulempi 
d. l’evenwijdige lijn, welke op 60 nu. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 585. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 584, op eene met de 
as van het dal der Mulempi d. 1 normale: 
lijn. | 


Grenssteen 586. — Is gelegen op 300 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene 1et de as van het dal der Mulempi 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 587. — 1s gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 586, op 
eene net de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 588. — Is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 587, op 
eene et de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 589. — Is gelegen op 850 mm. 
van den grenssteen 588, op eene et de 
as van het dal der Mule:npi evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is. 


Grenssteen 590. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 589, op eene inet de 
as van het dal der Mulempi normale 
lin. 

Grenssteen 591. — Is gelegen op 800 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 590; op 
eene ‘et de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 
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Borne 592. — Est située à 470 mêtres 
en aval de-la borne 591 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mulempi, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 593. — Est située à 1.370 mètres | . 


en aval de la borne 592 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mulempi, distante 


de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 594. —- Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 593 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Mukandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 595. —- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 594 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Mukandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 596. —- Est située à 100 mètres 


de la borne 595 sur une normale à l'axe 
as van het dal der Mukandongo normale 


de la vallée de la Mukandongo. 


Borne 597. — Est située à 640 mêtres 
en aval de là borne 596 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukandongo, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 598. -- - Est située à 1.750 mètres 
en aval de la borne 597 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukandongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 599. - - Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 598 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankungu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 592. — Is gelegen op 470 ni. 
stroouafwaarts den grensstèen 591, op 
eene met de.as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 593. — Is gelegen op 1.370n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 592, op 
eene et de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 594.— Is gelegen op 1.060 m. 
stroo:opwaarts den grenssteen 593, op 
eene :'et de as van het dal der Mukan- 
dongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 595. — Is gelegen op 630 m1 
stroomopwaarts den grenssteen 59%, op 
eene set de as vai het dal der Mukan- 
dongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 596. — Is gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 595, op eene met de 


lijn. 

Grenssteen 597. —- Is gelegen op 640 m. 
stroonafwaarts . den grenssteen 596, op 
eene “et de as van het dal der Mukan- 


dongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 598.—- Is gelegen op 1.750 n1. 
stroo:vafwaarts den grenssteen 597, op 
eene ‘ret de as van het dal der Mukan- 
dongo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 599. — [s gelegen op 400 1. 
stroonopwaarts den grenssteen 598, op 
eene : et de a5 van het dal der Kankungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 600. — Est située à 220 mètres | 


en amont de la borne 599 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kankungu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 601. — Est située à 100 mètres 
de la borne 600 sur une no.male à l’axe 
de la vallée de la Kankungu. 


Borne 602. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 601 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankungu, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 603. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 602 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankungu, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 604. — Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 603 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulempi, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 605. -—- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 604 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 606. — Est située à 640 mètres 
en aval de la borne 605 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 607. —- Est située à 940 mètres 
en aval de la borne 606 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 600. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 599, op. 
eene :xet.de as van het dal der Kankungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 in. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 601. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 600, op eene met de 
as van kiet dal der Kankungu normale 
lijn. 

Grenssteen 602. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 601, op 
eene met de as van het dal der Kankungu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 603. — Is gelogen op 550 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 602, op 
eene met de as van het dal der Kankungu 
evenwijdige lijn, welke op 560 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 604. — Is gelegen op 940 51. 
stroomafwaarts den grenssteen 603, op 
eene mot de as van het dal der Mulempi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 605. -— Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 604, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 606. — Is gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene net de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 607. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze à: gelegen is. 








Borne 608. — Est située à 360 mètres | 


en aval de la borne 607 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundu, dis- 
” tante de cet axe de 100 mètres. 


”_ Borne 609. -— Est située à 480 mètres 
én aval de la borne 608 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mukundy, 
distante de oet axe de 100 mètres. | 


Borne 610. —- Est située à 1.380 mètres 
en amont de la borne 609 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de oet axe de 75 mètres. 


Borne 611. - - Est située à 680 mètres 


en amont de la borne 610 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Namboa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 612. — Est située à 100 mètres 
de la borne 611 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Namboa. 


Borne 613. — Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 612 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Namboa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 614. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 613 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 615. — Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 614 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 
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Grenssteen 608. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 607, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 609. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 608, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 610. — Is gelegen op 1.380nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 609, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 611. — Is gelegen op 680 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 610, op 
eene met de as van het dal der Namboa 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 612. — I: gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 611, op eene met de 
as van het dal der Namboa normale lijn. 


Grenseteen 613. — Is gelegen op 610 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 612, op 
eene met de as van het dal der Namboa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 614. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 615. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


RS open de 
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Borne 616. -— Est située à 830 mètres 
en amont de la borne 615 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 617. — Est située à 1.030 mêtres 
en amont de la borne 616sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 618. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 617 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Longo. 


Borne 619. — Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 618 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 620. —- Est située à 820 mètres 
en aval de la borne 619 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 621. —- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 620 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 622. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 621 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 623. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 622 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Longo g. 1. 


Grenssteen 616. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der Longo 


- fevenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grensstéen 617.— Is gelegen op 1.030 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 616, op 
eene met de-as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 618. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 617, op eene met de 
as van het dal der Longo normale lijn. 


Grenssteen 619.— Is gelegen op 1.020m. 
stroomafwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 620. — Is gelegen op 820 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 619, op 
eene met de as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 621. — Is gelegen op 160 mn. 
utroomafwaarts den grenssteen 620, op 
eene met de as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 622. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen' 621, op 
cene met de as van het dal der Longo 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 623. — Is gelegen op 100 nn. 
van den grenssteen 622, op eene met de 
as van het dal der Longo g. 1 normale 
lijn. 
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Borne 624. -— Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 623 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Longo g. 1, dis- 
tante de cet axe de 50 mêtres. 


. Borne 625. — Est située à 150 mètres|' 


en aval de la borne 624 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Longo, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 626. --- Est située à 1.020 mètres 
en amont.de la borne 625 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 627. —- Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 626 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 624. — Is golegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der Longo 
g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 625. — Is gelegen op 150 m. 
strooïmafwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der Longo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 626.-— Is gelegen op 1.020 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 627. —- |; gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 626, op 
eene ‘met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 628. :-- Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 627 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tehia, distante 
de cet axe de 50 mitres. 


Borne 629. -—- Est située à 1.050 mètres 
en amont de la borne 628 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshia, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 630. -- Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 629 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


‘Borne 631. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 630 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshia. 


Grenssteen 628. — 1: gelegen op 520 m. 
siroonopwaarts den grenssteen 627, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


_ Grenssteen 629,— Is gelegen op 1.050 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 628, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 630. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 631. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 630, op eene met de 
as van het dal der Tshia normale lijn. 
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: Borne 632, — Est située à 620 mètres | 


<n aval de la borne 631 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante de 
. cet axe de 50 mètres. 


| Borne 633. —- Est située à 1.020 mètres 
en aval de la borne 632 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshie, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 634. —- Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 633 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 635, .— Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 634 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 636. --- Est située à 1.500 mètres 
<n aval de la borne 635 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 637. —- Est située à 610 mètres 
en aval de la borne 636 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 638. —- Est située à 900 mètres 
en amont de La borne 637 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kalolongo, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 639. -- Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 638 sur une parallèle 


Grenssteen 632. — Is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 633. — Ts gelegen op 1.020 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 632, op 
eene met de as van het dal der Tshia 


levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 634. — Is gelegen op 500 m. _ 
stroomafwaarts den grenssteen 633, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 635. — Is gelegen op 550 rm. 
stroomafwaarts den grenssteen 634, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 636.— Is gelegen op 1.500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 637. — Is gelegen op 610 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 636, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 638. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der Kalolongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 639. — Ts gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 638, op 


ii 
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à l’axe de la vallée de la Kalolongo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 640. — Est située à 100 mètres 
de l& borne 639 sur une normale à l’axe 
de l2 vallée de la Kalolongo. 


Borne 641. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 640 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalolongo, dis- 
tante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 642. — Est située à L.000 mètres 
en aval de la borne 641 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalolongo, dis- 
tente de cet axe de 50 môtres. 


Borne 643. -— Fist située à 910 mètres 
en aval de la borne 642 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshia, distante 
de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 644. —- Est située à 1.360 mètres 
en avel de la borne 643 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mukundu, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 645. —- Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 644 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 646. —- Est située à 940 mètres 
en amont de la borne 645 sur une parall île 
à l’axe de la vallée de la Tshitapa, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


eene met de as van het dal der Kalolongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 640. — Is geiegen op 100 m. 
van den grenssteen 639, op eene met de 
as van het dal der Kalolongo normale 
lijn. 


Grenssteen 641. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der Kalolongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand. 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 642.— Ts gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 641, op 
eene met de as van het dal der Kalolongo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen ia. 


Grenssteen 643. — Is gelegen op 910 mm. 
stroomafwaarts den grenssteen 642, op 
eene met de as van het dal der Tshia 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afsrand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 644.— Is gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der Mukundu 
ovenwijdige lijn, welke op 100 mm. afstand 
van deze »3 gelegen is. 


Grenssteen 645. — Is gelegen op 410 m1. 
stroomafwaarts den grenssteon 644, cp 
eene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. aïstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssicen 646. — [3 gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grensiteen 645, op 
eene me de as van het dal der Tshitapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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. Borne 647. —- Est située à 1090 mètres |  Grenssteen 647. — Is gelegen op 1.090 m. 
en amont de la borne 646 sur une parallèle stroon:opwaearts den grenssteen 646, op 
à l’axe de la vallée de la Tshitapa, distante |eene met de as van het dal der Tthitapa 
de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 


{van deze as gelegen is. 


Borne 648. —- Est située à 100 mètres!  Grenssteen 648. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne 647 sur une normale à l’axe van den grenssteen 647, op eene niet de 
de la vallée de la Tshitapa. ‘as van het dal der Tshitapa noriuale 

: lijn. 


Borne 649. —- Est située à 1.110 mètres | Grenssteen 649.— Is gelegen op 1.110 m. 
en aval de la borne 648 sur une parallèle |stroomafwaarts den grenssteen 648, op 
à l’axe de la vallée de la Tshitapa, dis- |eene net de a: van het dal der Tshitapa 
tante de cet axe de 50 mètres. levenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
| van deze as gelegen is. 


Borne 650. -- Est située à 1.140 môtres|  Grenssteen 650. — Is gelegen op 1.140 m, 
en aval de la borne 649 sur une parallèle stroon:afwaarts den grenssteen 649, op 
à l'axe de la vallée de la Tshitapa, dis-|eene met de as van het dal der Thitapa 
tante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 x. afstand 

van deze as gelegen is. 





Borne 651. --- Est située à 510 mètres)  Grenssteen 651. — Is gelegen cp 510 m. 
en aval de la borne 650 sur une parallèle | stroomafwaarts den grenssteen 650, op 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- eene met de as van het dal der Lumpanu 
tante de cet axe de 150 mètres. evenwijdige lijn, welke op 150 m1. afstand 

van deze as gelegen is. 


Borne 652. —- Est située à 690 mètres Grenssteen 652. — Is gelegen.op 690 m. 
en aval de la borne 651 sur une parallèle stroon:afwaarts den grenssteen 651, op 
à l'axe de la vallée de la Lampanu, | eene net de as van het dal der Lunpanu 
distante de cet axe de 150 mètres. |evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 653. —- Est située à 840 mètres)  Grenssteen 653. — Is gelegen op 840 m. 
en amont de la borne 652 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 652, op 
à l'axe de la vallée de la Katshuka, dis-|eene net de as van het dal der Katshuka 
tante de cet axe de 50 mètres. evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


| van deze as gelegen is. 





Borne 654. — Est située à 100 mêtres|  Grenssteen 654. —— I; gelegen op 100 m1. 
de la borne 653 sur une normale à l’axe | van den grenssteen 653, op eene met de 
de la vallée de la Katshuka. as van het dal der Katshuka norinale 

lijn. | 
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Borne 655. —- Est située à 930 mètre 
en aval de la borne 654 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshuka, dis- 
tante de cet axe de 50-mètres.. 


Borne 656. —- Est située à 830 mètres | 


en. aval de la borne 655 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumpanu, dis- 
tante de cet axe de 150 mètres. 


Borne 657. --- Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 656, à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lueta, distante de cet axe de 250 mètres, 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la L'impanu, distante de cet axe de 
150 mètres. 


: La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 2.712 hectares. 


Concession de la Lukula. 


‘ Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Lukula, commence à 250 mètres 
en amont de l'intersection des axes de 
Ja vallée de la Lucta, et de son affluent 
de gauche, la Lukula, et se prolonge 
jusqu’à la limite amont de la vallée de 
ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. — Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée de 
la Lueta, distante de cet axe de 250 
mètres, avec. une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Lukula, distante de cet axe 
de 100 mètres. 


Grenssteen 655. — Is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as var het dal der Katshuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 656. — Is gelegen op 830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen. 655,. op 
gene met de as van het dal der Lumpanu 
evenwijdige lijn, welke op 150 «1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 657. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 656, op 
het kruispunt van eene met de as van 
het dal der Lueta evenwijdige lijn, welke 
op 250 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Lum- 
panu évenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelogen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
2.712 hectaren niet mogen te boven gaan. 


Vergunning van de Lukula. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Lukula begint op 250 mm. stroom- 
opwaarts het kruispunt der midden- 
snijlijnen van het dal der Lueta en van 
hare linkertoevloeïüing, de Lukula, en 
strekt zich uit tot aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal dezer laatste. 


Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
250 im, afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Lukula evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


— 1741 — 


Borne 2. -— Est située 
-en amont de la borne } sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 100 môtres. 


Borne 3. 
‘en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 4. —- Est située à 700 mêtres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


\ 


. Borne 5. —- Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée de la Lukula, distante 


de cet axe de 100 mètres. 


Borne 6. —- Est située à 970 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à.l’axe de la vallée de la Lukule, distante 
de cet axe de 75 môtres. 


Borne 7. —- Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 8. Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 


de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
le vallée de la Lukula. Ê 


à 320 mètres 


—- Est située à 950 mètres |: 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van, deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 950 ni. 
stroomopwaarts den. grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegenr op 700 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 3; 6p' 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


a 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 790 nr: 
stroomopwaarts den grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. send 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 6. — Is pee op 970 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Le 


Grenssteen 7. —— Is gelegen op 580 mn: 

den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. es 


van deze as gelegen is. 


stroomopwaarts 


Grenssteen 8. — Is PUR op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
eveniijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 100 mi: 
van den grenssteen 8, op eëene met de 
as van het dal der Lukula normale lin. 





Borne 10. —- Ent située à 320 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 11. —- Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula G. 1, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


/ 


A 


Borne 12. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 11 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukula G. 1. 


Borne 13. —- Est située à 740 mêtres 
en aval de la borne 12 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukula G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


x 


Borne 14.°7-- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 15. -- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukuls, distante 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 16. —- Est située à 640 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 17. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 16 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukule, G. 2. 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 9, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 mi. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 11, op eene net de 
as van het dal der Lukula G. 1 noru:ale 
lijn. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene tet de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. —- Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen lé, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, wélke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen. 16. — Is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 17. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 16, op eene et de 
as van het dal der Lukula G. 2 norinale 
lijn. 
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Borne 18. —- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukula G. 2, 

distante de cet axe de 50 mètres. 


« 


Borne 19. —- Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Lukula, distante: 


de cet axe de 75 mètres. 


Borne 20. —- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukula G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


4 


Borne 21. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 20 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukala G. 3. 


Borne 22. —- Ent située à 480 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l'axe de là vallée de la Lukals G. 3, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 23. —- Est située à 280 mêtres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 75 mètres. 


Borne 24. -- Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukala G. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 25. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 24 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukula G. 4. 


Grenssteen 18. — Is gelogen op 530 m. 
stroomafwearts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Lukula 


1G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 75 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Ts gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 20, op eene met de 
as van het dal der Lukula G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 22. — Is gelogen op 480 m. 
strooïnafwearts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 23. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den gronssteen 23, op 
cene met de as van het dal der Lukula 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 24, op eene met de 
as van het dal der Lukula G. 4 normale 
lijn. 
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Borne 26. —- Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukila G, 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. — Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 28. —- Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula G 5 


distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 29. -— Est située à 100 môtres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lukula G. 5. 


Borne 30. — Est située à 420 nitres 
en aval dela borne 29 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lukula G. 5, 
distante de cet axe de 50 mèt'es. 


Borne 31. —- Est située à 750 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lukula, distante 
de cet axe de 100 mètres, 


Borne 32. —- Est située à 830 mîtres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabaïluki, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 33. — Est situte à 1.200 mètres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Grenssieen 26. — Is gelegen op 490 m. 


stroomafwaarts den grenssteen 25, op 


eene met de as van het dal der Lukula 
G. 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26, op 


eene met de as van het dal der Lukula 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen’is. 


Grenssteen 29. — Is gelegen op 100 51. 
van den grenssteen 28, op eene met de 
as van het dal der Lukula G. 5 normale 
Lin. 

Grenssteen 30. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
G. 5 evenwijdige lijn, welke op 50 im. 


-Jafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is gelegen op 750 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 830 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het del der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 1.200 m. 
stroomopwearts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van doze as gelegen is. 
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Borne 34. —- Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabaluki D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 35. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 34 sur. une normalé à l’axe 
de la vallée de la Kabaluki D. 1. 
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Borne 36. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabeluki D. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


A 


Borne 37. —- Est située à 530 mètres 
“en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


: Borne 38. — Est située à 790 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katuka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


s 


. Borne 39. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katuka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 40. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 39 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katuka. 


Borne 41. — Est située à 490 môtres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katuka, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 34. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts dén grenssteen 33, op- 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 100 «1. 
van den grenssteen 34, op eene met de 
as van het dal der Kabaluki D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 38. — Is gelegen ap 790 1m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Katuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 39. —- Is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Katuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 :m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 40. —- I, gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Katuka normale 
lijn. 

Grenssteen 41. — Ts gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Katuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
yan deze as gelegen is. 
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Borne 42. —- Est située à 700 mètres 
. en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katuka, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 43. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. —- Est située à 390 môêtres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 45. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 44 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabaluki. 


Borne 46. —- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle, 
à l’axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47, —- Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Ia Kabaluki, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. -—- Est située à 1.880 mètres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 49. —- Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Maomatande, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssieen 42. — Is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, 6p 
eene met de as van het dal der Katuka 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, -welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 44. — Ts gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 44, op eene met de 
as van het dal der Kabaluki normale 
lijn. 

Grenssteen 46. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de a5 van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 47. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 46, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48.— Is gelogen op 1.880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene net de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 49. — Is gelegen op 570 m. 
strooïropwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der Maoma- 
tanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
aïstand van deze as gelegen is. 
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Borne 50. — Est située à 380 mètres]  Grenssfeen 50. — Is gelegen op 389 m. 


en smont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasekeshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 
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Borne 51. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 50 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasekeshi. 


Borne 52. —- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasekeshi, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. —- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maomatanda, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 54, --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maomatanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 55. —- Est située à 100 môêtres 
de la borne 54 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Maomatanda. 


Borne 56. —- Est située à 310 mèties 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maomatanda, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 57. —- Est située à 940 mètres 
cn aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maomatanda, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts. den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Kasekeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 50, op eene met de 
as van het dal der Kasekeshi normale 
lijn. 


‘Grenssteen 52. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Kasekeshi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der Maoma- 
tanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der Maoma- 
tanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 55. — Is gelegen op 100 rm. 
van den grenssteen 54, op eene met de 
as van het dal der Maomatanda normale 
lijn, 

Grenssteen 56. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Maoma- 
tanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 57. — Is gelegen op 940 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Maoma- 


{tanda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 58. — Est située à 160 mètres| 


en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Ke2baluki, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


Borne 59. — Est située à 960 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabaluki, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 60. :-—- Est située en aval de la 
borne 59, à l'intersection d’une parallèle 
Lueta, 
distante de cet axe de 250 mètres, avec 


à l'axe de la vallée de la 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lukula, distante de cet axe de 100 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 192 hectares. 


Coicsiion de la Tshikokoto. 


Une zone axée par l’axe de la vallée 
de la Tshikokoto, commence à 1.000 
mètres en amont de l'intersection de l’axe 
du Kasai, et de l’axe de la vallée de son 
affluent de droite, la Tshikokoto, et se 
prolonge jusqu’à la limite amont de le 
vallée de ce dernier. 


Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes : 


Borne 1. -- Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de Kasai, distante 
de cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Midebe, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 960 ni. 
stroomafwaarts. den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Kabaluki 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen stroom- 
op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Lueta evenwijdige lijn, welke op 
250 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der Lukula 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 

De oppervlakte dezer gronden zal 
192 hectaren niet mogen te boven gaan. 


afwaarts den grenssteen 59, 


Vergunning van de Tshikokoto. 


Eene strook geast door de as van het 
dal der Tshikokoto begint op 1.000 m. 
stroomopwaarts het kruispunt van de 
as der Kasai en van de as van het dal 
harer rechtertoevloeiing -— de Tshiko- 
koto — en strekt zich uit tot aan de 
stroomopwaartsche grens van het dal 
dezer laatste. 

Deze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende grens- 
steenen verbindt : 


Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Mideba evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 2. —-- Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parall‘le 
à l'axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 3. — Est située à 260 môètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la Mideba D. 4, 


_ distante de cet axe de 50 mètres. 


1 


Borne 4, -— Est située à 100 mètres 
de la borne 3 sur une normale à l’axe 
de la vallée de là Mideba D. 4. 


4 


Borne 5. — Est située à 
en aval de la borne 4 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba D. 4, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


210 mètres 


x 


Borne 6. —- Est située à 380 môtres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mêtres. | 


Borne 7. — Est située à 70 môtres 
en emont de la borne 6 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 8. .— Est située à 160 mètres 
en/amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba D. 3-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 9. -— Est située à 140 mètres 
de la borne 8 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mideba D. 3-d. 1. 


— 1749 — 


Grenssteen 2. — Is gelegen op 460 m. 


stroomopwaarts den grenssteen 1, op 


eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand . 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 3. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D: 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


lafstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 4. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 3, op eene met de 
as van het dal der Mideba D. 4 normale 
ijn. 


Grenssteen 5. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van het dal der Mideba 


‘|D. 4 evenwijdige liin, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen'is. 


Grenssteen 6. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der Mideba 


[evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssieen T. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 8. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van hot dal der Mideba 
D. 3-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 9. — Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 8, op eene met de 


- [as van het dal der Mideba D. 3-d. 1 
normale lijn. 
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Borne 10. — Est située à 150 mètres 
de la borne 9 sur une normale à l’axe 
- de le vallée de la Mideba D. 3. 


Borne 11. -— Est située à 150 mètres 
en ‘aval de la borne’ 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba D. 3, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borñe 12. —- Est située à 170 môtres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Borne 13. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba D. 2, 
distante de cet axe -de 50 mètres. 


Borne 14. -— Kst située à 130 mètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba D. 2-4. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 15. :— Est située à 170 mètres 
de la borne 14 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba D. 2-d. 1. 


Borne 16. — Est située à 170 mètres 
de la borne 15 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba D. 2. 


Borne 17. —- Hit située à 230 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba D. 2, 
distante de cet axe de 60 mètres. | 


Grenssteen 10. — Is gelegen op 150 m. 


van den grenssteen 9; op eene met de 


as van het dal der Mideba D. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 11. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 12. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 14. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 15. — Is gelegen op 170 m1. 
van den grenssteen 14, op eene met de 
as van het dal der Mideba D. 2-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 16. — Is gelegen op 170 5m. 
van den grenssteen 15, op eene met de 
as van het dal der Mideba D. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 17. — Îs gelegen op 230 mi. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene ntet de as van het dal der Mideba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 18. — Est située à 500 mètres 
en emont de le borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de lz Midzba, distante 
de cet axe de 100 mètres. | 


Borne 19. --- Est située à 50 mûtres 
en #mont de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 20. -- Eït située à 160 mètres 
‘en amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, 


distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 21. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 20 sur une une paral 
Jlèle à l’axe de la vallée de la Tshitokoto 
D. 3, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 22. -—. Est située à 270 mètres 
de la borne 21 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto D. 3. 


Borne 23. —- Est située à 90 mètres 
de la borne 22 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto D. 3-g. 1. 


Borne 24. — Ext située à 230 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Trhikotoko 

. D. 3-g. 1, distante de cet axe de 50 
môtres. 


à 


Borne 25. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 18. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 20. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 


.[evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 21. — Ïs gelegen op 310 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 3 evenwijdige Lijn, welke op 50 mn. 
afstand van deze as gélegen is. 


Grenssteen 22. — Is gelegen op 270 m. 
van den grenssteen 21, op eene et de 
as van het dal der ®Tshitokoto D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 23. — Js gelegen op 90 mm. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto D. 3-g. I 
normale lijn. 


Grenssteen 24. — Is gelegen op 230 n° 
stroomafwaarts den grenssteen 23. op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 3-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 25. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op: 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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, Borne 26, -— Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée dela Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 27. --— Est située à 220 mètres 
‘en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 28. —- Est située à 240 mètres 
-en amont de la borne 27 sur une parallèle 
_ à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, 
distante de cet #xe de 50 mètres. 


Borne 29. — ŒEst située à 100 mètres 
de la borne 28 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto D. 2. 


Borne 30. — Est située à 140 mètres 
‘en aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 31. — Est située à 110 mètres 
-en amont de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 32. — Est située à 100 mètres 
de le borne 31 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tshitokoto D. 2-g. 1, 


Borne 33. — Est située à 50 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D, 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 26. — Is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 27. — Is gelegon op 220 m. 
stroomopweaarts den grenssteen .26, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


‘[afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 28. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 29. — 1s gelegen op 100 m. 
van den grerssteen 28, op eene met de 
as van het dal der Tshikototo D. 2 
normale lijr. 


Grenssteen 30. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 31. — Is-gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30. op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. van deze as gelegen is. 


Grenssteen 32. — Is gelegen op 100 m. 
van den grencsteen 31, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto D. 2-9. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 33. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 


D. 2-8. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 34. — Est située à 370 môtres 
en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de da Tshitokoto D. 2, 
distante de cet axe de 50 môtres. 


J 


Borne 35. -— st située à 290 mètres 
1 amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 36. — Est située à 200 môtres 
en amont de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 37. -— Est située à 100 mêtres 
de la borne 36 sur une normale à l’axe de 
La vallée de la Tshitokoto D. 1, 


Borne 38. —- Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 39. —- Est située à 200 môtres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D, 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


x 


Borne 40. —-- Est située à 100 môtres 
<le la borne 39 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tshitokoto D. l-g. 1. 


Borne 41. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Grenssieen 34. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 33, op 
cene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 35. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 36. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 37. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 36, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 38. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 1 evenwijdige lijr, welke op 50 m. 
afstand von deze as gelegen is. 


Grenssteen 39. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 1-g 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 40. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 39, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto D. 1-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 41. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
D. 1-g. l'evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 42, -—-- Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto D. 1, 
‘distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 43. — Est située à 360 mètres 
en smont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 44. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 45. — Est située à 100 mètres 
de la borne 44 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto. 


Borne 46. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 47. — Est située à 270 mûètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l& Tshitokoto G. 1, 


distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 48. — Est située à 100 mètres 
de 1a borne 47 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Tshitokoto G. I. 


\ 


Borne 49. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 1, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


-Grenssteen 42. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 41, op 
eene met de as vart het dal der Tshitokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstend van deze as gelegen is. 


Grenssteen 43. — Ïs gelegen op 360 m. 
stroomopweaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 44. — Is gelegea op 450 :n. 
stroomopwaarts dèn grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 45. — Is gelegen op 106 mm. 
van den grenssteen 44, op eene met de ax 
ven het dal der Tshitokoto normale lijn. 


Grenssteen 46. — Ts gelegen op 160 im. 
stroomafwaatrs den grenssteen 45, op 
eene met de à: van het dal der Tshivokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. atitand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 47. — T. gelegen op 270 m1, 
stroomopwaarts den grenssteen 46. op 
eene et de as van het del der Tshitokoto 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 48. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenstseen 47, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto G. 1 
normale lin. 


# 


Grenssteen 49. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de’as van het dal der Tshitokoto 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 50. —- Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 51. -— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 52. --- Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 53. — Est située à 110 mètres 
de la borne 52 sur une normale à l’axe 
de là vallée de la Tshitokoto G. 2. 


Borne 54. —- Est située à 120 mètres 
de la borne 53 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto CG. 2-g. 1. 


Borne 55. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2- 
g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 56. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 57. -— Est située à 280 mètre: 
en aval de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de axe de 50 mètres. 


Grenssteen 50. — Is gelegen op 210 nr. . 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 51. — Is gelegen op 130 m1. : 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 52. — Is gelegen op 260 nr. 
stroomopwaarts ‘den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der Tshikototo 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 53. — Is gelegen op 110 :m. 
van den grenssteen 52, op eene 1ïet de 
as van het dal der Tshitokoto G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 54. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de as 
van het dal der Tshitokoto G. 2-g. 1 
norwale lijn. 


* Grenssteen 55. — Is gelegen op 140 m. 
strootuafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 56. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 57. — Is gelegen op 280 m. 
stroowafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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- Boren 58. — Est située à 360 mêtres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Trhitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 59. -- Est située à 120 mètres 
‘en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 3. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 60. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 59 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshitokoto G. 3. 


Borne 61. — Est située à 140 môtres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitokoto G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 62. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 61 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshitokoto, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 63. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 64, —- Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 65. — Est située à 140 mètres 
en emont de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 58. — Is gelegen op 360 im. 
stroomafwaarts den grenssieen 657, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 59. — Is gelegen op 120 :m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 60. — Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 59, op eene met de 
as van het dal der Tshitokoto G. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 61. — Is gelegen op 140 w. 
stroomafwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 62. — Is gelegen op 400 nm. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene met de as van het dal der Tshitokoto 
evenwijdige lijn, welke op 50 rm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 63. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 64. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 65. — Is gelegen op 140 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 66. — Est située à 320 mètres] Grensaeen 66. — Is gelegen op 320 m. 


en amont de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabwa D 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


a 


Borne 67. — Est située à 90 môtres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mebwe D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 68, — Est située à 170 mêtrer 
de la borne 67 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mebwe D. 2. 


Borne 69, —- Ext située à 140 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabwa D. 2, 
dist. nte de cet axe de 50 mètres. 


Borne 70. — Est située à 140 mètres 
en aval de lo borne 69 sur une perallèls 
à l’axe de la vallée de la Mebwa D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


_ Borne 71. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 


à l'axe de la vallée de la 1 abwa’ D. 1, 


distante de cet axe de 50 mètres. 


: Borne 72. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 71 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mabwa D. L 


Borne 73. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 72 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mebwa D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 65, op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 nv. 
afstand van deze as gelegenis. 


Grenssteen 67. — Is gelegen ‘ob 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eerne met de as van het dal der Mabwa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 68. — Is gelegen op 170 m1. 
van, den grenssteen. 67, op eene imet de 
as van het dal der Mabwa D. 2 normale 
lijn. | 


Grenssteen 69. — Ts gelegen op 140 m. 
stroomafwearts den grenssteen. 68; op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 70. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grerssteer, 69, op 
eene met de as van het del der Mabwe 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
efstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 71. -— Is gelogen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der Mabwa D. 1 
even wijdige lijrn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 72. — Ïs gelegen op 100 m. 
ven den grenssteen 71, op eene met de 
as van het dal der Mabwa D. 1 normale 
Hijn. 


Grenssteen 73. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as var het dal der Mabwe D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 74. — Est située à 150 môtres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 75. — Est située à 100 mètres 
de la borne 74 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mabwa 


Borne 76. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mabwe, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 77. 
en, aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mabwa, distante 
de cet axe .de 50 mètres. 


— Est située à 460 mètres 


Borne 78. --- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 79. Est située à 80 mètres 
en amont de La borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de al vallée de la Mideba D. 1, 
distante de cet axe de 75 mètres. 


Borne 80. --- Est située à 150 mètres 
de la borne 79 sur une normale à 
de la vallée de la Mideba D. 1. 


l’axe 


Borne 81. —- 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba D. 1, 
distante de cet axe de 75 mêtres. 


- Est située à 80 mètres 


Grenssieen 74. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


_ Grenssteen 75. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 74, op eene met de 
as van het dal der Mabwa normale lijn. 


Grenssteen 76. — Is gelegen op 500 m. 
strootnafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Mabwa 
‘fevenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 77. — Is gelegen op 460 1%. 
stroomafwaarts den grenssteen 76, cp 
eene met de as van het dal der Mabwa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 78. — Is gelegen op 210 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
oene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 19. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78, op 
eene inet de as van het dal der Mideba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 758 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 80. — [s gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 79, op eene met de 
as van het dal der Mideba D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 81. — Ïs gelegen op 80 m. 
gtroomafwaarts der grenisteen 80, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 82. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 83. —- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 84. -—- Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 85, -— Est située à 200 mètres 
de la borne 84 sur une normale à l’axe de 
la vallée de la Mideba. 


Borne 86. — Est située à 550 mètres | 


. en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 môtres. 


Borne 87, -—- Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 88. :— Est située à 50 mètres 
en.amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de là Mideba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 89. —- Ext située à 90 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba G. 1-d, 1, 
distante de cet axè de 50 mètres. 


Grenssieen 82. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 83. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 84. — Ïs gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
Van deze as gelegen is. 


Grenssteen 85. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de. 
as van het dal der Mideba normale lijn. 


Grenssteen 86. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 87. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 88. — Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 89. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 











— 1760 — Fe 


Borne 90. — Est située à 180 mètres 
de la borne 89 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba G. I-d. 1. 


Borne 91. — Est située à 110 mètres 
de le borne 90 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba G. 1. 


Borne 92. —- Est située à 160 mèôêtres 
en aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 93. — Est située à 180 mètres 
. en aval de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


A 


Borne 94. —- Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 93 sur une parallèle 
à l’äxe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres, 


Borne 95. -—- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 94 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Muijila, distante 
de cet axe de 50 mètres. | 


Borne 96. -—- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujile d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 97. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 96 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mujila d. 1. 


Grenssteen 90. — Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen S9, op eene met de 
as van het dal der Mideba G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 91. — Is gelegen op 110 m. 
van den grenssteen 90, op eene met de 
as van het dal der Mideba G. 1 normale 
lin: 


Grenssteen 92. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van déze as gelegen is. 


Grenssteen 93. —:Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
“fstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 94. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 95. -— Is gelegen op 240 m. 
«troomopwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der Mujila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 96. — Is gelegen op 150 5%. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Mujila 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
ufstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 97. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 96, op eene- met de 
as van het dal der Mujila d. 1 normale 
iijn. 
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Borne 98. --- Est située à 110 mètres]  Grenssieen 98. — Is gelegen op 110 m. 


en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Llz Mujila d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 99. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 100. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 99 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mujila. 


Borne 101, —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 102. :-- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 101 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mujila, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 103.—- Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 104. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 103 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba G. 2. 


Borne 105. --- Est située à 90 môtres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen. 97, op: 
eene met de as van het dal der Mujila 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 99. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der Mujila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 100. — Is gelegen op 100 m. 
van der grenssteen 99, op eene met de 
as van het dal der Mujila normale lijn. 


Grenssteen 101. — I: gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene et de as van het dal der Mujila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 102. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der Mujila 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 103. — Îs gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze às gelegen is. 


Grenssteen 104. — T5 gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 103, op eene met de 
as van het dal der Mideba G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 105. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104, op. 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 106. --- Est située à 380 môtres 


en aval de la borne 105 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de-100 mètres. 


Borne 107. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 108. —- Est située à 90 mètres 
en amoïit de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 109. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji D. 2, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 110. —- Est située à 250 mêtres 
-en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 111. -- Est située à 100 môêtres 
-de la borne 110 sur une normale à l’axe 
de la vallée de le Keji D. 2. 


Borne 112. —- Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 113. —- Est située à 120 môtres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 106. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwearts den grenssteen. 105, op 
eene met de as van het dal der Mideba 


[evenwijdige Lin, welke op 100 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 107. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 108. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. atstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 109. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Keji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


‘[van deze as gelegen is. 


Grenssteen 110. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109, op 
eens met de a: van het dal der Keji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as: gelegen is. 


Grenssteen 111. — Is gelegen op 100 m. 
van den gren::.teen 110, op eene met de 
as van het dal der Keji D. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 112. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den gienssteen 111, op 
eene met de as van het dal der Keji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 113. — Îs gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Keji D. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van doze a: gelegen is. 
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Borne 114. —- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 113 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji, distante de 
cet axe de 50 mètres. 


Borne 115. — Ést située à 250 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 116. --- Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji D. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 117. — Est située à 100 mètres 
de la borne 116 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji D. 1. 


Borne 118. -- Est située à 120 mètres 
en aval de là borne 117 sur une parallèle 
à laxe de la vallée de la Keji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 119. —- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 118 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 120. — Est située à 230 mètres 
de la borne 119 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji. 


Borne 121. — Est située à 130 mètres 
de la borne 120 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji G. 1. 


' Borne 122. --- Est située à 200 mètres 


“Grenssteen 114. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen -113, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 115. — Is gelegen op 250 m. 
stroon:opwaarts den grenssteen 114, op 
eene et de as van het dal der Keïji 
evenwijdige Lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


” Grenssteen 116. —- Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Keji D. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het dal der Keji D. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 118. — Is gelegen op 120 :m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene net de as van het dal der Keji D .1 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 119. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 120. — Is gelegen op 230 m. 
van. den grenssteen 119, op eene met de 
as van het dal der Keji normale lijn. 


Grenssteen 121. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 120, op eene met de 
as van het dal der Keji G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 122. — Is gelegen op 200 m. 
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en aval de la borne 121 sur une parallle 
à l’axe de la vallée de la Keji G. 1, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 123. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 122 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 124. -—- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 125. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 124 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 126. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji G. 2-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 127. — Est située à 130 mètres 
de la borne 126 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji G. 2-d. I. 


Borne 128. — Est située à 150. mètres 
de la borne 127 suc une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji G. 2. 


Borne 129. — Est située à 200 mêtres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 123. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 124. — Is gelegen op 140 m. 
stroon:afwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der Keïji 


‘levenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 125. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 126. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Keji 
G. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 127. — Is gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 126, op eene met de 
as van het dal der Keji G. 2-d. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 128. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 127, op eene met de 
es van het dal der Keji G. 2 normale 
lijn. 


Grenssteen 129. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 
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_ Borne 130. -— Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji. G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


+ Borne 131. -- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 132. —- Est située à 90 mètres 
en aval de le borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 133. - - Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Keji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 134. -—- Est située à 100 mètres 
de la borne 133 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Keji G. 3. 


Borne 135. :-- Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Keji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 136. —- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba, distante 
de-cet axe de 100 mètres. 


Borne 137. — Est située à 160 mètres |. 


en aval de la borne 136 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Mideba, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 130. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 2 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 131. — Is gelegen op 380 m. 


‘stroomafwaarts den grenssteen 130, op 


eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 132. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der Keji 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 133. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 134. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de. 
as van het dal der Keji G. 3 normale 
lin. 


Grenssteen 135. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 134, op 
eene met de as van het dal der Keji G. 3 
evenwijdige lijn, welke op 5Q m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 136. — Js gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 137. — Îs gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 








— 1768 — 


Borne 138. —- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 139. -- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 
_ à l’axe de la vallée de la Mideba d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 140. —- Est située à 100 môtres 
de l& borne 139 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Mideba d. 1. 


Borne 141. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


\ 


Borne 142. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Mideba G. 8, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 143. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 142 sur une normale à l’axe 
de la vallée dela Mideba G. 3. 


Borne 144. -— Est située à 110 mètres 
en, aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 145. -— Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mideba G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 138. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene'mret de as van het dal der Mideba | 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 139. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het del der Mideba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 140. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 139, op eene met de 
as van het dal der Mideba d. 1 normale 
lijn. . 


Grensstcen 141. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140, op 
eene net de as van het del der Mideba 
d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 :n. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 142. — Is gelegen op 70 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 141. op 
eene et de as van het dal der Mideba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m' 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 143. — Ts gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 142, op eene met de 
as van heï dal der Mideba G. 3 normale 
lijn. 

Grenssteen 144. — Js gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 145. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Mideba 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Borne 146. -- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l’axe de le, vallée de la Midebe, disténte 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 147. Est située à l'intersection 
d'une parallèle à l'axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 1.010 
mètres avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Katemba, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 148. - - Ent située à 150 mètres 
en amont de le borne 147 sur une parallèle 
à l’axe de le vallée de la Katembe, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 149. -— Est située à 530 mèt es 
en amont de la borne 148 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de Ja Katemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 150. --- Est située à 610 mètres 
en amont de la borne 149 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 151. — Est située à 100 mètres 
de l2 borne 150 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katemba. 


Borne 152. —- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 151 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 153. — Est située à 50 mêtres 


Grenssieen 146. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwearts den grenssteen 145, op: 
eene met de as van het dal der Mideba 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 147. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.010 2. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Katemba evenwijdige lijn, welke ‘op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 148. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 147, op 
eeno met de as van het dal der Katemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 149. — Ïs gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 148, 60p 
eene met de as van het dal der Katemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 150. -— Is gelegen op 610 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 151. — [Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 150, op eene met de 
as van het dal der Katemba normale 
Lin. 


Grenssteen 152. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
evenwijdige lijn, welke ep 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 153. — Is gelegen op 50 m. 
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en amont de là borne 152 sur une paral- 
dèle à l’axe de la vallée de la Katemba G. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 154. — Kst située à 490 mètres 
-en amont de la borne 153 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katemba G. 1, 
. istante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 155. -— Est située à 100 mètres 
-de la borne 154 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katemba G. 1. 


Borne 166. -— Est située à 510 mètres 
-en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katemba G, 1, 
distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 157. — Est située à 100 môtres 
-en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katemba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen 152, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
G.‘1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 154. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwearts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 155. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 154, op éene met de 
as van het dal der Katemba G. 1 normale 
lin. | 


Grenssteen 156. — Is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het del der Katemba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


Jafstand van deze as gelegen is. 


Borne 158. —- Est située à 200 mètres 
‘en aval de La borne 157 sur une parallèle 
à l'axe de la vallés de la Katemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 159. —- Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 158 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Ketemba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 160. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katembs, 


distente de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 158. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het del der Katemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 159. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteon 158, op 
eene met de as van het dal der Katemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 160. —- Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Katomba | 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Borne 161. —- Est située à l'intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Kamuji, distante de cet axe de 
_100 mètres. 


Borne 162. --- Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 161 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 163. —- Est située à 540 mètres 
en amont de la borne 162 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 164. --- Est située à 90 mètres 
de la borne 163 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji D. 1. 


Borne 165. :-- Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 164 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji D. 1-8. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 166. — Est située à 100 mètres 
de la borne 165 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji D. 1-g. 1. 


Borne 167. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji D. 1-g. 1, 
distante de cet axe de 50‘ mètres. 


Borne 168. --- Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
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Grenssieen 161. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kamuji evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 162. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161, op 
eene met de as van het dal der Kamuïji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 163. — Is gelegen op 540 :1. 
siroomopwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der Ka: :uji 
D. 1 evenwijdige lijn, weike op 50 .. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 164. — I; gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 163, op eene met de 
as van het dal der Ka:uji D. 1 nor:iale 
lijn. 


Grenssteen 165. —— Is gelegen op 40 m. 
Sirooï0pwaaris den grenssieen 164, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 11. 
afstand van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 166. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 165, op eene met de 
as van het dal der Kamuji D. I-g. 1 
normale lijn. 


: Grenssteen 167. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der Katwuji 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 168. — Is gelegen op 330 m. 
siroomafwaarts den grenssteen 167, op 
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sa 


as: 170 


à l'axe de la vallée de la Kamuji D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 169. —-- Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 168 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 170. - - Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


© Borne 171. -- Est située à 200 mètres 
de la borne 170 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamuji. 


Borne 172. --- Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 173. - -- Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 172 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 174. --- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 175. -—-- Est située à 100 mètres 
de la borne 174 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1 


Borne 176. - - Est située à 40 mètres 


eene met de as van het dal der Kamuji 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 169. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 168, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
vañ deze as gelegen is. 


Grenssteen 170. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 171. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 170, op eene met de 
as van het dal der Kamuji normale lijn. 


Grenssteen 172. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze 04 gelegen is. 


Grenssteen 173. — Is gelegen op 50 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
eene net de as van het dal der Kamuji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 174. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der Kamuïji 
G. 1-d, 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 175. — Is gelegen op 100 x. 
van den grenssteen 174, op eene met de 
as van het dai der Karauji G. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 176. — Is gelegen op 40 m. 
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en aval de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 1-d. 1. 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 177. —-- Est située à 120 mêtres 
de la borne 176 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji G. 1. 


Borne 178. --- Est située à 170 mêtres 
en aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 179. — Est située à 260 mètres 
en aval de La borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mètres, 


Borne 180. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 179 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 181. -— Est située à 170 mètres 
de la borne 180 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji G. 2. 


Borne 182. —- Est située à 160 mètres 
de la borne 181 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamuji G. 2-g. 1. 


Borne 183. —- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 182 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 2-g. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 184. - Est située à 150 mètres 


stroomafwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
G. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 177. — Is gelegen op 120 m. 
van den grenssteen 176, op eene met de 
as van het dal der Kamuji G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 178. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
alstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 179. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 180. — Ts gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179, op 
eene et de as van het dal der Kamuji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen. is. 


Grenssteen 181. — Is gelegen op 170 m1. 
van den grenssteen 180, op eene met de 
as van het dal der Kamuji G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 182. — Is gelegen op 160 rm. 
van den grenssteen 181, op eene met de 
as van het dal der Kamuji G. 2-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 183. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 182, op 
eene met de as van het dal der Kamuïji 
G. 2-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 184. — Is gelegen op 150 m. 








/ — 1772 — 


en aval de la borne 183 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 185. --- Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji, distante 

de cet axe de 100 mètres. 


Borne 186. -- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 185 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamuji, distante 
de cet axe de 100 mètres. 


Borne 187. -_- Est située à l’intersection 
d'une parallèle à l’axe de la vallée d1 
Kasai, distante de cet axe de 1.010 
mètres avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kamuji G. 3, distante de cet 
axe de 50 mètres. 


Borne 188. - - Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 189. : 
de la borne 188 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kemuji G. 3 


- Est située à 100 mètres 


Borne 190. - Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 189 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamuji G. 3 
distante de cet axe de 50 mètres. 


2 


Borne 191. — 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 


- Est située à l’intersection 


stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 185. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 186. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der Kamuïji 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 187. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kamuji G. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssieen 188. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 187, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 
G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 189. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 188, op eene met de 
as van het dal der Kamuji G. 3 normale 
lijn. 


Grenssteen 190. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189, op 
eene met de as van het dal der Kamuji 


[G. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 


afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 191. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
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Kasai, distante de cet axe de 1.010 mètres 
avec une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Tshikokoto, distante de cet axe de 100 
mêtres. 


Borne 192. —- Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 191 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 193. -— Est située à 1.500 mètres 
en amont de la borne 192 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de. la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 194. —- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 193 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kasbina, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 196. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 194 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasbina. 


Borne 196. -—- Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasbina, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


del der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Tshikokoto evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 192. — Is gélegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191, op 
eene met de as van het dal der Tshiko- 
koto evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 193.— Is gelegen op 1.500 x. 
stroomopwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 194. — Is gelegen op 180 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der Kasbina 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 195. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 194, op eene met de 
as van het dal der Kasbina normale lijn. 


Grenssteen 196. — Is gelegen op 260 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 195, op 
eene met de as van het dal der Kasbina 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 


[van deze as gelegen is. 


Borne 197. — Est située à 420 mètres 
en amont de La borne 196 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 198. —- Est située à 390 mètres 
en #mont de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de ia vallée de la Kasenfa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 197. — Is gelegen op 420 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 196, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 198. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der Kasenfa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze’as gelegen is. 











PARA EDIT AT PAR EDR ete 
Re PÉRER Pr ou Po NE COLA Te 2 


È NE ES RER TRRREENRERERRe ME oO 


FPE 


Le TA = 


Borne 199. -—- Est-située à 810 mètres 
en amont de la borne 198 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasenfa, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 200. --- Est située à 140 mètres 
de la borne 199 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kasenfa. 


Borne 201. -- - Est située à 100 mètres 
de la borne 200 sur une normale à l’axe 
de l4 vallée de la Kasenfa G. 1. 


Borne 202, :-- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 201 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasenfa G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 203. —- Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’oxe de la vallée de la Kasenfa, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 204. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 203 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasenfa, distante 
.de cet axe de 50 mètres. 


Borne 205. --- Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 206. — Est située à 160 mètres 
de la borne 205 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto D. 5. 


Grenssteen 199. — Is gelegen op 810 mn. 
stroonopwaarts den grenssteen 198, op 
vene met de as van het dal der Kasenfa 
ovenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as golegen is. 


‘Grenssteen 200. — I: gelegen op 140 :. 
van den grenssteen 199, op eene met de 
«1 van he: dal der Kasenfa normale 
ijn. 


Grenssteen 201. -— I: gelegen op 100 m. 
van, den grenssteen 200, op eene n'et de 
as van het dal der Kasenfa G. 1 normale 
lijn. 


Grenssieen 202. —- Is gelegen op 140 nn. 
stroomafwaarts den grenusteen 201, op 
eene met de &5 van het dal der Kasenfa 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 #. 
afstand var deze as gelegen is. 


Grenssteen 203. — I: gelegen op 570 m. 
stroomafweart: den grenssteen 202, op 
eene “ei de às van het dal der Kasenfa 
evenwijdige lijp, welke op 50 x: afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 204. — I; gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 203, op 
eene met de as van het dal der Kasenfa 
evenwijdige lijn, welke op 50 1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 205. — Is gelegen op 440 mi. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene net de as van het dal der Tshikokoto 
D. 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m.. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 206. — Is gelegen op 160», 
van den grenssteen 205, op eene set de 
as van het dal der Tshikokoto D. 3 
nortwale lijn. | 











— Est située à 240 mètres 


Borne 207. 
en amont de la borne 206 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 208. :-- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba. distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 209. :-- Est située à 200 mètres 
en anont de la borne 208 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 210. -- Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 209 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 211. :.- Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 210 sur une parallile 
à l’axe de la vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 212. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 211 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 213. -—- Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 212 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 214. :-- 
de la borne 213 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaba D. 2. 
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Grenssteen 207. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welké op 560 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 208. — Is gelegen op 320 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelogen is. 


Grenssteen 209. — Is gelegen op 200 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 60 in. afstand 
van deze as gelegen is. L 


Grenssteen 210. — Is gelegen op 620 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 51. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 211. — Is delegen op 340 im. 
stroomopwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 212. -— Is gelegen op 50 mm. 
stroomopwaarts den grenssteen 211, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn. welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. : 


Grenssteen 213. — Is gelegen op 210 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 214. -— Is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 213, op eene met de 
as van het dal der Kaba D. 2 normale 
lin. 
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Borne 215. --- Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 214 sur une parallèle 
à l’axe de 12 vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mètres. 


Borne 216. --- Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 215 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kaba, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 217. —- Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 216 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Parne 218. - - Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 217 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kaba D. 1- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 219. —- Est située à 130 mètres 
de la borne 218 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaba D. 1-d. 1. 


Borne 220. - - Est située à 100 mètres 
de la borne 219 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaba D. 1. i 


Borne 221. —- Est située à 330 mètres, 


en aval de la borne 220 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 222. —- Est située à 290 mêtres 
en amont de la borne 221 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 215. — I; gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
ven deze as gelegen is. 


Grenssteen 216. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de às van het dal der Kaba 
evenwijdige lijr, welke op 50 n. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 217. — I: gelegen op 120 m. 
stroomopwearts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der Kaba D. 1 
evenwijdige lijn, weike op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 218. —- I; gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de às van het dal der Kaba 
D. 1-d. levenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 130 m1. 
van den grenssteen 218, op eene et de 
as van het dal der Kaba D. 1-d. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 220. — Is gelegen op 100 +. 
van, den grenssteen 219, op eerne ï:et de 
as van het dal der Kaba D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 221. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 220, op 
eene met de as van het dal der Kaba D. 1. 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 222. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijr, welke op 50 n7. afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 223. - Est située à 100 mètres 
de la borne 222 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaba. 


Borne 224. - - Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 223 sur une paral- 
lèle à l’axe de Ia vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 225. - Est située à 220 mètres, 
en aval de la borne 224 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 226. - Est située à 220 mètres 
en aval de la borné 225 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 227. - Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 226 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 228. - Est située à 460 mètres 
en aval de la borne 227 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 229. - - Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 228 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 230. - Est située à 100 mètres 
de la borne 229 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kaba G. 1. 


Grenssteen 223. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 222, op eene met de 
as van het dal der Kaba normale lijn. 


Grenssteen 224. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 225. — TÎs gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 224, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 1m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 226. — Is gelegen op 220 5. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 227. — Is gelegen op 290 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 nm. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 228. — Is gelegen op 460 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 229. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der Kaba G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 230. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 229, op eene met de 
as van het dal der Kaba G. 1 normale 
lijn. 


see ee 2e 
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Borne 231, — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 230 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 232. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 231 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vailée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 233. --- Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 232 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 234. - - Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 233 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 235. —- Fist située à 50 mètres 
de la borne 234 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Trhikokoto D. 2. 


Borne 236. -- Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 235'sur une paral- 
lèle à l’axe de là vallée de la Tshikokoto 
D. 2, distante de cet axe de 50 môtres. 


Borne 2317. . 
en amont de la borne 236 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


: Est située à 100 mètres 


Borne 238. - - Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 237 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


Grenssteen 231. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 230, op 
eene met de as van het dal.der Kaba G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 232. — Is gelegen op 70 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der Kaba G. 1 
evenwijdige lijn, welke op 60 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 233. — Is gelegen op 250 n. 
stroomafwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 234. -— Ik gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der Kaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 235. — Is gelegen op 50 nr. 
van den grenssteen 234, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 236. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235, op 
gene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 237. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 1m. afstand 
van deze as gelegen 1s. 


Grenssteen 238. — Is gelegen op 700 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 237, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 :n. afstand 
van deze as gelogen is. 
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Borne 239. — Est située à 920 mètres 
en amont de la borne 238 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 240. - - Est située à 310 mètres 
en amont .de la borne 239 sur une paral- 
lèle à l’axe de la valle de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 241 --- Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 240, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 242. --- Est située à 180 mètres 
en amônt de la borne 241 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 243, --- Est située à 100 mètres 
de la borne 242 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalaba. 


Borne 244. - Est située à 340 mêtres 
en aval de la borne 243 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. - Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 244 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 246. -- - Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 245 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 





_ Grenssteen 239. — Ts gelegen op 920 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 240. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 239, op 
eene 5ret de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 241. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 240, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 242. — Is gelegen op 180 n1. 
stroomopwaarts den grenssteën 241, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 243. — Ts gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 242, op eene niet de 
as van het dal der Kalaba normale lijn. 


Grenssteen 244. — Is gelegen op 340 1. 
stroomafwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 245. — Is gelegen op 130 nr. 
stroonafwaarts den grensiteen 244, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 246. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene :met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. ‘ 
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Borne 247. - - Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 246 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 248. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 247 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kalaba G. 2. 


Borne 249. - - Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 248 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2560. … Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 249 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 251. - - Est située à 340 mêtres 
en aval de la borne 250, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 60 mètres, 


Borne 252. —- Est située à 840 mètres 
en aval de la borne 251 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kalaba, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 253. - Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 252 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
distante de cet axe de 100 mèêtres. 


Borne 254. . - Est située à 780 mètres 
en amont de la borne 253 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Grenssteen 247. — Is gelegen op 140 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 246, op 
eene inet de as van het dal der Kalaba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 248. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 247, op eene met de 
as van het dal der Kalaba G. 2 normale 
lijn. 

Grenssteen 249. — [Is gelegen op 270 n1. 
stroomafwaarts den grenssteen 248, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
G. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 250. — Is gelegen op 210 1m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249, op 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijr, welke op b0 n1. afstand 
van deze as gelegen i:. 


Grenssteen 251. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssieen 250, op 
eene et de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 :1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 252. — Is gelegen op 840 im. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, 0p 
eene met de as van het dal der Kalaba 
evenwijdige lijn, welke op 50 nr. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 253. — Is gelegen op 110 m1. 
stroomopwaarts den grenssteen 252, op 
eene net de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 254. --- Is gelegen op 780 xx. 
stroomopwaarts den gren:teen 253, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 5». afstand 
van deze as gelegen is. 
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Borne 255. --- Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 254 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 2566. -:- Est située à 290 mèters 
en amont de la borne 255 sur une paral- 
lèle à l’axe de la borne de la Tshikokoto 
D. 1, distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 257. - - Est située à 100 mêtres 
de la borne 256 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto D. 1. 


Borne 258. - - Est située à 200 mètres, 
en aval de la borne 257 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 

D. 1, distante de cet axe de 50 mètres, 


Borne 259. --- Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 258 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
D. l-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 260. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 259 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto D. l-g. 1. 


Borne 261. --- Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 260 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
D. l-g. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 262. --- Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 261 sur une paral- 
1èle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 255. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 256. — Is gelegen op 290 m' 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 257. -— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 256, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 258. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 259. —- Is gelegen op 180 a. 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 260. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 259, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto D. l-g. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 261. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1-g. Levenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelogen is. 


Grenssteen 262. -— Ts gelegen op 70 m. 
stroontafwaarts den grenssteen 261, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze à gelegen is. 
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Borne 263. —. Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 262 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Tshikokoto 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 264. —- Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 263 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. - 


Borne 265. -—- Est située à 200 mètres 
de la borne 264 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto. 


Borne 266. —- Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 265 sur une parali- 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 267. - - Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 266 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 268. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 267 sur une paral- 
lèle à l'axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 269. --- Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 268 sur une paral- 


lèèe à l’axe de la vallée de la Kabansafu 
D. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 270. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 269 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabansafu D. I. 


Grenssicen 263. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 60 m. 


{afstaend van deze as gelegen is. 


Grenssieen 264. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 263, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. | 


Grenssteen 265. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 264, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto normale 
lijn. 


Grenssieen 266. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grensiteen 265, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 267. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 266, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 268. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den genssteen 267, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 269. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaaits den grenssteen 268, op 
eene met de a; van het dal der Kabansafu 
D. 1 evenwijdige lijn, wolke op 60 11, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 270. -— Is gelegen op 100 m. 
vau den grenssteen 269, op eene met de 
as van het dal der Kabansafu D. 1 
normale lijn. 
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Borne 271. —- Est Située à 490 mètres|  Grenssieen 271. — Is gelegen op 490 ni. 


en aval de la borne 270 sur une paral- 
lôle à l’axe de la vallée de la Kabansafu D. 
1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 272. - - Est située à 160 mètres 
en amont de l4 borne 271 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 273... - Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 272 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 274. -. Est située à 100 mêtres 
de la borne 273 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabansafu. 


Borne 275. - Est située à 270 mètres. 
en aval de la borne 274, sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabansatu, 
distante de e°t axe de 50 mètres. 


Borne 276. - - Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 275 sur une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kabansafu 
G. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 277. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 276 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabansafu G. 1. 


Borne 278. - Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 277 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabansafu G. 1, 
distar te de cet axe de 50 mètres. 


stroomafwaarts den grenssteen 270, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
D. 1 ovenwijdige lijn, welke op 650 m. 
afstand van déze as gelegen is. 


Grenssteen 272. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 271, op 
sene met de as van het dal der Kabansafu 


{evenwijdige lijn, welke op 50 an. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 273. — Is gelegen op 420 n. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
oense met de as van het dal der Kabansaïu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 274. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 273, op eene met de 
as van het dal der Kabansafu normale 
lijn. | | 

Grenssteen 275. — Is gelegon op 270 m. 
stroomatwaarts den grenssteen 274, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
evenwijdige liju, welke op 50 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 276. — Is gelegen op 190 nm. 
stroomopwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze aa gelegen is. 


Grenssieen 277. — Is gelegen op 100 n:. 
van den grenssteen 276, op eene meë de 
as van het dal der Kabausafu G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 278. — Is gelegen op 250 in. 
sitroomafwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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- Borne 279. —- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 278 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 280. : - Est située à 240 mètres | 


en aval de la borne 279 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 281. :-- Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 280 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabansafu, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 282. : -- Est située à 910 mètres 
en aval de la borne 281 sur une parallèle 
à l'axe ds la vailée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 283. - - Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 282 «ur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mêtres. 


Borne 284. --- Est située à 770 mètres 
en aval de la borne 283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 286. :-- Eat située à 200 mètres 
en aval de la borne 284 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 286. --- Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 285 sur une parallèle 


Grenssteen 219. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 280. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der Kabansafu 
evenwijdige lijn, welke op 50 5m. afstand 
van deze as gelegen is. 


. Grenssteen 281. — Ts gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de à3 van het dal der Kabansatu 
evenwijdige lijn, welke op 50 ni. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 282. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 281, op 
eene imet de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 283. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 284. — Is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 285. — Is gelegen op 200 m. 
stroomalwearts den grenssteen 284, op 
eene met deas van hetdal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 11. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 286. — Is gelegen op 100 m. 
stroonmopwaart:: den grenssteen 285, op 
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à l’axe de la vallée de la Tehikokoto G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 287. —-- Est située à 840 mètres 
en amont de la borne 286 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 288. -—- Est située à 70 mètres 
de la borne 287 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto G. 1. 


Borne 289. —- Est située à 190 mètres 
de la borne 288 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto G 1-g 1. 


Borne 290. --- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 289 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto 
G. 1-8. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 291, Est située à 440 môtres 
en aval de la borne 290 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 292. -— Est située à 100 mètres 
de la borne 291 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikokoto G. L-g. 2. 


Borne 293. — Est'située à 330 mètres 
en aval de la borne 292 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 294. -—- Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 293 sur une parallèle 


eene met de as van het dal der Tshikokoto 
G. 1 evenvwijdige lijn, welke op 50 m. 
aïstand van deze’as gelegen is. 


Grenssteen 287. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 286, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 288. — Is gelegen op 70 n. 
van den grenssteen 287, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto G 1 
normale lijn. 


Grenssteen 289. — Is gelegen op 190 m. 
van den grenssteen 288, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto G. 1-g. 1 
normale lijn. 


: Grenssteen 290. — Is gelegen op-90 n1. 
stioomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
G. 1-g. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as golegen is. 


Grenssteen 291. — Is gelogen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 mi. 
afstand van deze as gelegen ir. 


Grenseteen 292. — Is gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 291, op eene met de 
as van het dal der Tshikokoto G. 1-g. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 293. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 292, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto : 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 294. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 293, op 
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à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, |eene met de as van het dal der Tshikokoto 


distante de cet axe de 100 mètres. 


/ 


Borne 295. — KEst située à 200 mètres 
en amont de la borne 294 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabasingo, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 296. -— Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 295 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 297. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 296 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 298. —- Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 297 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 299. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 298 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 300. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 299 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabasinga D. 2. 


Borne 301. —- Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 300 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 295. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 650 :n. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 296. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 in. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 297. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze a: gelegen is. 


Grenssteen 298. —- ; gelegen op 220 mn. 
stroomopwearts den grenssteen 297, op 
eene met de as vau het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 50 5. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 299. — I: gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 298, op 
eene met de as van hec dal der Kaba- 
singa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 300. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 299, op eene met de 
as van hot dal der Kabasinga D. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 301. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 302. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 301 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 303. — Est située à 230 mêtres 
en amont de la borne 302 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga D. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 304. — Est située à 260 mètres 
de la borne 303 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabasinga. 


Borne 305. — Est située à 910 mètres 
en aval de la borne 304 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 306. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 305 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 307. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 306 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 308. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 307 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 309. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 308 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabasinga G. 1. 


Grenssteen 302. — Is gelegen op:850 m. 
stroomopwaarts den grepssteen ‘301, op 
eene net de as van het dal der ‘Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 303. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der ‘Kaba- 
singa D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 304. — Is gelegen op 260 m. 
van den grenssteen 303, op eene met de 
as van het dal der Kabasinga normale 
lijn. 


Grenssteen 305. — Is gelegen op 910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 304, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 50 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 306. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 307. — Is gelegen op 150 m. 
stroonafwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke op 50 m, 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 308. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts .den grenssteen 307, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m1. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 309. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 308, op eene met de 
as van het dal der Kabasinga G. 1 
normale lijn. 
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_ Borne 310. —- Est située à 200 mètres 
* en aval de la borne 309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 311. —- Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 310 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabasinga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 312. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 313. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 312 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Tshikokoto, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 314. —- Est située à l’intersection 
d’une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasai, distante de cet axe de 1.010 
mètres avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Kamakinda, distante de cet 
axe de 100 mètres. 


Borne 315. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 314 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kemakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres, 


Borne 316. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 315 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda D. 3, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 317. -— Est située à 140 mètres 


Grenssteen 310. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 309, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 ni. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 311. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 310, op 
eene met de as van het dal der Kaba- 
singa evenwijdige lijn, welke” op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 312. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met. de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 313. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 312, op 
eene met de as van het dal der Tshikokoto 
evenwijdige lijn, welke op. 100 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 314. — Is gelegen op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasai evenwijdige lijn, welke op 
1.010 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 315. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 314, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 316. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 317. — Is gelegen op 140 m. 
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de la borne 316 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda D. 3. 


Borne 318. :-- Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 317 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 319. —- Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 318 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 320. --- Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 319 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 321. -— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 320 sur une parallèle 


à l’axe de la vallée de la Kabenga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 322. :-- Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 2, 
distante de cét axe de 50 mètres. 


Borne 323. - - Est située à 100 môtres 
de la boine 322 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanga D. 2. 


Borne 324. -—- Est située à 390 mètres 
en aval de la borne 323 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


a : 


van den grenssteen 316, op eene met de 
as van het dal der Kamakinda D. 3 
normale lijn. 


Grenssteen 318. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 319. — Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 318, op 
eene met de as van het dal der Kaïia- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 320..— Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 321. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 322. — Is gelegen op 330 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 323. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 322, op eene met de 
as van het dal der Kabanga D. 2 normale 
lijn. 


Grenssieen 324. — Is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
D. 2 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 325. — Est située à 200 mètres 
ex amont de la borne 324 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 326. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 325 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 1- 
d. 1, distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 327. — Est située à 100 mètres 
de la borne 326 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanga D. 1-d. 1. 


Borne 328. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de le Kabanga D. 1-d.1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 329. — Est située à 220 mètres 


en amont de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 330. —- Est située à 100 mètres 
de Ia borne 329 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanga D. 1. 


Borne 331. -— Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 330 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga D. 1, 
distente de cet axe de 50 mètres. 


Borne 332. —- Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 331 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga, distante 
de cet axe de 50 mètres, 


Grenssteen 325. — Is gelegen op 200 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 326. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
D. l-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 327. — {5 gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 326, op eene met de 
as van het dal der Kabanga D. 1-d. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 328, — Is gelegen op 100 nr. 
stroomafwaarts den gronssteen 327, op 
eene met de as van het dal der Kabarga 
D. 1-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


* Grenssteen 329. — Is gelegen op 220 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de ax van het dal der Kabanga 
D. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 nr. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 330. -— Is gelegen op 100 nr. 
van den grenssteen 329, op eene met de 
as van het dal der Kabanga D. 1 normale 
lijn. 

Grenssteen 331. -- Is gelegen op 510 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 330, op 
eenc met de as Van het dal der Kabanga 
D. 1 evenwijdige Lijn, welke op 50 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 332. -— Is gelegen op 320 m. 
stroomiopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


At 
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Borne 334.°— Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 333 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga, distante 
de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 335. — Est située à 220 mètres 
‘en amont de la borne 334 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée da la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 336. — Est située à 100 mêtres 
de ia borne 335 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanga. | 


… Borne 337. — Est située à 270 mêtres 
en aval de la borne 336 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 333. — Est située à 80 mètres 
en aval de la borne 337 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 339. — Est située à 310 mêtres 

en amont de la borne 338 sur une parallèle 

. à l’axe de la vallée de l4 Kabanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 340. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 339 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabanga G. 1. 


Borne 341. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Grenssteen 334. — Is gelegen op 510 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 333; op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 335. — Is gelegen op 220 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 334, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 


.[evenwijdige lijn, welke op 50 n1. afstand 


van deze as gelegen is. 


Grenssteen 336. — Is gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 335, op eene et de 
as van her dal der Kabanga normale 
lijn. 


Grenssteen 337. — Is gelegen op 270 m. 
s-roomafwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. af,tand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 338. — Is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 339. —- Is gelegen op 310 n1. 
stroomopwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der Kabanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 ni. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 340. — Ts gelegen op 100 m1. 
van den grenssteen 339, op eene met de 
as van het dal der Kabanga G. 1 normale 
lijn. 


Grenssteen 341. — Ïs gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as var. het dal der Kabanga 
G. 1 evenwijdige lijn, welke op 50 7m. 
afstand van deze as gelegen is. 
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. Borne 342. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 341 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 343. —- Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 342 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 344. - Est située à 80 mêtres 
en aval de la borne 343 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabanga, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 345, —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 344sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 346. —- Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 345 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe d2 100 mètres. 


Borne 347. —- Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 346 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 348. —- Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 347 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 349. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 348 sur une parallèle 


Grenssieen 342. — Is gelegén op 430 m. 
streomafwaarts dep grenssteen 341, op 
eene met de as van bet dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 343. — Is gelegen op 540 11. 
stroomafwaarts den gronssteen 342, op 
eene met de as van het dal der Kabanga | 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssteen 344. — Is gelegen op 80 11. 
stroomafwaarts den grenssteen 343, op 
eene net de as van het dal der Kabanga 
evenwijdige lijn, welke op 50 m, afstand 
van deze as gelegen is. 


Grenssieen 345. — Is gelegen op 370 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 344, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 mm. 
afstand van deze às gelegen is. 


Grenssteen 346. — Is gelegen op 300 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 347. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 348. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 347, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 349. — Is gelegen op 110 nr. 
stroomopwaarts den grenssteen 348, op 
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à l’axe de la vallée de la Kamakinda 
D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 
mètres. | | 


Borne 350. --- Est située à 100 mètres 
de la borne 349 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda D. 2-d. 1. 


Borne 351. --- Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 350 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinde 
D. 2-d. 1, distante de cet axe de 50 mètres 


Borne 352. -—- Est située à 90 mètres 
en amont de ia borne 361 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 353. -- Est située à 100 mètres 
de la borne 3652 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda D, 2. 


Borne 354. .-- Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 353 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda D. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 365. —- Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 354 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 356. :-- Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 355 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 357. — Est située à 140 mètres 


eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 350. — Is gelogen op 100 m. 
van den grenssteen 349, op eone niet de 
as van het dal der Kamakinda D. 2-d. 1 


normale lijn. 


Grenssteen 351. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der Kamia- 
kinda D. 2-d. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 352. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 351, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 2 evenvwijdige lijn, welke op 
50 1m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 353. —- fs gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 352, op eene met de 


[as van het dal der Kamakinda D. 2 


normale lijn. 


Grenssteen 354. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 ni. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 355. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 354, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 356. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 355, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 357. —- Is gelegen op 140 m. 
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en amont de la borne 356 sur une parallèle 
à l’axe.de la: vallée de la Kamakinda D:1, 
distante de cet:axe. de. 50 mètres. 


Borne 358: — Est:située à 100 mètres 
de la borne 357 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda D. 1. 


Borne 359. — Est située à 140 mètres 

en aval de la borne. 358 sur une parallèle 

- à l’axe:de la vallée de. la Kamakinda D 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 360. -— Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 359 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 361. — Est située à 200 mètres 
de la:borne 360 sur une normale à l'axe 
de la vallée de la Kamakinda. 


Borne 362. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 361 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 363. —- Est située à 490 mêtres 
en aval de la borne 362 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 364. --— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 363 sur pne parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


stroomopwaarts den grenssteen- 356, op 
eene met de as van het dal der Kama 
kinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 358. —- Is gelegen op 100 n1. 
van den grenssteen 357, op eene met de 
as van het dal der Kamakinda D. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 359. — Is gelegen op 140 mn. 
stroomafwaarts den grenssteen 358, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda D. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m: afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 360. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 359, op 
eene met de as van het dal der Ka:ra- 
kinde evenwijdige lijn, welke op 100 #. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 361. — Is gelegen op 200 ni. 
van den grenssteen 360, op eene met de 
as van het dal der Kamakinda normale 
lijn. 

Grenssteen 362. —— Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 361, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 mn. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 363. — Is gelegen op 490 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 362, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn. welke op 100 n1. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 364. —- Ts gelegen op 190 ar. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn. welke op 100 5. 
afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 365. : .- Est située à 190 m'tres|  Grenssteen 366. — Is gelegen op 196 m. 


en amont de la borne 364 sur une parallèle. 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda G. 1, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


Borne 366. — Ert située à 100 mètres. 


de la borne 365 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda G. 1. 


Borne 367. - - Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 366 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda G. I, 
distante de cet axe de 50 mètres. ‘ 


Borne 368. -- Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 367 sur une parallèle 
à l’axe de l4 vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 369. : - Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 368 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


Borne 370. -- Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 369 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda G. 2, 
distante de cet axe de 50 mêtres. 


Borne 371. - Est située à 100 mêtres 
de la borne 370 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kamakinda G. 2. 


Borne 372. —- Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 371 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamakinda G. 2, 
distante de cet axe de 50 mètres. 


stroomopwaants den grenssteon 364, op 
eene met de as van: het dal der: Kama- 
kinda G. 1 evenwijdige lijn, welke: op. 
50. m. afstand. van deze as gelegen: is. 


Grenssteen 366. — Is gelegen op 100 im. 
van den grenssteen 365, op eene met de 
as van het dal der Kamakinda G. 1 
normale lijn. 


Grenssteen 367. — Is gelegen op 230 mu. 
stroomafwaarts den grenssteen 366, op 
eene met de as van het dal der Ka:na- 
kinda G. 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 368. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene :net de as van het dal der Ka:na- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 369. — Is gelegen op 710 nr. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda evenwijdige lijn, welke op 100 mm. 
afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 370. -— I: gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grensteen 369, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. 


Grenssteen 371. -— [s gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 370, op eene et de 
as van het dal der Ka:rakinda G. 2 
normale lijn. 


Grenssteen 372. -— {1 gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der Kama- 
kinda G. 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 mm. afstand van deze as gelegen is. 
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Borne 373. --- Est située en aval de la 
borne 372, à l’intersection d’une parallèle 
à l'axe de la vallée du Kasai, distante de 
cet axe de 1.000 mètres, avec une paral- 
lèle à l’axe de la vallée de la Kamakinda, 
distante de cet axe de 100 mètres. 


La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 644 hectares. 


ART. 2. 


La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
et non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d'exploiter, pendant nonante ans, les 
mines concédées. 


ART. 3. 


La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d'exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu'atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation 8 lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam- 


Grenssieen 373. — Is gelegen stroom. 
afwaarts den grenssteen 372, op het 
kruispunt van eene met de as van het 
dal der Kasaïi evenwijdige lijn, welke op. 
1.000 m. afstand van deze as gelegen is, 
met eene met de as van het dal der 
Kamakinda evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is. 


De oppervlakte dezer gronden zal 
644 hectares niet mogen te boven gaan. 


ART. 2. 


Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen betrekkelijk deze zaken, 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, heeft 
de vergunninghoudende vennootschap het 
recht, gedurende negentig jaar, de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


ART, 3. 


De vergunaing strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivioren, noch 
op de gronden die ze bezoonen, binnen 
eene strook van 10 :n. breedte, te rekenen 
van de lijn gevorn'd door den hcogsten 
waterspiegel dien de wateren bij hun 
periodisch wassen bereiken. 

De toelating zal de voorwaarden bepa- 
len onder dewelke deze wagfng zullen 
mogen uitgevoerd worden. 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij is 





— 1797 — 


ment responsable du dommage que cause- 
raient, aux fonds riverains, les travaux, 
mêmes autorisés, qu'il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux. 


J paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code civil, livre IL, titre IT, une rede- 
vance annuelle proportionnelle aux dom- 
mages qu’ils subissent dans l'exercice de 
leurs droits de riveraineté. 


ART. 5. 


Notre Premier Ministre, Ministre des 


namelijk verantwoordelijk voor de schade 
welke de aanpalende beddingen zouden 
lijden door de zelfs toegelaten werken 
die hij in de rivieren en beken zou 
uitvoerer. . 

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, 
overeenkomstig artike] 20 uit het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, 
boek II, titel IT), eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner 
oeverrechten ondergaan. 


ART. 5. 


Onze Kersten Minister, Minister van 


Colonies, est chargé de l'exécution du pré-| Koloniën, is belast niet de uitvoering van 


sent arrêté. 


Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928. 


het tegenwoordig besluit. 


Gegeven teBrussel, den 308 Maart 1928. 


ALBERT. 


Par le Roi: 


Van ’s Konings wege : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR 


Ee 
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Mänes. — La. Société Minière de la! 
:\Leeta “est autorisée :à exploiter :les 
igisements de Wadibalæet de Musasa. 













bueta” is ‘gerechtigd tde laag van 
‘Wadibala en Musasa te exploiteeren. 


ALBERT, Ror pes BELGes, ALBERT, KonING DER BELGEN, 


A tous, présents et-à venir, SALUT. Aan allen, tegenwoordigen en toe- 


komenden, HEIL. 


Gezien de overeenkomsten hierna, ge- 
sloten tusschen de Kolonie en de volgende 
vergunninghouders. 


.. Vu les conventions ci-après conclues 
entre la Colonie et les concessionnaires 
suivants : 


1° La convention du 5 septembre 1919 
conclue avec la Compagnie Géologique 
et Minière des’ Ingénieurs et Industriels 
Belges, et approuvée par décret du 1er 
février 1920 ; 


20 La convention du 17 août 1919 
conclue avec le Comptoir Commercial 
Congolais et approuvée par décret du 
ler février 1920 ; 


19 De overeenkomst van 5 September 
1919, gesloten met de «Compagnie Géo- 
logique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ; 


20 De overeenkomst van 1 Augustus 
1919, gesloten met de «Comptoir Gom- 
mercial Congolais », en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ; 

30 La convention du 15 septembre 1919 
conclue avec MM. Diehl et van Bredael, 
et approuvée par décret du 1° février 
1920 ; 


40 La convention du 31 juillet 1919 
conclue avec MM. Dumoulin et consorts 


30 De overeenkomst van 15 September 
1919, gesloten met de HH. Diehl en 
van Bredael, en goedgekeurd bij decreet 
van 1 Februari 1920 ; 


4 De overeenkomst van 31 Juli 1919, 


gesloten met de HH. Dumoulin en 
et approuvée par décret du 1° février 


1920 ; 


50 La convention du 30 juillet 1919 
conclue avec la Compagnie du Kasai et 


consorten en goedgekeurd bij decreet 
van 1 Februari 1920 ; 


50 De overeenkomst van 30 Juli 1919, 
gesloten met de « Compagnie du Kasai », 
approuvée par décret du 1*T février 1920 ;len goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 
1920 ; 

60 La convention du 12 août 1919 
conclue avec M. le docteur Carré et 


approuvée par décret du 1°r février 1920 ; 


6° De overeenkomst van 12 Augustus 
1919, gesloten met den heer doctor 
Carré, en goedgekeurd bij deecreet van 
1 Februari 1920 ; 


70 De overeenkomst van 29 November 
1920, gesloten met den heer Puck Chau- 


7° La convention du 29 novembre 
1920, conclue avec M. Puck Chaudoir et 


gr 
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approuvée par décret du 24 mai 1921 ;fdoir, en goedgekeurd bij decreet van 
.[24 Mei 1921 ; 


80 La convention du 25 juillet 1924, 
conclue avec le lieutenant général Gil: 
lain et consorts et approuvée par décret 
du 17 février 1925 ; 


99 La convention du 23 mars 1926, 
conclue avec le général Tombeur et 
consorts et approuvée par décret du 
9 juillet 1926 ; 


Vu les décrets des 8 décembre 1924 et 
11 janvier 1926, qui ont prorogé ces 
concessions ; 


Vu les cessions de droits opérées par 
ces concessionnaires avec l'autorisation 
du Gouvernement de la Colonie ; 


Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1926, 
accordant la personnalité juridique à la 
Société Minière de la Lueta et ratifiant 
la cession à celle-ci des concessions 


minières ci-dessus énumérées ; 


-80 De overeenkomst van 25 Juli 1924, 
gesloten met den Luitenant Generaal 
Gillain en consorten, en goedgekeurd bij 
decreet van 17 Februari 1925 : 


90 De overeenkomst van. 23 Maart 
1926, gesloten met ‘den Generaal Tom- 
beur en consorten en goedgekeurd ‘bij 
decreet van 9 Juli 1926 ; 


Gezien de decreten van 8 : December 
1924 en 11 Januari 1926, waarbij deze 


[vergunningen werden verlengd; 


Gezien de door de vergunninghouders 
met toelating van het Beheer der Kolonie 


AÂgedane afstanden van rechten ; 


Gezien het Koninklijk Besluit van 14 
November 1926,waarbij aan de « Société 
Minière de la Lueta », rechtspersoonlijk- 
heid verleend wordt en waarbij de 


lafstand aan deze der mijnvergunningen 


‘fhierboven opgesomd, wordt bekrachtigd; 


Vu les demandes d'autorisation d’ex- 
ploiter, remises par la Société Minière de 
la Lueta, ainsi que les rapports de 
prospection et les plans y annexés ; 


Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 


Nous avons arrêté et arrêtons : 


ARTICLE PREMIER. 


La Société Minière de la Lueta est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes : 


Gezien de door de « Société Minière de 
la Lueta» ingediende aanvragen van 
toelating tot exploitatie evenals de pros- 


-[pectieverslagen en de hierbijbehoorende 


plannen ; 


Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 


‘{ter, Minister van Koloniën, 


Wij hebben besloten en Wij besluiten : 


ARTIKEL ÉÉN. 


De «Société Minière de la Lueta », 
is gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren, gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen : 
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Gisement de Wadibala. 


Ce gisement est situé sur la rive droite 
du Kasai au confluent de la Basanga et 
du Kasai. 


Il est limité : 

Au Nord : par la limite septentrionale 
du bassin et des affluents de droite et 
de gauche de la Basanga en aval du 
confluent de la Kambandji et de la 
Basanga. 

A l'Est : par la limite orientale du 
bassin de la Basanga jusqu’à sa rencontre 
avec la limite de la concession de la 
Société Internationale Forestière et Mi- 
nière longeant la rive droite du Kasai. 


Au Sud : par cette limite. 

À l’Ouest : par la limite occidentale du 
bassin de la Basanga jusqu’à la limite 
Nord décrite ci-dessus. 

.Est excepté de cette concession le 
gisement de Basanga concédé à la Société 
Minière du Kasai par arrêté royal du 
12 janvier 1923 (Bulletin Officiel de 
1923, page 166). 


La superficie du gisement de Wadibala 
ne pourra dépasser 9.900 hectares. 


Gisement de Musasa. 


Le gisement de Musasa est situé dans 
la moyenne Basanga, affluent de droite 
du Kasai et comprend deux zones : 


La première zone est limitée : 

Au Nord : par la ligne de faîte sépa- 
rant le bassin de la Tshimbingu de celui 
de la Basanga depuis le confluent de la 
Basanga et de la Tshimbingu jusqu’à la 
limite septentrionale du bassin de la 


Laag van -Wadibaia. 


Deze laag is gelegen op den rechter- 
oever der Kasai bij de samenvloeiing 
der Basanga en der Kasai. 

Zij is begrensd : 

Ten Noorden : door de noordelijke 
grens van de kom en der linker- en 
rechtertoevloeïingen der Basanga, stroom- 
afwaarts de samenvloeiing der Kam- 
bandji en der Basanga. 

Ten Oosten : door de oostelijke grens 
van de kom der Basanga tot aan hare 
ontmoeting met de grens der vergunning 
van de «Société Internatinoale Fores- 
tière et Minière » welke langs den rechter- 
oever der Kasai loopt. 


Ten Zuiden : door deze grens. 

Ten Westen : door de westelijke grens 
van de kom der Basanga tot aan de 
hierboven omschreven noordelijke grens. 

De door het Koninklijk Besluit van 
12 Januari 1923 (Ambtelijk bad van 
1923, bladzijde 165), aan de «Société 
Minière du Kasai» vergunde laag van 
Basanga, is uit deze vergunning gesloten. 


De oppervliakte van de laag van 
Wadibala zal 9.900 hectaren niet mogen 
te boven gaan, 


Laag van Musasa. 


De laag van Musasa is gelegen in 
midden-Basanga, rechtertoevloeïing der 
Kasai en omvat twee strooken : 


De eerste strook is begrensd : 


Ten Noorden : door de waterscheidings- 
lijn welke de kom der Tshimbingu van 
deze der Basanga scheidt, vanaf de 
samenvloeïing der Basanga en der Tshim- 
pungu tot aan de noordelijke grens van 


+ è 
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de kom der Kamuanji, deze tot aan de 
tale du bassin de la Basanga. oostelijke grens van de kom der Basanga. 

A l'Est : par cette limite jusqu’à la| Ten Oosten : door deze grens tot aan: 
rencontre de la ligne la plus courte la|de ontmoeting der kortste lijn welke ze: 
joignant au confluent de la Basanga etlaan de samenvloeïüing der Basanga em 
de la Kamuanji. der Kamuanji verbindt. 

Au Sud : par cette ligne. : Ten Zuiden : door deze grens. 

À. l'Ouest; : par la rive gauche de la | Ten Westen : door den linkeroever der: 
Basanga, tot aan de samenvloeïing der 
Basanga en der Tshimbungu. 

De tweede strook is: begrensd : 
Ten Oosten : door den rechteroever der 


Kamuanji, celle-ci jusqu’à la limite orien- 















Basanga jusqu’au confluent.de la Basanga 
et de la T'shimbungu. 

La 2Me zone est limitée : 

A l'Est : par la rive droite de la Basanga 
‘Basanga tusschen de samenvloeïing der 
Basanga. en der Tshimbungu en deze van 


entre le confluent, de la Basanga et. de la 
Tshimbungu et celui de la Basanga et 
de la Kamuaniji. de Basanga en der Kamuanji. 
Au Sud : partant de ce dernier con-| T'en Zuiden : uitgaande van deze laatste- 
samenvloeling de noordelijke grens van 
de kom der Basanga. stroomopwaarts deze. 


samerivloeiing tot aan hare westelijke 


fluent, la limite septentrionale du bassin 
de la Basanga en amont de ce confluent 
jusqu’à sa limite occidentale. 

_ [grens. 

À l'Ouest : par cette limite jusqu'à la! Ten Westen : door deze grens tot aan 
limite septentrionale du bassin de la|de moordelijke grens van de kom der 
Basanga en ament du confluent de la!Basanga, stroomopwaarts de samen- 
Basanga et de la Tshimbungu ; cette! vloeiing der Basanga en der Tshimbungu ; 


limite jusqu’à sa rencontre avec la Basan-|deze grens tot aan hare ontmoeting met. 


ga. 
Est excepté de cette concession le 


de Basanga. . 

De door het Koninklijk Besluit van 
[12 Jamuari 1923 (Ambtelijk Blad van 
1923, bladzijde 165), aan de «Société 
Minière du Kasai» vergunde laag van 
Basanga, is uit deze vergunning gesloten. 

De oppervlakte van de laag van 
Musasa za 7950 Ha. niet mogen te 
boven gaan. 


gisement de Basanga concédé à la Société 
Minière du Kasai par Arrêté Royal du 
12 janvier 1923 (Bulletin Officiel de 1923 
page 165). 

La superficie du gisement de Musasa 
ne pourra dépasser 7.950 Ha. 


ART. 2. 
De vergunninghoudende vennootsehap 
heeft het recht, onder voorhehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 


ART. 2. 

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière | inlanders en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaren de ver- 
gunde mijnen te exploiteeren. 


d'exploiter pendant nonante ans, les 
mines concédées. 











ART, 3. 


:La concession s'étend au lit des ruis- 
seaux et rivières, Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa- 
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d'exploitation dans le lit des: rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres, à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques. 


L'autorisation déterminera les condi- 
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. 


ART. 4. 


L'exploitation a lieu aux risques et périls 
du concessionnaire. Il est notamment 
responsable du dommage que causeraient 
aux fonds riverains les travaux, même 
autorisés, qu’il exécuterait dans les riviè- 
res et ruisseaux. 


El paiera aux riverains, conformément | 


à l'article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Code Civil, livre IT, titre ÏÏ), une rede- 
vance annuelle proportionnée aux dom- 
mages qu'ils subissent dans l'exercice 
de leurs droits de riveraineté. 





Re Pas 


De vergunning strekt oh uit tot de 
bedding der beken en rivieren. : De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder 
de voorafgaande en schriftelijke machti- 
ging van den 
diens afgevaardigde, geen enkel ontgin- 
ningswerk mogen uitvoeren in de bedding 


Algemeen Gouverneur of 


der bevaarbare of bevlotbare rivieren 


noch op de terreinen welke ze bezoomen, 


Lbinnen eene strook van 10 m. breedte, 
‘te rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 


bij hun periodisch wassen bereiken. 

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen, onder dewelke de werken zullea 
mogen uitgevoerd worden. 


ART. 4. 


De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de zelfs toegelaten 
werken, welke hij in de rivieren en 
beken zou uitvoeren, aan de oever- 


goederen zouden berokkenen. 


uit het decreet van 30 Juni 1913 (Bur- 
gerlijk Wetboek, boek Li, titel £L), aan 
de oeverbewoners eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner 
rechten van oeverbewoners ondergaan. 


Donné à Bruxelles, le 30 mars 1928. | Gegeven teBrussel, den 307 Maait 1928. 


\ 


ALBERT. 


Par le Roi : 


Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, 
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Van ‘s Konings wege : 


De Eerste Minister, Minister van Koloniën, 


HENRI JASPAR. 


Hij zal, overeenkomstig artikel 26. 
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